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DISCHARGE  MEASUREMENT  OF  YOLO  BYPASS  NEAR  WOODLAND 


In  the  above  photograph,  looking  downstream,  a 
discharge  measurement  Is  being  made  at  the  State  Highway  24 
bridge  measurement  section  of  the  Yolo  Bypass  near  Woodland 
gaging  station.   At  this  measurement  section,  the  Yolo 
Bypass  Is  approximately  9,000  feet  wide  and  Is  spanned  In 
part  by  the  bridge  shown  In  the  photograph.   The  remainder 
of  the  section  Is  measured  by  wading  or  by  boat  depending 
on  the  depth  of  water.   Discharge  at  this  section  Is  a 
combination  of  the  flows  of  Cache  Creek  and  Knights  Landing 
Ridge  Cut  and  the  flow  over  Fremont  Weir.   The  equipment 
shown  includes  a  typical  crane-and-reel  assembly  and  a 
Price  current  meter  with  a  75  pound  Columbus  weight.   Notes 
are  made  of  depths  and  velocities  as  the  measurement 
progresses. 
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Station  description  and  data  summary  42 

Dally  mean  discharge I09 

Linda  Creek  near  Rosevllle 

Station  description  and  data  summary  43 

Daily  mean  discharge 122 

Llndo  Channel  near  Chlco 

Station  description  and  data  siiramary 43 

Dally  mean  discharge 90 
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Little  Cow  Creek  near  Ingot 

Station  description  and  data  summary  43 

Dally  mean  discharge 73 

Little  Dry  Creek  at  Mouth,  near  Frlant 

Station  description  and  data  summary  43 
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Llttlejohns  Creek  at  Farmlngton 

Station  description  and  data  summary  43 

Daily  mean  discharge 132 

Little  Last  Chance  Creek  near  Chllcoot 

Station  description  and  data  summary  43 

Dally  mean  discharge 105 

Mariposa  Creek  near  Cathay 
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Daily  mean  discharge 137 

Mariposa  Creek  below  Mariposa  Reservoir 

Station  description  and  data  summary  44 

Daily  mean  discharge 137 

McLeod  Lake  at  Stockton 

Station  description  and  data  summary  44 

Daily  maximum  and  minimum  gage  heights 203 

Merced  River  at  Cressey 
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Dally  mean  discharge 142 
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Merced  River  at  Exchequer 

Station  description  and  data  summary  44 

Dally  mean  discharge l4l 

Merced  River  below  Snelling 
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Merced  River  near  Stevinson 

Station  description  and  data  summary  44 

Dally  mean  discharge 142 

Merced  River  Slough  near  Newman 

Station  description  and  data  summary 44 

Daily  mean  discharge 143 

Middle  Pork  Chowchllla  River  near  Nipinnawasee 

Station  description  and  data  summary  45 

Dally  mean  discharge 135 

Middle  Pork  Feather  River  near  Portola 

Station  description  and  data  summary  45 

Daily  mean  discharge IO7 

Middle  River  at  Bacon  Island 
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Middle  River  at  Mowry  Bridge 
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Mill  Creek  near  Los  Molinos 
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Daily  mean  discharge 86 
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Mill  Creek  near  Mouth 

Station  description  and  data  summary  45 

Dally  mean  discharge 86 

Miller  Creek  near  Sattley 

Station  description  and  data  summary  46 
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Mlllerton  Lake 
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Dally  content 13O 

Dally  mean  inflow I30 

Miner  Slough  at  Five  Points 

Station  description  and  data  summary  46 
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Mokelurane  River  near  Clements 
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Daily  mean  discharge I58 

Daily  mean  gage  height ,...,,...  250 

Hokelumne  River  at  Lancha  Plana 

Station  description  and  data  summary  46 

Daily  mean  discharge  ]!!!!!!!!!  158 

Mokelurane  River  at  Woodbrldge 

Station  description  and  data  summary 1(6 

Dally  mean  discharge  !!!!!!!!!!!!!  159 

Dally  mean  gage  height !'.!!!!!!!!!'.!!!!  250 

Mormon  Slough  at  Bellota 

Station  description  and  data  summary  47 

Dally  mean  discharge !  !  !  !  ! I56 

Moulton  Weir  Spill  to  Butte  Basin 
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Dally  mean  gage  height !!!!!!!!!!! 178 
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Natomas  Cross  Canal  at  Head 

Station  description  and  data  sunmiary 47 

Dally  mean  discharge !  !  !  .'  I18 

North  Fork  Cottonwood  Creek  near  Igo 

Station  description  and  data  sunmary ." 47 

Dally  mean  discharge 80 

North  Fork  Mill  Creek  near  Mouth 

Station  description  and  data  summary  47 

Dally  mean  discharge '.'.'.'.  85 

North  Pork  Tule  River  at  Sprlngvllle 

Station  description  and  data  summary  47 

Dally  mean  discharge '  ^g-s 

Old  River  at  Clifton  Court  Ferry 

Station  description  and  data  summary 47 

Dally  maximum  and  minimum  gage  heights '  222 

Old  River  at  Holland  Tract 

Station  description  and  data  summary 48 

Dally  maximum  and  minimum  gage  heights ,    [  226 

Old  River  at  Mansion  House 

Station  description  and  data  summary  48 

Daily  maximum  and  minimum  gage  heights ,    ',  224 

Old  River  near  Rock  Slough 

Station  description  and  data  summary  48 

Daily  maximum  and  minimum  gage  heights [  227 

Old  River  near  Tracy  Road  Bridge 

Station  description  and  data  summary  48 

Daily  maximum  and  minimum  gage  heights 210 

Orestimba  Creek  near  Newman 

Station  description  and  data  summary 48 

Dally  mean  discharge .    '.    .    .  144 

Owens  Creek  below  Owens  Reservoir 

Station  description  and  data  summary  48 

Dally  mean  discharge \  138 

Paynes  Creek  near  Red  Bluff 

Station  description  and  data  summary 48 

Dally  mean  discharge '  82 

Pine  Creek  near  Alturas 

Station  description  and  data  summary 49 

Daily  mean  discharge '.    '.    ,  70 

Pit  River  below  Alturas 

Station  description  and  data  summary 49 

Daily  mean  discharge -jl 

Pit  River  at  Pittvllle 

Station  description  and  data  summary  4g 

Dally  mean  discharge • ''  74 

Pleasants  Creek  near  Winters 

Station  description  and  data  summary 49 
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Porter  Slough  at  Porterville 

Station  description  and  data  summary 49 

Dally  mean  discharge I65 

Porter  Slough  near  Porterville 

Station  description  and  data  summary 49 
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Putah  Creek  above  Davis 

Station  description  and  data  summary 4g 
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Putah  Creek  near  Davis 
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Putah  Creek  below  Winters 
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Putah  Creek  near  Winters  "   ■  ' 
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Reclamation  District  70  Drainage  to  Sacramento  River 
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Daily  mean  gage  height !.'!!!!  182 

Reclamation  District  108  Drainage  to  Sacramento  River 
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Reclamation  District  787  Drainage  to  Colusa  Basin  Drain 

Station  description  and  data  summary  50 
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Reclamation  District  787  Drainage  to  Sacramento  River 

Station  description  and  data  summary 51 

Daily  mean  discharge !  ]  !  99 

Reclamation  District  1000  Drainage  to  Sacramento  River  (Prltchard  Lake) 

Station  description  and  data  summary  51 

Dally  mean  discharge !  !  !  !  !  120 

Daily  mean  gage  height !!!!!!!!.'!!!  197 

Reclamation  District  1000  Drainage  to  Sacramento  River  (Second  Bannon  Slough) 
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Central  Valley  Area  (continued) 

Reclamation  District  1001  Drainage  to  Natomas  Cross  Canal 

Station  description  and  data  summary  51 

Dally  mean  discharge 119 

Reclamation  District  1500  Drainage  to  Sacramento  Slough 

Station  description  and  data  summary  51 

Dally  mean  discharge 103 

Dally  mean  gage  height 188 

Red  Bank  Creek  near  Red  Bluff 

Station  description  and  data  summary ■    ■    •  51 

Dally  mean  discharge 83 

Red  Clover  Creek  near  Qenesee 

Station  description  and  data  summary  51 

Dally  mean  discharge 108 

Rock  Slough  at  Contra  Costa  Canal  Intake 

Station  description  and  data  summary  52 
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Rush  Creek  near  Adln 

Station  description  and  data  summary  52 

Dally  mean  discharge 72 

Sacramento  River  at  Balls  Ferry 
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Dally 'mean  discharge  79 

Sacramento  River  at  Butte  City 
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Dally  mean  discharge 92 

Dally  mean  gage  height 177 

Sacramento  River  at  Butte  Slough  Outfall  Gates 

Station  description  and  data  summary 52 

Dally  mean  gage  height I8l 

Sacramento  River  at  Clarksburg 

Station  description  and  data  summary 52 

Dally  maximum  and  minimum  gage  heights 219 

Sacramento  River  at  Collinsville 

Station  description  and  data  summary 52 

Dally  maximum  and  minimum  gage  heights '. 239 

Sacramento  River  at  Colusa 

Station  description  and  data  summary  53 

Daily  mean  discharge 94 

Daily  mean  gage  height ' 179 

Sacramento  River  at  Colusa  Weir 

Station  description  and  data  summary  53 

Dally  mean  gage  height I79 

Sacramento  River  near  Freeport 

Station  description  and  data  summary 53 

Daily  maximum  and  minimum  gage  heights ■ 221 

Sacramento  River  at  Fremont  Weir,  East  End 

Station  description  and  data  summary  53 

Dally  mean  gage  height 188 

Sacramento  River  at  Fremont  Weir,  West  End 

Station  description  and  data  summary  53 
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Sacramento  River  at  Hamilton  City 

Station  description  and  data  summary  53 
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Sacramento  River  at  Isleton 
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Sacramento  River  at  Keswick 

Station  description  and  data  summary  53 

Daily  mean  discharge 76 
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Sacramento  River  at  Knights  Landing 

Station  description  and  data  summary  54 

Dally  mean  discharge 102 

Dally  mean  gage  height ]  .  187 

Sacramento  River  at  Meridian 

Station  description  and  data  summary  54 

Daily  mean  discharge 96 

Dally  mean  gage  height I81 

Sacramento  River  at  Moulton  Weir 

Station  description  and  data  summary  54 

Dally  mean  gage  height I78 

Sacramento  River  opposite  Moulton  Weir 

Station  deaoriptlon  and  data  summary  54 

Dally  mean  discharge 93 
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Sacramento  River  at  Ord  Ferry 

Station  description  and  data  summary  54 

Dally  mean  discharge  !!!!!!!!!!!!!  92 
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Sacramento  River  at  Pritchard  Lake 

Station  description  and  data  summary  54 
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Sacramento  River  above  Reclamation  District  108  Pumping  Plant 

Station  description  and  data  summary  55 

Dally  mean  discharge 98 

Sacramento  River  at  Red  Bluff 

Station  description  and  data  summary 55 

Dally  mean  gage  height I72 

Sacramento  River  near  Red  Bluff 
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Dally  mean  discharge 83 
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Sacramento  River  near  Redding 
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Dally  mean  discharge 77 

Sacramento  River  at  Rio  Vista 

Station  description  and  data  summary 55 
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Sacramento  River  near  Rough  and  Ready  Bend 

Station  description  and  data  summary  55 

Dally  mean  gage  height l84, 185 

Sacramento  River  at  Sacramento 

Station  description  and  data  summary 56 

Dally  mean  discharge 124 
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Sacramento  River  at  Sacramento  Weir 

Station  description  and  data  summary 56 
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Sacramento  River  opposite  Sacramento  Weir 

Station  description  and  data  summary 56 

Dally  mean  gage  height 197 

Sacramento  River  at  Second  Bannon  Slough 

Station  description  and  data  summary 56 

Dally  mean  gage  height 198 

Sacramento  River  at  Snodgrass  Slough 

Station  description  and  data  summary 56 
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Sacramento  River  at  Tlsdale  Weir 

Station  description  and  data  summary 56 

Dally  mean  gage  height I83 

Sacramento  River  below  Tlsdale  Weir 

Station  description  and  data  summary 56 

Daily  mean  gage  height I83 

Sacramento  River  at  Verona 

Station  description  and  data  summary  57 

Dally  mean  discharge 120 
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Sacramento  River  at  Vina  Bridge 

Station  description  and  data  summary 57 

Dally  mean  discharge 88 
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Sacramento  River  at  Walnut  Grove 

Station  description  and  data  summary  ■ 57 
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Sacramento  River  below  Wllklns  Slough 

Station  description  and  data  summary 57 

Dally  mean  discharge 97 

Dally  mean  gage  height l84 

Sacramento  Slough  at  Sacramento  River 

Station  description  and  data  summary  57 

Dally  mean  discharge lo4 

Sacramento  Weir  Spill  to  Yolo  Bypass 

Station  description  and  data  summary 57 

Dally  mean  discharge 121 
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Salt  Creek  near  Bella  Vista 

Station  description  and  data  summary 57 

Dally  mean  discharge 78 

Salt  Slough  near  Los  Banos 

Station  description  and  data  summary 58 

Dally  mean  discharge I38 

San  Joaquin  River  at  Antloch 
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San  Joaquin  River  near  Blola 

Station  description  and  data  summary 58 

Dally  mean  discharge 132 

San  Joaquin  River  at  Brandt  Bridge 

Station  description  and  data  summary  58 
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San  Joaquin  River  near  Dos  Palos 

Station  description  and  data  summary 58 

Dally  mean  discharge 133 

San  Joaquin  River  at  Fremont  Ford  Bridge 

Station  description  and  data  summary 58 

Dally  mean  discharge 140 
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San  Joaquin  River  below  Frlant 

Station  description  and  data  summary  58 

Dally  mean  discharge 131 
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San  Joaquin  River  at  Grayson 
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San  Joaquin  River  at  Hetch  Hetchy  Aqueduct  Crossing 
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Dally  mean  discharge 148 

San  Joaquin  River  at  Maze  Road  Bridge 
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San  Joaquin  River  near  Newman 
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San  Joaquin  River  at  Patterson  Bridge 
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Smlthneck  Creek  near  Loyalton 
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Snodgrass  Slough  at  Twin  Cities  Road  Bridge 

Station  description  and  data  summary  61 
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South  Fork  Cottonwood  Creek  near  Cottonwood 

Station  description  and  data  summary 6I 
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South  Fork  Kings  River  below  Empire  Weir  2 

Station  description  and  data  summary  ^1 
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South  Fork  Mokelumne  River  at  New  Hope  Bridge 
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South  Honcut  Creek  near  Bangor 
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Station  description  and  data  summary  62 
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Stockton  Diverting  Canal  at  Stockton 
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Dally  mean  discharge 156 
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Stony  Creek  at  St.  John 
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Striped  Rock  Creek  near  Raymond 
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Station  description  and  data  summary  65 
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FOREWORD 

This  report  presents  to  the  user  the  extensive  and  varied  basic  hydrographlc 
data  resulting  from  thousands  of  measurements  and  observations  of  surface  water  flow  and 
usage. 

The  three  predominant  types  of  data  -  stream  flow,  stages,  and  diversions  -  are 
presented  for  time  periods  related  to  their  occurrence  and  use:  viz.,  stream  flow,  for 
the  1957-58  water  year  (October  1,  1957,  through  September  30,  1958);  stages,  for  the 
period  November  1,  1957^  through  June  30,  1958,  encompassing  the  Interval  of  high  water 
flows  occurring  In  California  streams;  and  diversions,  for  the  diversion  period  Novem- 
ber 1,  1957,  through  October  31 j  1958,  which  Includes  the  agricultural  season  of  the  1958 
calendar  year. 
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INTRODUCTION 
General 

Thla  report  of  Surface  Water  Flow  presents  data  for  the  water  year  ending  September  30, 
1958.  The  current  data  for  the  area  covered  by  the  "Report  of  Sacramento-San  Joaquin  Water  Super- 
vision," published  annually  for  the  period  1924  through  1955,  are  Included  in  the  section  of  this 
report  entitled  Central  Valley  Area.   Also  Included  In  this  report  are  the  current  water  stage  data 
for  stations  located  within  the  area  covered  by  "Flood  Flows  and  Stages  In  Sacramento  and  Northern 
San  Joaquin  Valleys,"  published  for  the  period  1913  to  1956. 

Records  are  presented  In  this  report  for  three  of  the  seven  major  hydrographlc  areas  of 
the  State  and  are  grouped  according  to  those  areas.   The  three  areas  are: 

North  Coastal  Area 
Central  Valley  Area 
Lahontan  Area 
The  tabular  data  presented  herein  are  shown  under  five  general  categories  as  follows: 
stream  flow;  water  stages;  diversions  of  water;  summary;  and  supplementary  data  including  precipi- 
tation, unimpaired  runoff,  and  salinity. 

The  three  plates  Included  in  this  report  show  the  following  information: 
Plate  1  shows  the  location  of  surface  water  measurement  stations  within  the  hydrographlc  areas; 
by  appropriate  symbol,  the  type  of  information  obtained  at  the  stations;  and  the  area  of  meas- 
urement of  diversions. 

Plate  2  shows  lines  of  annual  maximum  salinity  encroachment  in  the  Sacramento-San  Joaquin  Delta 
and  Upper  Bays. 

Plate  3  shows  hydrographs  of  reservoir  operation  for  Shasta  Lake,  Folsom  Reservoir,  and 
Millerton  Lake. 

Programs 

The  information  concerning  water  supply,  stream  flow,  water  stages,  diversions,  water 
utilization,  and  salinity,  presented  in  this  report,  is  obtained  in  accordance  with  several  programs 
of  the  Department  of  Water  Resources  and  with  cooperative  agreements  with  other  agencies. 

Sacramento-San  Joaqxiin  Water  Supervision  Program.   This  program,  initiated  in  1924,  is 
carried  on  to  gather  basic  data  relating  to  water  supply  and  utilization  in  the  Sacramento  and  San 
Joaquin  Valleys  for  the  purpose  of  developing  coordination  between  the  supply  and  the  several  and 
varied  uses  of  the  water.   Authorization  for  this  program  is  provided  by  Sections  225  and  226  of  the 
California  Water  Code. 

Sacramento  River  Trial  Distribution  Program.   This  program,  initiated  in  195'*»  l3  aimed 
toward  reaching  a  negotiated  settlement  between  the  local  water  users  along  the  Sacramento  River  and 
in  the  Delta  and  the  Bureau  of  Reclamation  regarding  their  respective  entitlements  to  the  use  of 
water  and  regarding  provisions  for  a  supplemental  water  supply. 

Feather  River  Trial  Distribution  Program.   The  objective  of  this  program  which  has  been  in 
progress  since  I956,  is  to  reach  an  agreement  between  local  water  users  along  the  Feather  River  and 
the  State  of  California  regarding  their  respective  entitlements  to  the  use  of  water  of  this  river 
and  regarding  provisions  for  supplemental  water  supplies  from  the  Feather  River  Project. 


enclosed  by  a  topographic  divide  in  which  all  surface  runoff  will  drain  by  gravity  into  the 
stream  above  the  specified  point. 

Unimpaired  flow  is  the  flow  at  a  point  that  would  occur  naturally  in  a  stream  If  there  were: 
(l)  no  upstream  controls  due  to  dams  and  reservoirs;  (2)  no  artificial  diversions  or  accre- 
tions; and  (3)  no  artificial  changes  in  ground  water  aspects.  Unimpaired  flow  is  computed  from 
measured  runoff  by  allowing  for  man-made  changes  in  the  natural  conditions. 

Water  year  is  the  12-month  period  from  October  1  of  any  year  through  September  30  of  the  subse- 
quent year,  and  is  designated  by  the  calendar  year  in  which  it  ends. 

Consumptive  use  refers  to  the  water  transpired,  evaporated,  and  used  in  promoting  vegetative 
growth  and  to  the  water  evaporated  from  soil  and  water  surfaces  adjacent  to  the  place  of  use. 

EXPLANATION  OP  TABULAR  DATA 
The  tabular  data  presented  herein  are  divided  Into  the  five  general  categories  of  stream 
flow,  stages,  diversions  and  acreages  irrigated,  summary  including  station  descriptions,  and  sup- 
plementary data. 

Stream  Flow  Tables 

General .   The  stream  flow  tables  are  arranged  In  downstream  order  to  facilitate  the  deter- 
mination of  the  coverage  of  a  given  drainage  area.   Also,  all  stations  on  a  tributary  entering  above 
a  main  stem  station  are  listed  before  that  station.   Stations  on  a  tributary  entering  between  two 
main  stem  stations  are  listed  between  those  stations.   Included  with  the  stream  flow  tables  are 
tables  showing  reservoir  contents  In  acre-feet. 

The  name  of  a  stream  gaging  station  is  determined  from  the  name  of  the  nearest  post  office 
(Feather  River  at  Yuba  City)  or  well-known  landmark  (San  Joaquin  River  at  Fremont  Ford  Bridge).   In 
order  to  locate  a  specific  station,  reference  should  be  made  to  the  Alphabetical  Index  to  Tables,  to 
the  Gaging  Station  Description  and  Data  Summary  tables,  or  to  Plate  1,  showing  the  location  of  gag- 
ing stations  by  colored  wedges. 

Accuracy.   All  stream  flow  data  reported  herin  are  derived  through  the  use  of  mechanical, 
arithmetical  and  empirical  operations.   Since  the  results  are  affected  by  inherent  inaccuracies  in 
the  procedures  and  equipment  used,  it  becomes  necessary  to  establish  limits  of  accuracy  for  which 
the  data  are  reported.   The  following  Is  a  listing  of  significant  figures  for  stream  flow  data: 

1.  Dally  flows  -  second-feet 
0.0  -  9.9       Tenths 

10-99         2  significant  figures 
100  up         3  significant  figures 

2.  Means  -  second-feet 
0.0  -  99.9      Tenths 

100  -  999       3  significant  figures 
1000  up        4  significant  figures 
The  water  year  totals  are  reported  to  a  maximum  of  four  significant  figures. 
Content.   The  stream  flow  tables  show  daily  mean  discharge  in  second-feet  and  monthly  mean 
discharge  in  second-feet  and  acre-feet.   The  total  runoff  in  acre-feet  for  the  water  year  is  given 
at  the  bottom  of  the  table. 


stages  Tables 

General.   Two  types  of  dally  data  are  presented  on  the  height  of  water  surface,  or  stage: 
(1)  dally  maxlmura  and  minimum  gage  heights,  for  those  areas  subject  to  tidal  action;  and  (2)  dally 
mean  gage  height,  or  an  average  of  one  or  more  dally  staff -gage  or  wire-weight  gage  readings,  for 
those  areas  beyond  tidal  Influence.   Of  the  126  stations  for  which  dally  stages  are  presented  In 
this  report,  63  have  computed  dally  mean  flow  Included  In  the  stream  flow  tables.   The  remaining  63 
stations,  reported  for  stage  only,  have  their  locations  shown  on  Plate  1  by  blue  wedges. 

Crest  stages  occurring  during  the  period  November  1957  through  June  1958  are  Included  for 
historical  reference  and  for  use  In  flood  control  levee  maintenance,  flood  frequency  studies,  and 
design  of  hydraulic  structures.   A  maximum  of  eight  crest  stages  Is  reported  for  any  one  station. 

Accuracy.   Gage  heights  for  stages  tables  are  read  In  the  field  or  computed  from  recorder 
charts  and  are  reported  to  the  tenth  of  a  foot. 

Content.   Daily  gage  heights  In  feet  are  tabulated  for  each  day  of  the  period  from  Novem- 
ber 1  through  June  30.   To  obtain  the  elevation  of  the  water  surface  at  the  gaging  station,  add  the 
gage  height  readings  to  the  elevation  of  the  gage  datum  given  In  Tables  1,  23,  and  402.   Following 
the  dally  stage  data  are  crest  stages  In  feet  with  date  and  time  of  occurrence. 

Diversions  and  Acreages  Irrigated  Tables 

General.   These  tables  show  the  water  diverted  during  the  period  from  November  1  through 
October  31  and  the  acreage  Irrigated  thereby.   While  the  major  use  of  water  Is  for  agriculture,  the 
small  amounts  diverted  In  some  reaches  for  municipal  and  Industrial  use  are  also  reported. 

Accuracy.   Because  of  the  Intermittent  operation  of  most  diversion  facilities,  the  monthly 
diversions  values  are  reported  In  acre-feet  and  to  a  maximum  of  three  significant  figures.   The 
totals  for  Individual  water  users  and  stream  reaches  are  reported  to  a  maximum  of  four  significant 
figures. 

Content.   The  Information  In  the  diversions  tables  Includes  the  name  of  each  dlverter,  the 
location  of  the  point  of  diversion  Indicated  In  miles  from  a  given  reference  point,  the  monthly  and 
total  amounts  of  water  diverted,  and  the  amount  of  acreage  Irrigated.   The  method  of  diversion, 
whether  by  gravity  or  pump.  Is  also  Indicated.   The  size  of  the  pump,  given  In  Inches,  refers  to  the 
Inside  diameter  of  the  discharge  flange  on  the  pump  scroll. 

Irrigation  of  the  many  types  of  crops  grown  varies  In  quantity  of  water  application.   How- 
ever, as  there  is  a  major  variation  for  rice  application,  amounting  to  about  twice  as  much  water  as 
the  average  applied  to  the  other  crops,  the  Irrigated  acreage  Is  divided  according  to  category  of 
crop.   The  two  crop  categories  used  are  general  and  rice. 

Average  diversions  In  cubic  feet  per  second  and  monthly  use  In  per  cent  of  annual  use  are 
presented  In  the  tables  at  the  end  of  each  reach  of  stream.   The  monthly  use  In  per  cent  of  annual 
Is  the  relation  of  the  total  water  diverted  during  any  month  to  the  total  for  the  12-month  diversion 
period. 

Summary  Tables 

General.  The  tabular  comparisons  showing  the  occurrences  and  uses  of  water  result  In  the 
production  of  distinctive  types  of  information.  The  uses  of  these  data  are  many.   In  California 
where  various  water  uses,  flood  control,  navigation,  and  conservation  development  vie  for  priority 


and  are  Interrelated,  certain  summary  and  correlative  tables  are  In  order.  These  tables  are  essen- 
tial In  order  to  provide  ready  reference  and  comparison. 

Supply  and  Utilization.   Inherent  In  the  consideration  of  water  conditions  Is  the  rela- 
tionship between  supply  and  utilization.  This  Is  of  particular  consequence  during  years  of  subnormal 
runoff  when  the  demand  equals  or  exceeds  the  supply.  For  this  reason,  correlative  tables  (20,  21, 
and  22)  bringing  together  supply  and  demand  are  presented  for  the  Sacramento  and  San  Joaquin  Rivers 
and  tributaries  and  the  Tule  River.   Along  with  the  quantity  of  stream  flow,  flow  from  drains,  and 
diversions,  quantities  of  unmeasured  accretions  are  shown.   The  accretions  result  from  such  factors 
as  release  from,  or  retention  in,  bank  storage;  evaporation;  return  flow;  unmeasured  minor  tribu- 
taries; and  other  related  factors. 

These  summary  tables  show  quantities  which  vary  greatly  in  magnitude.   Therefore,  for  ease 
of  use,  all  quantities  are  shown  to  the  nearest  one  thousand  acre-feet.   If  a  closer  analysis  of  a 
stream  or  reach  is  needed,  reference  should  be  made  to  the  individual  stream  flow  or  diversions 
tables,  numbers  for  which  are  shown  in  the  column  preceding  the  monthly  figures. 

Delta  Service  Area.   The  complexity  of  waterways,  tidal  action,  seepage,  and  methods  of 
agricultural  water  use  (a  combination  of  subirrigation  and  surface  application),  results  in  hydro- 
logic  problems  which  preclude  normal  methods  of  measuring  supply  and  demand.   This  area  is  divided 
into  uplands  and  lowlands  (boundaries  shown  on  Plate  2). 

The  correlation  of  water  supply  and  utilization  for  the  Delta  Service  Area  is  shown  in 
Table  19.   The  water  supply  available  to  the  area  is  determined  from  13  gaging  stations,  listed 
under  "Water  Supply"  in  the  table,  and  from  precipitation  stations  in  the  area.   "Water  Utilization" 
in  the  same  table  Includes  agricultural  use  and  evaporation  within  the  area,  exportatlons  through 
the  Delta-Mendota  and  Contra  Costa  Canals,  and  diversions  by  the  City  of  Vallejo.   The  agricultural 
use  in  the  uplands  is  determined  by  water  diversion  measurements;  however.  In  the  lowlands,  because 
it  cannot  be  measured  directly,  agricultural  use  is  determined  by  unit  consumptive  crop  usages  mul- 
tiplied by  crop  acreages.   Unit  consumptive  use  factors  were  derived  from  early  experimental  work  at 
Davis  by  the  University  of  California  and  California  Extension  Service.   Crop  acreages  are  deter- 
mined by  periodic  land  use  surveys,  the  most  recent  of  which  was  made  in  1955. 

Utilization.   Summaries  of  diversions,  by  streams,  for  the  last  10-year  period  are  given 
in  Tables  352  through  362.   The  data  are  given  for  each  month  in  acre-feet,  cubic  feet  per  second, 
and  the  monthly  percentage  in  relation  to  the  seasonal  total.   Table  351  correlates  the  data  in  the 
foregoing  eleven  tables  by  showing  the  comparison  of  the  average  monthly  percentage  use  for  each 
stream  for  the  10-year  period.   Table  363  summarizes,  for  the  Sacramento  River  above  Sacramento,  the 
acreages  irrigated  as  well  as  diversions  for  the  last  10  years. 

A  seasonal  summary  of  water  utilization  in  the  Sacramento-San  Joaquin  Valley  during  the 
last  10-year  period,  is  presented  in  Table  350.   The  gross  duty  tabulated  for  the  March  through 
October  irrigation  season  shows  both  the  amount  of  water  diverted  in  acre-feet  per  acre  irrigated 
and,  inversely  stated,  the  number  of  acres  Irrigated  per  one  second-foot  average  diversion  rate. 

Gaging  Stations.   Tables  1,  23,  and  402  provide  a  station  description  and  summarize  cur- 
rent and  historical  data  for  each  gaging  station  reported.  These  tables  show  In  tabular  form  the 
station  location,  maximum  discharge  for  the  1957-58  water  year  and  of  record,  total  discharge  for 
the  1957-58  water  year  and  for  the  1,957  calendar  year,  period  of  record  by  month  and  year,  and  the 


gage  datura  for  each  station.   Station  location  Is  tabulated  by  latitude  and  longitude,  as  well  as 
by  quarter-section,  section,  tovmshlp,  and  range. 

Maximum  discharge  Is  usually  represented  by  values  In  the  higher  range  of  the  rating  curve 
(a  graph  of  the  station's  stage-discharge  relation)  and  Is  therefore  reported  to  a  maximum  of  three 
significant  figures. 

Each  station's  gage  Is  referenced  to  a  well  established  datum  plane  elevation  wherever 
such  datum  Is  known.  Some  gages  are  referenced  only  to  arbitrarily  assumed  local  datum  planes, 
denoted  as  "local"  In  the  reference  datum  column.   All  gage  heights  are  In  feet. 

Additional  Information  given  In  these  tables  Includes  hydrographlc  and  other  special 
Information  pertaining  to  the  Individual  gaging  stations. 

Supplementary  Tables 

General.   The  supplementary  tables  include  data  directly  related  to  the  surface  water  pro- 
gram of  the  department  and  are  presented  for  general  Information  purposes.   Information  Is  given  on 
precipitation,  unimpaired  runoff,  and  salinity. 

Precipitation.   Table  l6  presents  the  monthly  precipitation  data  for  the  water  year  for 
several  stations  in  the  Sacramento  and  San  Joaquin  Valleys  from  Shasta  Dam  to  Fresno.   The  stations 
are  not  necessarily  representative  of  the  rainfall  In  any  definite  watershed  or  area,  but  give  a 
general  Indication  of  the  rainfall  on  the  Central  Valley  floor. 

Unimpaired  Runoff.   The  relative  magnitude  of  runoff  occurring  on  any  one  stream  for  a 
given  year  is  determined  by  comparing  the  natural  or  unimpaired  runoff  of  that  year  with  the  mean 
unimpaired  runoff  of  the  stream  over  a  long  period  of  years.   For  this  report,  runoff  comparisons 
are  based  on  percentages  of  average  determined  for  the  50-year  period  October  1905  through  Septem- 
ber 1955-  Table  17  gives  the  1957-58  monthly  unimpaired  runoff  as  a  per  cent  of  the  50-year  average 
monthly  unimpaired  i?unoff  for  major  streams  of  the  Central  Valley  Area.  Table  18  shows  the  unim- 
paired average  annual  flows  for  the  same  streams,  and  the  annual  unimpaired  runoff  in  per  cent  of 
the  50-year  average  for  each  water  year  from  1919-20  through  1957-58. 

Salinity.  The  seasonal  intrusion  of  saline  waters  into  the  Sacramento -San  Joaquin  Delta 
area  has  been  of  concern  for  many  years.  Table  399  lists  the  salinity  sampling  stations.  The  sta- 
tions are  listed  commencing  with  the  Golden  Gate  as  zero  miles  and  proceeding  through  the  bay  system 
to  the  delta  area.  The  salinity  samples,  when  possible,  are  taken  at  four-day  Intervals  and  one  and 
one-half  hours  after  high-high  tide.  The  observed  concentrations  of  salinity  are  given  In  Table  401. 
The  geographical  locations  of  these  stations  are  given  on  Plate  2,  together  with  the  line  of  maximum 
salinity  encroachment  (the  line  of  1000  parts  of  chloride  per  1,000,000  parts  of  water)  for  the  cur- 
rent water  year  and  for  other  water  years  of  historical  Interest. 


DEPARTMENT  REPORTS  OF  BASIC  WATER  RESOURCE  DATA 
Reports  Issued  annually  by  the  Department  of  Water  Resources  designed  primarily  to  record 
basic  hydrologlc  data  and  to  present  conditions  of  water  supply  directly  related  thereto  Include  the 
following:   (The  year  Indicated  Is  that  of  the  latest  publication  as  of  December  i960.) 


I 


Bulletin  Series  No. 
23 

39 

65 
66 
77 


Name 

Surface  Water  Flow  for  1958  (Formerly  Sacramento -San 
Joaquin  Water  Supervision.) 

Water  Supply  Conditions  in  Southern  California  during 
1957-58 

Quality  of  Surface  Waters  in  California,  1956-1957 

Quality  of  Ground  Waters  in  California,  1957 

Ground-Water  Conditions  in  Central  and  Northern  Cali- 
fornia, 1957-58 

Water  Conditions  in  California,  February,  March,  April, 
May,  and  October  i960  (Basic  data  supplements  to  these 
reports  are  available  for  the  months  February  through 
May  i960.  ) 


NORTH   COASTAL  AREA 


10 

NORTH  COASTAL  AREA 

Introduction 

The  North  Coastal  Area  extends  for  about  270  miles  along  the  coast  from  the  California- 
Oregon  line  south  to  the  northern  boundary  of  the  Lagunltas  Creek  basin  In  Marin  County.   It  ranges 
in  width  from  l80  miles  at  the  Oregon  boundary  to  30  miles  In  the  southern  portion.   The  topography 
of  the  area  Is  predominantly  mountainous,  with  many  peaks  above  6,000  feet.   Mount  Shasta,  at  eleva- 
tion I4,l6l  feet.  Is  the  highest  peak  In  the  region.   Stream  flow  Is  sustained  through  the  summer 
and  early  fall  by  ground  water  seepage  from  a  thick,  absorptive  soil  mantle. 

Tabular  Information 

On  the  following  pages  are  the  data  for  13  gaging  stations  for  the  1958  water  year. 


11 


to 


-*: 
o 

-J 

•< 

0 

< 

0 
0 

0 

0 

s 

0 

1 

1 

UJ 

o 

< 

o 

J 

J 

J 

■J 

J 

J 

o 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

O      UJ 

o 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

o 

azo 

UJO  ^ 

d 

d 

:* 

d 

d 

d 

d 

tl. 

o^ 

o 

~~I 

— — 

3 

o 

Q 
O 

cr 

UJ 

O 

s 
o 

u. 

[^ 

r^ 

0 

fSJ 

r- 

^o 

r- 

a. 

i/\ 

u> 

ITS 

lA 

u-i 

o 

0 

OS 

0^ 

0^ 

Os 

OS 

•-i 

rH 

'^ 

rH 

■"* 

K> 

ir\ 

rH  U^ 

-J 

ITS 

UMA 

ir\ 

I 

s 

t*i 

U 

bl 

Cd 

Cd 

Cd 

H 

JH 

H 

ZH 

>OiE-. 

EH  EH 

o: 

«< 

3< 

< 

5  < 

OCL,  < 

K:5 

Q 

UJ 

I 

Q 

a 

-SO 

Q 

-^o 

Z<Q 

OQ 

1 

1 

OsO 

cy 

OsO 

TO  csjso 

r«jc^ 

o 

^ 

<j~i 

ir\ 

UMTi 

ir\ 

l/MA 

CSJ  tfMA 

WMf\ 

UJ 

q: 
u. 
O 

< 
o 

CQ 

S 

0  5 

0 

£S 

EhZ 

u5 

^ 

■-5 

ors 

0 

to -3 

•«<  to 

0  -3 

0 

o 

u-\ 

trs 

rH  ir\ 

-J 

u^ 

u>. 

UMA 

ir» 

o 

W 

tE] 

u 

Cd 

Cd 

td 

Id 

q: 

< 

f-i 

ei 

1-3  H 

^ 

Z^ 

XKE- 

Eh&h 

4; 

< 

?  < 

•< 

5< 

OOu  < 

y  *« 

0 

(=) 

rso 

a 

*-3Q 

Z-<(=1 

OQ 

X 

r-- 

C^ 

OvO 

Oi 

OsO 

TO  (s^sO 

cy  [^ 

trt 

ITi 

\f\ 

ITMJ-v 

ITv 

u-v»r\ 

CNJIAITN 

lAtA 

O 

CQ 
W 

5 

•-3 

Si 

0-3 

Eh 

8 

Ouz 

cdB 
to*^ 

Cl.Cd 
•a:  CO 

Hz 
O-D 

a 

0 

0 

0 

0 

>-    - 

r- 

CSJ 

tsj 

lA 

UJ 

f^ 

OS 

0 

OS 

o 

TO 

r- 

f^ 

q: 

moo 

IT*            • 

■TO 

-* 

H 

< 
I 

mz< 

■H 

u 

y  z 

s:  a) 

Cd 
0 

> 

3 

rH 

0 

3Q 

(^ 

-H 

Cm 

""S 

^ 

E 

t^ 

V 

o 

1   K   '- 

0 

tJO 

0 

0 

u 

0      -p 

0 
0 

0 

so 

0         bO 

0 

C^ 
cd 

_J 

-J- 

0  JK 

0 

bo 

OJ         4^ 

0 

r-i 

s 

9      2 

■P 

<t 

c^ 

•P  u 

:> 

cd 

0          0 

sO 

^ 

0 

H     x:   • 

0 

3 

^ 

h-ujo 

ir\ 

0 

c: 

OS        0 

to 

sO 

rsj       0  -H 

t^ 

.0 

g 

«K< 

>»<M 

CO 

f-t 

fo 

m  B 

•H 

ft 

mgz 

2 

0 

■H 

■H 

t3     • 

♦JX 

Q 

p 

S 

'     ^ 

3 

tu  lA 

t>> 

'11 

hO 

to 

■H    0 

to 

u 

u\ 

O* 

> 

cd  rH 

CO 

L, 

ir\ 

t^ 

cd 

u\ 

CO 

P      • 

to 

LU 

^    >. 

"\ 

>U 

P 

\ 

Di 

taw 

c 

t 

to 

*J 

to 

> 

3 

r-i 

-J 

-* 

0 

a 

iH 

■H 

J3 

(M 

4-* 

•-3 

o 

CM 

.0 

c\i 

a; 
>> 

■H 

t\J 

-H 

H 

CO 

0 

rH  -H 
0) 

o 

0   0 

p 

CO 

0    td 

0 

^H 

■T^ 

u^ 

g 

X 

u-i 

m  0) 

0 

c 

■H 

W 

sO 

CO 

0 
■P      • 

Vh 

o 

Oi 

xtj 

vO 

t< 

(D 

-4 

t. 

^•^ 

0 

UJ 

Ul 

H 

c 

cO 

?»i  E 

0) 

(C 

o 

0^ 

<M   c 

so 

0 

d 

^ 

V,  bO 

Cd 

o 

<I 

0  0 

0 

-3 

rH 

0) 

cd    • 

0  cfl 

z 

o 

tj 

bO 

4J    CJ- 

C 

UJ 

t£]   » 

P 

3    CO 

^■d 

_t±i_g 

i>> 

t 

i 

Vl  cd 

■H 

o 

P£) 

•  0 

w 

U, 

0 

•H 

t. 

a 

tc 

0 

■H    > 

0 

(d 

tb 

(0 

C-i     • 

•  0 

< 
I 
o 

(rt 

-* 

a-H 

lA 

P 

i; 

^s 

•H 

rH 

ir\ 

"O 

0 

3 

C*H 

r^ 

0 

OJ 

a 

ti 

i-t 

C«J 

a 

r^ 

X) 

0 

OS 

•    Dl 

sOTJ 

ir\ 

(rt 

(h, 

S 

cO^ 

r^    « 

o 

m  fl) 

H 

_S 

"? 

0) 

sbc 

CD 

"  y 

QU 

•H 

J2 

W  CD 

OJrH 

■D 

z 

to 

••-1  tn 

TO 

TO         S 

TO 

CO 

■TO 

l^ 

r^       3  0 
cA       Eoc 

TO 

3 

U  0> 

irx 

>, 

ifN 

irs 

f-i 

ITS 

C-.   CD 

lA 

Ch 

z 

^  ? 

^-^ 

■P 

^        -* 

^^ 

-^ 

0 

^-^          CO-H 

■5? 

^ 

to 

TO 

■H 

U~*         rH 

~t 

a 

0 

OJ 

rr,         4J 

X 

2 

<I 

>>  >> 

r-i 

0 

rH 

est 

0 

CM 

to  c6 

r"     s « 

CM 

>» 

< 

o 

(OX) 

■^ 

-^ 

^^ 

-^ 

>■    5  *i 

1 

z 

est 

s 

CiJ 

n 

r>j       C 

CSJ 

Cm 

rH 

C 

rH          S    CO 

rH 

>- 

x:t3 

cd 

0 

0 

•  -H 

r-t                 -O 

x: 

UJ 

bn  0] 

i-H 

-H 

'H.. 

X  c 

■a 

P 
CO 

z 

^fe 

0  P- 

X 

t- 

H 

»r\ 

<u 

0 

0 

OS           P 

-H 

>> 

r-i 

so       tdOs 

OS 

5 

X 

(N 

>.^ 

so 

ca 

to       CO 

r^ 

.H 

sO 

tV        ZrH 

f^ 

to 

* 

UJ 

-Pi— 1 

0) 

CM      ■ 

J< 

at 

4 

O- 

g^ 

vO 

r-i 

"3 

g 

Os        t. 

0 

p 

<0 

8 

Cd 

-4-           ••O 

■H    <l) 

-4- 

0 

fti 

o 

1— 1 

CO 

rH 

?^-P 

S  to 

t-" 

M     • 

% 

£-< 

3 

■o 

nJ  W 

■H 

-C3-J 

>H   0 

— ar 

& 

^S 

J 

M  > 

Dl     - 

to 

m 

H 

tii 

b] 

g 

y 

-fl^ 

Cd          r-i    V 

^ 

(U  -H 

0 

bOr-t 

0 

-H 

to 

-4     J<: 

0 

e 

0 

bOO 

f-i             Oi 

0 

c:  s 

tn 

_j 

3  Cm 

ITi 

E 

r~i             01 

TO 

-H 

U-S 

ri 

-*          • 

■TO 

0 

u: 

u^ 

0 

OS 

ca 

TO         <U 

TO 

Os 

X  J*. 

t>.     -o 

TO 

■-3     • 

o 

rH 

Q 

r^ 

^ 

a: 

t> 

IT. 

OJ 

-p 

(0     • 

f-i 

2* 

«< 

0 

OJ 

cd  -H 

0   0) 

+3  m 

^  Jri 

OJ 

0 

bO 

c  0 

Cd 

CC^    u 

u 

L.    (U 

s^ 

•rt 

-y,, 

n 

■H 

OTO 

:s 

3  Si 
<-l  t- 

>H 

2 

0) 

be: 

•< 

^ 

■H 

s 

lU   "M 

»         -H    >» 

IS 

Lm      • 
OS 

of 

i-H 

>.CJ 

E- 

0 

to 

u 

rH           rH 

-J 

TO 

x> 

CTs 

Si 

H 

-4^        tO  J3 

to 

TO 

•OsO 

(fl  £ 

iH 

cd 

X  J£ 

CJ 

rH 

■a 

M 
tf 

^             0) 

it: 

■J 

>. 

§ 

P 
C  -3 

Cd 

g 

d.« 

H'    dj 

S 

tn 

2S 

u 

0 

z            • 

0 

Z 

CO 

z 

•a 

Z         3   lU 

!? 

d»i 

0    0 

(O 

CM 

XI 

5          <M-r^ 

0 

» 

rH 

n 

^        OP 

-3 

-4 

?  - 

>tM 

<: 

n-i 

>< 

-»       0  6 

t- 

-4- 

x: 

-* 

E-   P 

Cd 

-4-      E  0 

^ 

>  <d 

UJ  o 

0    >> 

J 

0) 

u 

■< 

bO 

(U   0 

-^ 

O) 

Eh 

0  V 

^:^ 

^ 

r-- 

X3  as 

0 

0 

p 

to 

t^       CO     • 

sO 

-H 

sO 

Is 

Cd 

tA        rH  tn 

^ 

r^ 

X)  t. 

g 

u 

njx    . 

s 

Cd 

g 

^ 

CM            er 

»             >    0) 

a: 

£ 

x: 

<        Cd 

z 

H            rH  (m 

»         CO  (0 

£ 

u 

cfl  <Q 

u. 

en 

•  CO  8 

a 

to 

&<: 

CO        ^ 

> 

to 

■0 

g     z 

to  n 

tf 

z      ta 

z 

•   V 

z 

L. 

p  -jt 

H 

^ 

> 

n 

tq 

>J   fap 

— s- 

re 

^"g    . 

S 

""S; 

— 52" 

— 2^ 

0 

<;h  tH 

> 

^<  0 

3^ 

^rw 

g 

iTv 

0  t,  m 

vO 

< 

t^      <j\~» 

TO 

r^ 

on 

t-H 

TO      0  e 

Cd 

sO 

c 

< 

u 

-J- 

*i 

u 

<-*           •  CM 

tr> 

u\ 

p 

CK        U-* 

« 

ir\            -H 

z 

-4 

0  -H 

s 

TO 

r^  0) 

z 

TO 

CO 

= 

so            n 

s 

t^ 

CO 

"1 

< 

CO   4>> 

be: 

-J 

Os  td 

o 

td 

0 

•a  -H    . 

:^ 

u^ 

T)     • 

s«; 

0          -OH 

0 

-* 

■a 

Z          IT. 

T3  0) 

Eh 

>-*     -o+i 

(d 

-4 

•OQ 

o 

O 

Z 

(d 

O)  ■<-« 

V 

CO 

0) 

11   t4 

to 

V   (0 

0) 

-1 

-I 

*J       cw 

u 

rtj 

'p  s 

S 

n^       P   CO 

OJ 

p 

u:     oj 

JJ  4J 

< 

(SJ           P 

CSJ 

p 

^ 

OJ 

(d  >i 

£ 

rst 

0) 

CSJ        (0  0) 

<M 

cd 

Cd       (V 

cd  0 

X 

(>J         to   CI, 

CSi 

(S     • 

lil 

.H 

u  -P  n 

0 

■H 

u    ■ 

0 

rH         0  t. 

rH 

(J 

Cd        f-i 

0  a 

to 

rH           0  -H 

f-i 

0  u. 

i*i 

n  n< 

Q  at 

n 

nt 

n  T 

0  Jl  ■■ 

— 6±. 

— 3- 

to 

rH   m 

g 

<-^ 

b^ 

r^ 

0 

U 

rH     to 

tn 

rH   > 

u 

>-H 

-H  q) 

t/\ 

(M              <U 

0 

r^ 

>i 

fJ 

rH                  C 

E*^ 

rH 

■H 

UJ 

o 

>-H 

C  u  a 

0  tH     [, 

r^ 

C  -4- 

tM 

~t        C   Wl 

E-* 

-J' 

c 

<       u> 

C  X) 

Eh 

rH           CO 

b. 

0 

Co: 

o 

0     • 

z 

0  to 

CO 

0 

e  >- 

0 

E- 

O-rt 

fe 

0 

-H           CQ 

CC 

TO 

■•-1  1— t 

-< 

r-      -H  c 

< 

TO 

-H  T) 

M 

tr»       -H  +J 

0 

TO 

■H  4J 

CQ 

f^ 

p  ji£ 

CQ 

n~» 

pr- 

0 

(^         P  -H 

u 

rH 

p 

Id      rsi 

4J    0) 

.-J 

-*       *J  to 

x: 

<^ 

4J  .p 

K 

<jS  u  0> 

cQ 

CO   (0 

cB 

ca  a 

Cd  r-i 

tg  0 

<I 

0 

P  0  U) 

0 

4J>  n 

^      P  t. 

rH 

P 

rH 

-P  c 

rH         P    0) 

rH 

■p  0 

-J 

-4- 

CO  tt,    OJ 

-4- 

CO  •<-* 

-J-       COQ 

-4 

CO 

-* 

to  (U 

-J         CO    U 

-t 

CO  to 

12 


E-  0) 
<  3 


^    g- 


t- w 

a.  ce 

t-H  •< 

m 

o  .J 

w  < 

WE-- 
Q  to 


E-3: 

•<£-• 
COO 


^ 

-J 

.J 

.J 

-J 

X 

«c 

4 

< 

-< 

•< 

•< 

u.   D 

CJ 

0 

0 

t_) 

UJ 

o 

0 
-1 

0 

0 

-J 

0 

0 

o 
o 

0 

0 

0 

0 

O      UJ 

0 

0 

0 

0 

(EZO 

d 

i 

d 

d 

d 

o 

' 

3 

o 

i 

O 

3 

r-- 

MD 

to 

^ 

r- 

r- 

a. 

k/\ 

u-\ 

ITS 

i^ 

UN 

u-\ 

O 

c- 

O^ 

0 

OS 

Os 

O^ 

a: 

u. 

r-i 

^ 

'"' 

rH 

U% 

-» 

l/N 

*r* 

[d 

Cd 

M 

M 

(d 

fd 

I 

&- 

>  tH 

H 

E- 

OE-< 

E-< 

o 

■X 

o< 

< 

*< 

[d< 

<; 

UJ 

a 

XQ 

a 

0 

QQ 

C3 

o 

I 

1 

1     1 

tL 

t^ 

O^O 

to 

c*; 

<^C^ 

r-- 

O 

o 

y~v 

i/MTS 

ir\ 

u\ 

lAm 

Vf\ 

(J 
IaJ 

4 

o 

1 

t^E 

§ 

E-- 
0 

5g 

5 

0^ 

-3 

0 

-ao: 

-3 

li. 
O 

O 

-4- 

o 

tq 

u 

u 

td 

td 

Ed 

on 

1^ 

5 

E-> 

CL-e- 

tH 

E-^ 

CJH 

b-i 

CO  a 

< 

Q 

< 
0 

td-a: 

< 
0 

5 

C-- 

OnO 

to 

Oi 

f^t^ 

r^ 

ir\ 

ir\ir\ 

in 

ITS 

mm 

lA 

o 

1 

"-3 

E-X 

8S 

■T) 

0 

5g 

■-3< 

-5 

5, 

0 

0 

ry 

Ul 

0 

C^ 

o 

to 

-* 

oc 

mou 

r^ 

r- 

OJ 

X 

v*z< 

rH 

3- 

0) 
bO 
cd 

B 

-H 

rH 

> 

U 

o 

o 

0          H 

■H 

0 

n 

0          0) 

0 

<U 

"E^, 

o 

-00          (0 

B 

0 

to        ti 

0 

> 

_J 

to 

^0           U 

CM 

-4- 

-H          OJ 

(^ 

Cd 

< 

^'^ 

l/N         Q 

r- 

f-\ 

s:^ 

^ 

^ 

NUJ  O 

■JD 

ty 

Csj 

f-{ 

cy       flj 

0 

S 

o 

iftH  *> 

10 

rH 

-4- 

bO 

f-\ 

5|z 

c 

0 

n 

s 

0 

09 

■rl 

■H 

P 

UJ 

UJ 

■H 

cy 

(0 

U 

to 

0:: 

to 

0) 

0 

to 

ITS 

ir\ 

CO 

tn 

m 

1<J 

^s. 

4J 

•H 

(0 

\ 

e 

-J 

■p 

-t 

CSJ 

-4 

c 

OJ 

■H 

0 

cy 

(0 

CSi 

0) 

L^ 

cy 

OJ 

o 

^v 

e 

0 

\ 

<D 

■^ 

bO 

V 

\ 

rvi 

CO 

OJ 

(d 

CM 

r-i 

cd 

c 

> 

■rl 

fv 

-* 

o 

o* 

0 

•H 

« 

— UJ 

iJ 

SI 

flj 

p^ 

(C 

bO 

L. 

♦^ 

4-> 

o 

r 

ir. 

>t 

to 

to 

-J- 

m 

*-> 

t*\ 

o 

r^ 

ITs 

u 

^0 

c 

0 

f^ 

0 

ut 

UJ 

as 

■H 

U 

o: 

o 

W 

*J 

vO 

fl 

r-{ 

to 

0 

to 

U. 

o 

4 

(0 

3 

rH 

tl 

rH 

u 

(0 

O 

•H 

XI 

a 

« 

0 

r-t 

UJ 

> 

+J 

5P 

"15 

u 

•rJ 

? 

o 

U 

<u 

E- 

U 

Oi 

>> 

0 

(C 

O 

L^ 

•a 

0 

u 

n 

< 

I 

O 

eo 

0) 

0 

*J 

(d 

u.' 

o 

0) 

0 

4-> 

4J 

(M 

o 

Q) 

n 

s 

C^ 

0 

3 

0 

bD 

0) 

U 

Xi 

(/I 

cfl 

c 

(m 

CO 

X 

o 

C 

0 

0 

h 

~^ 

"5 

M 

t-* 

2 

(0 

^ 

U 

■H 

to 

U 

r^      4J 

to 

to 

0 

C^ 

to 

S 

ZJ 

ir\ 

o 

irv        Li 

ir\ 

^ 

ir\ 

2 

UJ 

">s. 

\     0 

■^ 

^     c 

"^ 

04 

-^ 

f^      u. 

■H 

•^ 

*> 

<*\     cd 

-* 

X 

a: 

4 

<N 

<H 

S 

<M 

01 

i-t        jC 

rg 

rH  -H 

< 

4 

a 

\ 

« 

^^         «M 

^s. 

m 

\     « 

\ 

^a 

2 

UJ 

fM 

c 

•H         0 

to 

fy 

M 

rH         rH 

cy 

>■ 

v 

iH 

rH         i-i 

<D     . 

o: 

f-l 

» 

ry 

0} 

(f 

'H'n* 

> 

U 

■tf  B 

u 

X 

0 

■w 

< 

t/\ 

U^         -H 

v 

r^ 

Xi 

(*>        «M 

r-N 

1--* 

X 

f*\ 

(m 

^       B 

tkO 

^0 

(d 

0           0 

r^ 

Xi    ' 

» 

e) 

to 

o 

to       -* 

■H 

m 

(^         * 

d 

to 
OS-* 

*> 

4 

^ 

X 

OS 

u 

■a 

X 

r-t 

o* 

O 

to 

5 

est  0) 



•H 

-.-1 

(n 

»  1 

>. 

at 

u 

a 

M         0) 

cd 

Cd 

ss 

rH          r-t 

0 

0 

rH 

vO 

»/) 

g 

>o 

OS         rH 

a; 

SO 

r-      m 

x:  u 

u. 

^         -H 

nH 

r^         • 

bO  cd 

o 

< 

r^ 

d 

t-1 

> 

m 

^ 

2 

cy 

<d 

CSi 

■H 

3 

_] 

c 

0 

-< 

^ 

t>o 

4:; 

M 

•H 

k 

.J 

(d 

Si 

•    CO 

.-1 

V 

»    Si 

3 

r^t 

V 

en  c 

< 

» 

a 

W 

IS 

So 

3 

» 

rH 

»       3 

CO 

^ 

d 

UJ   o 

rH 

3 

0 

B 

s 

^    "3 

UN 

S 

u 

to 

3 

0 

1 

a-     0 
g      S 

0 

X 

•    CO 

g 

£9 

f^ 

0 

XI 

* 

^ 

4) 

X 

~» 

» 

<t          0 

a 

rry 

rH     " 
0)   U 

> 

^ 

« 

5 

(?^       X 

Q        OS 

^ 

s 

0 

to 

•* 

ry        CO 

u 

so 

A   « 

V 

y-t 

Si 

Ul 

cy 

-4 

S     ■ 

rr\ 

> 

o: 

U] 

» 

g    ?5 

e 

U 

►J 

td 

to 

1 

X 

CO         -H 

«J 

to 

■H 

< 

to         -rt 

CO 

■Hcx: 

§ 

hi- 

a 

<M 

a: 

B 

11? 

a 

B 

g 

I-r- 

o^ 

0 

b 

-  "a 

5    0 

0 

-* 

rH 

m      *r» 

i 

*^ 

°  X 

fy  *J 

1- 
< 
u 
o 

-1 

5 

<A 

rH 

oS 

M         UN 

X 

0 

g 

t^ 

rH 

5 

ry 

rH 

X 

<^ 

d'c 

1 

e 

o 

« 

C) 

8    1^ 

ft:     <Nj 

13 

0 

CO 

to 

■0 
V 

X 

0 

0) 

td 

sO 

1 

r-« 

U 

S 

f^       ♦i 

P>        04 

*> 

g 

ry 

*J 

W 

ry       *> 

g 

ry 

*j 

W 

<« 

0 

tv       «t^ 

t-H       N 

Id 

CM 

(d 

cy       i«    • 

ry 

CO  0 

r-t 

0 

rH           0      . 

o:     rH 

u 

rH 

u 

"   s'a 

CJ 

rH 

U  4J 

b. 



^- 

~H 

pr- 

0 

b. 

n 

n 

'^U 

< 

-^ 

^ 

.5 

—hj-j- 

Q 

X 
H 

c 

u 

H       0 

2    f*^ 

c 

1 

■s 

C 

5 

5    gy 

s 

3 

U 

c  ta 

3 

es 

0 

s 

O-H 

0 

0 

0 

< 

0  *i 

o 

^0 

l/S         -H 

X     -* 

■H 

t^ 

■H 

n 

OS         -r* 

d 

0 

■H   3 

X 

-» 

»J 

CO 

r%      »J  (d 

to        CM 

»> 

to 

rH 

4J 

to 

rH           t^O 

5 

-* 

^^ 

4 

o 

3 

-H          ♦>    h 

■-i 

<d 

r^ 

■d 

4J 

to    • 

0 

cd  -< 

-> 

CO 

-4 

to 

-* 

to 

-*         COrH 

-4 

DAILY  MEAN  DISCHARGE 
SHASTA  RIVER  HEAR  WEED 
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m  aecond-feet 

Dot* 

1957 

1958                                               1 

Oct.         Nov         Dtc 

Jon. 

Ftb. 

Mof. 

Apr. 

Mo, 

June 

July 

Au,. 

5a;t. 

I 

91 

125 

88  E 

105 

138  E 

86 

35  E 

f-.l 

2 

Ug    E 

114 

108 

90  E 

117 

138   E 

77 

36  E 

7.7 

3 

'4 

135 

100 

91  E 

132 

138  E 

60 

35  E 

6.8 

fl 

166 

91 

95  E 

140 

138  E 

132 

27  E 

6.3 

5 

35 

139 

84 

98  E 

153 

138  E 

138 

28 

6.3 

6 

33 

137 

79 

102  E 

153 

138  E 

138  E 

26 

6.0 

7 

32 

219 

75 

107  E 

138 

121 

117  E 

24 

6.3 

6 

3t 

152 

69 

108  E 

146 

121 

83  E 

21 

8.1 

9 

38 

131 

65 

110  E 

174 

125 

69  E 

20 

7.4 

10 

58 

117 

61 

110 

205 

121 

57  E 

19 

7.4 

1 1 

48 

121 

59 

115 

306 

117 

57  E 

19 

7.1 

12 

76 

229 

54 

125 

207 

146 

59  E 

19 

8.8 

13 

58 

139 

54 

155 

155 

115 

59  E 

17 

10 

14 

46 

135 

52 

166 

146 

112 

60  E 

15 

9.5 

15 

43 

154 

49 

169 

157 

119 

60  E 

14 

9.5 

16 

45 

216 

45 

172 

189 

125 

49  E 

13 

9.1 

17 

44 

306 

43 

194 

237 

134 

49  E 

14 

8.8 

16 

40 

675 

40 

176 

142 

50  E 

14 

8.8 

19 

37 

500 

38 

157 

249 

151 

50  E 

21 

8.4 

20 

37 

319 

162 

162 

202 

144  E 

52  E 

15 

8.4 

21 

35 

250 

172 

179 

187  E 

137  E 

52  E 

13 

9.1 

22 

32 

222 

100 

176 

187  E 

130  E 

42  E 

11 

14 

23 

31 

216 

146 

136 

187  E 

123  E 

42  E 

11 

15 

2« 

It 

1600  E 

105 

108 

187  E 

116  E 

43  E 

11 

12 

25 

558 

88 

95 

187  E 

109  E 

43  E 

10 

11 

26 

59 

302 

76 

90 

162  E 

102  E 

44  E 

10 

13 

27 

45 

202 

77  E 

83 

162  E 

96 

45  E 

10 

13 

28 

92 

151 

79  E 

84 

162  E 

90 

45  E 

9.8 

13 

29 

226 

So  E 

88 

162   E 

81 

36  E 

9.1 

12 

30 

129 

81  E 

95 

159  E 

77 

36  E 

8.8 

12 

31 

110 

83  E 

159  E 

36  E 

8.8 

M«Ofi 

275 

81,9 

124 

177 

123 

63.4 

17.6 

q.i4 

Ac^Ft 

15260 

5038 

7386 

10870 

7303 

3900 

1082 

561 

NR  — No  Record 


Total  Oitchorge  in  Acr«-Ftat 


TABLE   3 


DAILY   MEAN   DISCHARGE 
LITTLE  SHASTA   RIVER   NEAR   MONTAGUE* 


In  second-feet 


Dole 

1956 

1957                                                1 

Ocl. 

Nov. 

Die 

Jon. 

Fob. 

Mor. 

Apr. 

Moi 

June 

July 

»o9. 

S.P.. 

, 

p 

11   E 

13  E 

3.0 

- 

p 

54 

62 

40 

29 

9.8 

4.5 

3.0 

2 

11   E 

12   E 

3.5 

45 

^ 

38 

26 

9.4 

4.5 

2.8 

3 

12   E 

11   E 

2.2 

39 

36 

24 

9.0 

4.3 

3.0 

4 

13   E 

9.0E 

1.4 

66 

46 

41 

25 

8.2 

4.3 

2.8 

5 

13   E 

7.8E 

1.7 

86 

48 

44 

24 

7.8 

4.0 

2.8 

6 

12   E 

11   E 

1.6 

94 

47 

45 

24 

7.4 

4.0 

2.8 

7 

12   E 

11   E 

2.6 

10   E 

74 

36 

47 

22 

7.4 

4.0 

2.6 

e 

5. IE 

12   E 

11   E 

1:1 

60 

36 

46 

19 

7.4 

4.0 

2.6 

9 

12   E 

11   E 

55 

36 

45 

24 

7.1 

4.0 

2.6 

10 

11   E 

11   E 

2.6 

44 

36 

44 

23 

7.1 

3.8 

2.6 

1 1 

12   E 

48   E 

4.0 

72 

36 

45 

18 

7.1 

4.0 

2.6 

12 

11   E 

49   E 

4.5 

94 

35 

44 

14 

6.4 

4.0 

2.6 

13 

11   E 

82   E 

7.8 

^ 

_ 

67 

33 

44 

12 

6.4 

4.0 

2.8 

14 

9.8E 

30  E 

5.4 

34   E 

52 

40 

44 

18 

6.7 

4.0 

2.8 

15 

9.4E 

18   E 

3.8 

25  E 

42 

32 

42 

19 

S.7 

4.0 

2.8 

16 

11   E 

16   E 

2.8 

14 

40 

30 

40 

17 

6.7 

4.0 

2.8 

17 

_ 

14   8 

11   E 

2.6 

17 

36 

29 

40 

16 

6.4 

3.8 

2.8 

IS 

8  6e 

13  E 

10  E 

4.3 

15 

44 

34 

72 

16 

6.0 

3.8 

2.8 

19 

7.4E 

9.8E 

8.2E 

5.4 

11 

56 

48 

76 

15 

6.0 

3.8 

3.0 

20 

7. IE 

13  B 

7.4E 

2.8 

10 

56 

43 

61 

15 

5.7 

3.5 

3.0 

21 

7. IE 

12   E 

6.7E 

3.8 

11 

41 

35 

50 

15 

5.7 

3.5 

2.8 

22 

7. IE 

13   E 

8.2E 

- 

13 

31 

31 

45 

14 

5.7 

3.3 

2.6 

23 

7.8E 

12   E 

8.2E 

15 

29 

30 

41 

13 

5.7 

3.3 

2.6 

24 

7.8E 

12   E 

7. IE 

192 

35 

28 

39 

12 

5.1 

3.0 

2.6 

25 

9.8E 

9.8E 

6.4E 

112 

97 

26 

38 

12 

4.8 

3.3 

3.0 

26 

15  E 

9.8E 

6.0E 

10   E 

228 

74 

27 

36 

11 

4.8 

3.3 

3.8 

27 

10  E 

11   E 

5.4E 

123 

55 

30 

36 

11 

4.8 

3.3 

31 

28 

9.8E 

12   E 

5. IE 

72 

60 

37 

33 

11 

4.8 

3-3 

8.2 

29 

9.8E 

11   E 

5. IE 

61 

39 

35 

10 

4.5 

3.3 

5.4 

30 

22   E 

9.4E 

5.4E 

55 

42 

34 

9.8 

4.5 

3.8 

4.8 

31 

13   E 

4.8E 

J 

L 

66 

33 

4.5 

3.3 

Meon 

7.2 

11.5 

14.7 

5.5 

36.5 

57.4 

37.7 

43.7 

17.3 

6.4 

3.8 

4.1 

AcrFl 

4^4 

684 

Q04 

338 

2027 

3531 

2245 

2686 

1029 

396 

232 

243 

-  Eidmolad  NR  —  No  Record 

Revised   1937  water  year  record. 
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DAILY  MEAN  DISCHAROE 
LITTLE  SHASTA  RIVEH   NEAR   MONTAaUE 


In  aecond-feet 


Ootf 

1957 

1958                                                                                                                       1 

Oe>. 

No> 

Oic 

Jon. 

F.b. 

Mor. 

AP. 

Mo, 

June 

Jul, 

Aug 

S.J.1 

1 

5.» 

t.b 

7. a 

19 

i 

fi 

38 

53 

43 

19 

y.b 

4.8 

2 

5.» 

4.5 

7.8 

19 

48 

31 

57 

50 

18 

8.2 

5.1 

3 

6.7 

4.5 

7.8 

16 

28 

46 

33 

57 

83 

16 

7.8 

4.8 

4 

6.7 

4.5 

7.4 

14 

27 

40 

27 

57 

47 

15 

7.8 

5.1 

5 

9.8 

4.8 

7.4 

13 

31 

39 

26 

60 

39     E 

14 

7.4 

5.1 

6 

9.8 

4.5 

7.8 

14 

il 

36 

25 

60 

36     B 

14 

7.1 

4.8 

7 

It 

4.8 

9.0 

14 

30 

25 

61 

35 

14 

6.7 

4.8 

8 

5.4 

7.8 

13 

43 

30 

62 

33 

14 

6.4 

6.0 

9 

13 

5.1 

7.1 

13 

31 

32 

36 

64 

35 

13 

6.7 

5.7 

10 

10 

6.4 

7.4 

13 

30 

30 

45 

70 

34 

13 

6.7 

5.4 

II 

7.8 

6.7 

7.1 

13 

30 

28 

47 

99 

31 

12 

6.7 

5.4 

12 

7.1 

6.7 

6.7 

12 

96 

25 

50 

76 

30 

12 

6.4 

5.4 

13 

252 

6.4 

13 

a 

25 

58 

70 

28 

11 

6.4 

5.4 

14 

IB 

126 

6.4 

12 

23 

75 

75 

26 

12 

6.4 

5.7 

16 

9.8 

45 

6.7 

16 

171 

25 

68 

78 

25 

13 

6.4 

5.7 

16 

7.8 

26 

14 

18 

194 

24 

68 

74 

25 

15 

6.4 

5.4 

17 

6.1 

18 

12 

18 

138 

26 

84 

71 

24 

16 

6.7 

5.4 

18 

s.t 

24 

13 

16 

116 

24 

76 

70 

26 

14 

6.0 

5.4 

19 

5.1 

29 

13 

14 

109 

24 

76 

70 

34 

13 

6.4 

5.1 

20 

5.1 

29 

19 

15 

105 

27 

81 

67 

26 

11 

6.4 

5.1 

21 

"1.8 

23 

103 

13 

I? 

33 

76 

64 

21 

11 

6.0 

5.4 

22 

?:S 

15 

27 

13 

29 

70 

64 

19 

11 

6.0 

6.7 

23 

15 

16 

15 

86 

29 

57 

63 

22 

10 

5.7 

6.4 

24 

7.1 

14 

14 

14 

136 

31 

52 

61 

22 

12 

5.7 

5.7 

25 

6.H 

12 

18 

13 

136 

36 

48 

57 

18 

11 

5.4 

5.7 

26 

6.11 

12 

24 

13 

96 

31 

47 

55 

18 

9.4 

5.4 

5.4 

27 

5.1 

9.4 

44 

13 

75 

31 

45 

49 

17 

9.4 

5.4 

5.4 

26 

5.1 

9.8 

119 

107 

62 

30 

45 

48 

16 

9-0 

5.4 

5.7 

29 

u.e 

9.0 

46 

131 

27 

46 

49 

16 

9.0 

5.1 

5.7 

30 

4.3 

8.6 

31 

60 

28 

50 

45 

16 

8.2 

5.1 

5.7 

31 

•l.b 

23 

38 

34 

50 

8.2 

5.1 

Mton 

7.fj 

2i|.6 

20.9 

23.4 

77.4 

31.4 

51.1 

63.1 

29.8 

12.5 

CI 

5.4 

AtrFr 

:>-:o 

11*67 

1283 

1438 

1298 

1932 

3043 

3880 

1775 

758 

3':ii 

3211 

NR  -No  Record 


Totol   Discharge   in   Acr«-F«t1 


TABLE    5 


DAILY   MEAN   DISCHAROE 
FAST   PORK   SCOTT  RIVER    AT   CALLAHAN 


In  second-feet 


Oott 

1957 

1958 

OtI. 

Nov. 

Dtc 

Jon. 

Fflb. 

Mar. 

Apr. 

Mo, 

June 

Jul, 

Aug. 

Sept. 

1 

22 

59 

53 

156 

27? 
444 

461 

396 

333 

439 

128 

56 

13 

20 

51 

51 

175 

349 

432 

392 

437 

126 

53 

22 

5? 

50 

13? 
114 

612 

361 

Sli 

106 

11 

22 

54 

50 

•fij 

305 

1^ 

12 

26 

53 

49 

95 

279 

537 

396 

128 

45 

12 

6 

24 

52 

48 

86 

389 

251 

305 

537 

383 

124 

41 

10 

25 

51 

48 

U 

1040 

234 

279 

490 

353 

115 

38     K 

8.8 

23 

51 

47 

68 

639 

218 

276 

526 

349 

99 

'4 

12 

583 

51 

?? 

70 

404 

206 

290 

602 

341 

87 

1230 

53 

44 

112 

294 

194 

333 

715 

345 

85 

33 

12 

II 

487 

52 

1*3 

80 

333 

185 

366 

1100 

321 

85 

33 

12 

229 

52 

43 

150 

1130 

177 

383 

766 

329 

83 

It 

12 

271 

577 

42 

106 

453 

171 

432 

542 

302 

79 

13 

162 

700 

42 

80 

413 

163 

466 

486 

302 

73 

25 

13 

109 

295 

46 

84 

532 

161 

471 

516 

321 

73 

24 

13 

16 

P 

rd 

235 

82 

1010 

1?5 
145 

471 

591 

329 

72 

24 

12 

218 

72 

1260 

516 

703 
812 

329 

78 

24 

12 

58 

135 

205 

62 

2500 

140 

486 

75 

^l 

12 

54 

117 

124 

60 

1550 

138 

437 

860 

366 

72 

11 

52 

103 

107 

57 

902 

492 

447 

740 

329 

73 

26 

9.5 

21 

50 

68 

242 

54 

597 

605 

476 

734 

298 

n 

26 

9.5 

52 

491 

370 
383 

456 

753 

294 

24 

12 

24 

194 

162 
133 

51 
52 

451 
3710 

357 
290 

a? 

276 
234 

135 
122 

23 
21 

\l 

62 

126 

51 

1700 

305 

255 

569 

206 

97 

20 

13 

26 

154 

60 

122 

55 

968 

lit 

241 

553 

T. 

79 

17 

12 

'i'i 

58 

176 

52 

703 

234 
244 

532 

71 

17     E 

\l 

57 

199 

553 

222 

J?) 

158 

67 

79 

55 

326 

1330 

265 

265 

138 

^ 

\l     ? 

13 
12 

C7 

54 

226 

Z 

287 

290 

405 

124 

170 

262 

409 

59 

14     E 

Moon 

165 

120 

135 

156 

879 

273 

362 

597 

318 

89.4 

29.1 

12.2 

Aerfl 

lOlYO 

7113 

8319 

962? 

4a«20 

16770 

21550 

36720 

I893O 

511914 

1787 

7?li 

t  -  Csllmolfld 


NR  -No  Record 


To)ol  O■•c^org«  in  Acrt-Foct 


DAILY  MEAH  DISCHAROE 
SOUTH   PORK  SCOTT  RIVER    NEAR    CALLAHAN 


15 


In  second-feet 


Don 

1957 

1958                                               1 

Ocl- 

Nov 

0«c 

Jon. 

Fib. 

Mor. 

»P' 

Mo» 

June 

July 

Aug. 

S.p,. 

1 

117 

159 

278 

106 

261 

4JtO 

159 

41 

12 

2 

108 

165 

242 

117 

316 

'465 

145 

42 

12 

3 

^1 

Z 

4y   E 

101 

168 

220 

113 

348 

J92 

135 

42 

12 

4 

24 

45 

99 

196 

200 

UO 

372 
535 

353 

132 

39 

12 

5 

■m 

42 

45 

97 

190 

183 

101 

353 

130 

33 

12 

6 

27 

40 

48 

97 

171 

171 

93 

440 

348 

127 

32 

11 

7 

25 

39 

58 

95 

224 

165 

89 

424 

325 

125 

29 

12 

e 

27 

^i 

53 

91 

210 

159 

91 

468 

316 

120 

26 

13 

9 

205 

50 

91 

174 

154 

95 

546 

312 

113 

24 

12 

10 

331 

44 

49 

95 

156 

137 

108 

660 

320 

106 

23 

12 

,1 

212 

40 

42  E 

91 

178 

130 

113 

930 

299 

97 

23 

12 

12 

159 

50 

35  E 

99 

348 

130 

130 

646 

299 

97 

23 

12 

13 

236 

824  E 

34 

99 

235 

130 

148 

491 

273 

f. 

21 

15 

14 

15t 

534 

34 

93 

269 

130 

168 

457 

278 

20 

14 

15 

114 

257 

39 

132 

419 

104 

183 

509 

307 

81 

20 

14 

16 

89 

180 

85 

120 

591 

101 

206 

572 

325 

83 

19 

13 

17 

7« 

151 

76 

113 

509 

99 

273 

696 

343 

93 

17 

13 

18 

64 

156 

79 

110 

1110  E 

95 

282 

812 

343 

87 

17 

12 

19 

58 

140 

72  E 

104 

741  E 

95 

258 

861 

343 

81 

17 

12 

20 

53 

132 

69 

99 

451 

140 

282 

689 

316 

74 

" 

11 

21 

49 

117 

154 

93 

339 

168 

312 

718 

299 

67 

16 

11 

22 

44 

108 

117 

91 

290 

148 

303 

726 

334 

64 

16 

13 

23 

141 

97 

99 

81 

265 

140 

250 

726 

330 

78 

15 

15 

24 

125 

93 

101 

65 

1360 

130 

210 

598 

273 

79 

15 

13 

25 

112 

89 

120  E 

62 

845 

125 

193 

578 

242 

79 

15 

12 

26 

110 

81 

104  E 

64 

491 

120 

183 

585 

231 

65 

14 

12 

27 

93 

76 

132 

64 

377 

110 

177 

553 

217 

59 

13 

12 

28 

80 

67 

358 

164 

316 

99 

177 

491 

193 

53 

11 

12 

29 

71 

65 

213 

477 

106 

200 

446 

174 

49 

12 

11 

30 

64 

59 

159 

299 

106 

220 

435 

156 

45 

12 

11 

31 

59 

130 

203 

104 

440 

44 

13 

Mion 

93.2 

125 

88.9 

120 

391 

143 

176 

55b 

307 

91.7 

21.8 

12.3 

AcrFl 

5732 

7154 

5468 

7367 

21710 

8765 

10500 

34170 

18290 

5639 

1343 

734 

NR  — No  Record 


Total  Oiflchorge  in  Acr«-F«tt 


DAILY   MEAN   DISCHARGE 
SUGAR    CREEK  NEAR   CALLAHAN 


In  aecond-feet 


Dott 

1957 

1 

Ocl. 

Nov 

Dfc. 

Jen. 

F... 

Mor. 

*!>'. 

Moy 

June 

Jul, 

Aug. 

Sipl. 

1 

5.1 

6.2 

13 

27 

46 

58 

26 

37 

54 

27 

3.4 

0.9 

2 

4.2 

5.4 

12 

25 

48 

53 

28 

43 

60 

26 

3.9 

0.9 

3 

4.2 

5.1 

11 

23 

46 

50 

27 

48 

49 

25 

3.7 

0.9 

4 

4.8 

4.4 

11 

22 

44 

46 

26 

53 

47 

26 

3.2 

0.9 

5 

5.4 

4.2 

10 

20 

40 

43 

25 

63 

47 

26 

3.0 

0.9 

6 

5.1 

4.2 

10 

19 

36 

41 

25 

62 

49 

26 

2.8 

0.6 

7 

4.4 

3.8 

13 

18 

44 

39 

24 

58 

47 

23 

2.6 

0.6 

8 

6.2 

3.8 

11 

18 

41 

37 

23 

67 

47 

22 

2.6 

0.7 

9 

31 

3.8 

10 

18 

36 

35 

23 

82 

51 

19 

2.4 

0.6 

10 

36 

5.1 

9.5 

18 

32 

35 

24 

98 

51 

18 

1.9 

0.6 

11 

20 

4.8 

9.0 

17 

44 

33 

25 

128 

47 

19 

1.8 

0.7 

12 

24 

8.2 

9.0 

21 

144 

31 

24 

86 

46 

18 

0.6 

0.9 

13 

50 

222 

8.6 

18 

69 

31 

26 

67 

42 

17 

0.5 

0.9 

14 

24 

109 

8.2 

17 

120 

30 

28 

65 

47 

15 

0.5 

0.9 

15 

15 

52 

8.6 

31 

177 

28 

31 

72 

60 

13 

0.4 

0.9 

16 

10 

37 

14 

28 

193 

28 

35 

88 

64 

11 

0.4 

0.8 

17 

7.7 

30 

18 

24 

143 

27 

48 

106 

70 

17 

0.4 

0.8 

18 

6.2 

43 

18 

23 

160 

26 

44 

116 

74 

12 

0.5 

0.6 

19 

4.8 

39 

16 

22 

126 

25 

43 

118 

64 

10 

0.4 

0.6 

20 

4.2 

34 

16 

21 

98 

29 

50 

91 

58 

9.2 

0.4 

0.8 

21 

3.8 

29 

52 

20 

81 

30 

54 

94 

61 

8.8 

0.5 

1.0 

22 

3.3 

24 

25 

18 

74 

28 

5t 

91 

68 

8.8 

0.4 

1.2 

25 

16 

22 

20 

19 

70 

28 

43 

88 

60 

14 

0.4 

1.4 

2« 

16 

22 

20 

19 

166 

27 

37 

75 

49 

12 

0.4 

1.2 

25 

28 

21 

24 

18 

124 

27 

35 

75 

45 

10 

0.4 

1.1 

26 

19 

18 

26 

20 

88 

26 

31 

75 

45 

10 

0.4 

1.0 

27 

16 

17 

40 

19 

75 

26 

28 

63 

37 

9.2 

1.0 

0.9 

26 

9.9 

15 

96 

76 

65 

24 

30 

56 

31 

8.8 

0.8 

0.8 

29 

8.2 

15 

51 

183 

26 

34 

54 

29 

5.2 

0.8 

?:? 

30 

6.9 

14 

37 

84 

27 

33 

56 

25 

3.9 

0.9 

31 

6.5 

30 

57 

26 

62 

3.7 

0.9 

M«on 

13.1 

27.4 

21.2 

31.1 

86.8 

32.9 

32.8 

75.4 

50.8 

15.3 

1.4 

0.9 

Ac^Fl 

805 

1630 

1303 

1910 

4820 

2023 

1952 

4635 

3023 

939 

84 

52 

NR  — No  Record 


Toiol  Discharge  in  Acrt-Fetl  2318O 


16 


DAILY   MEAN  DISCHARGE 
ETNA   CREEK  NEAR   ETNA 


In  second-feet 


1957 

1958                                               I 

Ocl. 

No. 

Occ 

Jon. 

Fib. 

Mor. 

Apr, 

Mo» 

June 

Jul, 

Aug. 

Sopi 

, 

u 

16 

27 

73 

len 

173 

50 

192 

118 

31 

7.8 

2.2 

2 

U 

25 

69 

132 

150 

149 

212 

173 

31 

9.3 

2.3 

3 

6.1 

13 

23 

63 

107 

135 

17 

267 

156 

30 

9.6 

2.5 

4 

8.9 

12 

23 

58 

92 

115 

16 

279 

130 

28 

7.8 

2.3 

i 

11 

11 

22 

5« 

87 

105 

11 

310 

120 

26 

7.0 

2.3 

6 

13 

10 

23 

51 

82 

93 

11 

330 

115 

21 

6.1 

2.0 

7 

10 

9.7 

28 

19 

91 

88 

13 

292 

107 

22 

6.1 

2.2 

8 

11 

10 

2t 

19 

98 

81 

13 

306 

111 

20 

5.6 

3.6 

9 

36 

9.7 

22 

H7 

91 

79 

17 

365 

109 

18 

5.1 

3.2 

10 

30 

17 

22 

149 

85 

76 

57 

133 

103 

17 

5.6 

2.8 

,1 

21 

11 

21 

17 

133 

73 

% 

151 

92 

16 

5.6 

2.8 

12 

26 

25 

20 

62 

189 

70 

325 

90 

15 

5.1 

l.l 

13 

62 

139 

19 

56 

267 

67 

92 

238 

82 

15 

5.1 

14 

37 

241 

18 

51 

292 

65 

118 

220 

81 

11 

5.1 

3.1 

15 

21 

121 

20 

71 

816 

63 

130 

235 

81 

11 

5.1 

3.0 

16 

18 

81 

31 

73 

1190 

60 

153 

297 

85 

11 

1.2 

2.8 

IT 

114 

66 

3* 

70 

731 

58 

231 

360 

88 

17 

1.2 

2.8 

18 

12 

77 

31 

68 

612 

55 

220 

393 

92 

15 

1.0 

2.8 

19 

11 

76 

33 

P 

189 

55 

196 

371 

81 

11 

3.8 

2.7 

20 

10 

72 

52 

61 

161 

57 

223 

320 

72 

12 

3.6 

2.5 

21 

9.2 

65 

131 

56 

302 

60 

251 

315 

69 

11 

3.6 

2.5 

22 

8.7 

55 

7* 

52 

267 

58 

238 

288 

67 

12 

3.1 

3.2 

23 

17 

19 

5H 

57 

258 

58 

176 

281 

63 

12 

3.1 

3.8 

24 

12 

06 

53 

59 

691 

57 

112 

235 

55 

11 

3.1 

3.2 

25 

59 

"3 

67 

57 

558 

56 

122 

223 

19 

11 

3.6 

3.0 

26 

«5 

10 

98 

51 

350 

51 

115 

216 

17 

9.6 

3.6 

2.8 

27 

32 

36 

101 

51 

258 

53 

111 

199 

13 

2.7 

2.8 

2S 

26 

33 

213 

150 

209 

51 

120 

176 

39 

8.1 

2.5 

2.7 

29 

22 

3° 

118 

1300 

51 

132 

161 

36 

8.1 

2.5 

2.7 

30 

19 

38 

105 

115 

51 

161 

159 

33 

8.1 

2.5 

2.3 

31 

17 

86 

231 

50 

167 

7.8 

2.5 

MflO" 

^:.S 

58.6 

53.2 

118 

327 

71.9 

118 

280 

87.1 

16.1 

1.9 

2.8 

AcrFl 

1386 

31190 

3269 

7281 

18190 

1608 

7015 

17220 

5203 

1006 

300 

167 

NR  —  No  Record 


Total  Discharge  i 


69I6O 


TABLE  9 


DAILY  MEAN  DISCHARGE 
MOFFETT  CREEK  NEAR  PORT  JONES 


In  second-feet 


Dote 

19  57 

1 

Oci. 

Nov 

Dec 

Jon 

Fob. 

MO,. 

Apr 

Mov 

June 

July 

Aug 

Sepi 

1 

2 
3 
4 
5 

0.5 
0.3 

1.9 
1.9 

1:1 

10 

37 

118 

221 
192 

^2 

10  E 
38  E 

18 
20 

11   E 
11   E 

8.5E 
8.5E 

2.7E 
3.0 

3.0 

3.2 

32 

63 

138 

56 

37  E 

21 

11   E 

3.2 

3.2 

^i 

57 

121 

59 

36  E 

21 

11   E 

2.5 
2.5 

3.2 

3.0 

28 

52 

111 

59 

35  E 

19 

11   E 

9.0E 

« 

7 

a 

9 
10 

1.0 
1.0 

1.1 

1.2 

3.7 
2.2 

2.1 
2.7 

3.0 
3.0 
3.2 
2.7 

28   E 
27 
26 
26 

17 
59 
63 
59 

105 
97 
92 
82 

55 
60 

61 
63 

31  E 
33  E 

32  E 
32  E 

11 

21  E 
23   E 

11   E 
9.5E 
7.5E 
6.2 

11  E 

12  E 
12  E 

2.2E 
2.2E 
2.0E 
1  8e 

3.5 

2.7 

29  E 

52 

79 

69 

33  E 

25  E 

6.0E 

1.8E 

II 
12 
15 

14 
15 

1.0 
1.0 

l.l 

2.7 
2.1 

28  E 

29  E 

18 
161 

76 
75 

71 
7« 

15  E 
35  E 

22  E 
21  E 

6.6E 
6.6 

1.5E 
1.5E 
1.5E 
1.5E 
1.5E 

1.0 
1.1 

5.2 
1.0 

2:1 
2.1 

33  E 
31  E 
29  E 

161 
168 
327 

72 

68 
61 

71 
71 
72 

32  E 

31  E 

32  E 

20  E 

18 

18 

6.6E 
a.OE 
8.0E 

12 

E 

16 

17 

le 
19 
20 

0.9 
1.2 

3.7 

3.5 
5.6 

28  E 

605 
167 

It 

68 
68 

31  E 
25  E 

16 
11  E 

8.0E 
oioB 

1.5E 

15 

27  E 

380 

51 

65 

25  E 

12 

1  OE 

0.9 

16 

26  E 
25  E 

327 
263 

51 
51 

63 
61 

23  E 
21  E 

21 
21  E 

9.0E 
7.5E 

18 

L 

l.OE 
l.OE 

21 
22 
23 

24 
25 

1.0 
0.9 
2.7 
2.2 
2.1 

5.6 
6.3 
6.3 

f-3 

6.7 

'i 

23  E 

21  E 
20  E 
20 
21 

200 
165 
110 
256 
112 

51 
51 
51 

11 

59 
59 

11 
52 

21  E 

It 
18 
18 

16  E 
11  E 
11   E 
11   E 
11   E 

8.0B 
8.0E 

16  E 

28 

21 

13  E 

6.  IE 
5.2E 

l.OE 

I.IE 
I.IB 
I.IE 
I.IE 

26 
27 
28 
29 

30 
31 

2.2 
2.1 
1.9 
2.2 

2.4 

6.3 
6.7 
6.3 

35 

i 

51 

17 

21 
22 

71 

1010 

501 

181 

362 
289 

211 

tt 
16 
18 
18 
16 

Si 

16 
16 

11 

18 
18 
18 
17 

11 

12  E 

13  E 
12  E 
12  E 
12  E 

11  E 
11  E 
10 
8.5 
8.0 
7.5 

3.0E 

1.1E 

3.3 

2.7 

2.7 

2.7 

1.2B 
1.2E 
1.0 
.0.9 
0.9 

Moon 

1.!         1.6 

20.9 

80.7 

201 

77.5 

59.9 

27.1 

17.1 

10.1 

10.1 

l.ti 

Acrfl 

M2 

:'/'. 

1288 

I96I 

11150 

1768 

3561 

1636 

1033 

622 

621 

Q', 

t  -  £ili(n« 

lod       NR 

-No  RfCO'd 

— ' 

To)al  Oitchorgt  m  Acr«-Ft«t 
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DAILY  MEAN  DISCHARGE 
SHACKLEFORD  CREEK  NEAR  HUGOINSVILLE 


In  aecond-feet 


Ooit 

1957 

1 

Oct. 

No* 

D.e 

Jon 

F.b. 

Mar. 

Hot. 

Ma> 

June 

July 

Auu. 

Sapi. 

,. 

.,s 

50 

95 

107 

47 

126 

173 

8B 

22 

14 

10 

20 

S2 

47 

83 

95 

47 

140 

192 

Bl 

23 

14 

3 

11 

19 

31 

41 

74 

86 

46 

147 

173 

77 

21 

14 

13 

It 

30 

37 

66 

80 

44 

152 

160 

75 

20 

14 

5 

15 

29 

35 

62 

78 

42 

170 

159 

72 

19 

13 

6 

18 

18 

33 

33 

60 

72 

41 

168 

162 

70 

18 

12 

15 

17 

50 

32 

79 

69 

41 

160 

^?' 

66 

IS  E 

12 

8 

24 

18 

40 

30 

82 

66 

41 

170 

164 

64 

14 

9 

18 

35 

30 

78 

63 

42 

196 

171 

60 

13 

10 

56 

29 

32 

32 

70 

61 

48 

228 

170 

57 

12 

21 

26 

31 

31 

81 

56 

57 

236 

170 

56 

11 

54 

28 

40 

221 

54 

66 

186 

^■'S 

55 

12 

13 

76 

373 

26 

37 

142 

52 

79 

158 

158 

52 

13 

149 

?a 

24 

35 

150 

50 

88 

154 

162 

5S 

11 

15 

35 

26 

72 

295 

47 

97 

163 

174 

48 

11 

28 

7t 

40 

69 

338 

45 

106 

192 

184 

48 

14  E 

13 

21 

65 

38 

59 

300 

44 

143 

219 

189 

52 

11 

le 

19 

99 

39 

54 

315 

43 

140 

234 

200 

51 

10 

17 

86 

46 

50 

243 

42 

127 

237 

201 

45 

9.6 

20 

16 

81 

58 

47 

185 

47 

139 

218 

179 

42 

9.3 

15 

71 

90 

43 

150 

53 

145 

217 

174 

39 

9.0 

13 

62 

65 

40 

138 

52 

139 

208 

177 

3? 

9.0 

23 

"5 

58 

54 

40 

138 

50 

117 

217 

166 

36 

9.3 

24 

19 

54 

55 

41 

316 

49 

100 

197 

150 

35 

8.7 

25 

57 

51 

69 

39 

258 

50 

91 

198 

137 

35 

L- 

8.1 

52 

■  47 

71 

39 

179 

48 

88 

201 

132 

33 

10  E 

7.9 

35 

IM 

75 

41 

144 

47 

86 

189 

121 

30 

10 

'■•? 

30 

41 

181 

95 

121 

47 

94 

185 

107 

^l 

10 

7.4 

26 

39 

117 

307 

47 

104 

179 

96 

26 

10 

7.6 

21 

36 

80 

182 

47 

113 

177 

87 

24 

11 

7.4 

3t 

23 

59 

124 

47 

181 

23 

13 

Mean 

31.0 

62.3 

52.2 

59.7 

159 

57.9 

85.3 

187 

l6o 

50.1 

14.7 

10.8 

Ac^Ft 

190B 

3707 

3211 

3673 

8852 

3558 

5071 

11510 

9550 

3082 

906 

645 

NR-No  Record 


Tolol  Discharge  in  Acre-Fe«1 


55680 


DAILY   MEAN   DISCHARGE 
CANYON   CREEK  NEAR   KELSEY   CREEK  GUARD   STATION 


In  aecond-feet 


Dott 

1957 

1956 

Oct. 

No*. 

Dec. 

Jon. 

Fab. 

Mor. 

A|>r. 

Moy 

June 

July 

Aug. 

S«pl- 

, 

11 

30 

45 

105 

235 

240 

68 

173 

290 

87 

28 

8.7 

28 

41 

104 

203 

213 

69 

201 

330 

87 

28 

8.7 

3 

11 

26 

40 

94 

182 

194 

66 

223 

299 

84 

26 

§•■*■ 

4 

14 

25 

38 

87 

165 

173 

64 

240 

270 

90 

24 

8.3 

5 

16 

23 

38 

82 

151 

163 

61 

282 

265 

90 

23 

8.3 

6 

20 

22 

38 

78 

143 

149 

59 

287 

273 

f 

22 

7.9 

7 

16 

22 

42 

71 

169 

139 

58 

287 

267 

82 

22 

7.9 

a 

22 

22 

38 

70 

163 

128 

57 

311 

259 

77 

19 

10 

9 

54 

21 

36 

69 

155 

119 

58 

352 

262 

19 

17 

9.5 

10 

59 

36 

34 

75 

145 

112 

64 

410 

262 

66 

17 

8.7 

II 

43 

30  . 

31 

74 

178 

105 

69 

428 

240 

66 

16 

8.7 

12 

53 

43 

31 

96 

417 

100 

75 

375 

235 

66 

16 

8.7 

13 

109 

431 

31 

85 

284 

96 

87 

333 

213 

61 

15 

11 

14 

64 

274 

31 

78 

330 

91 

91 

330 

218 

57 

15 

9.5 

15 

44 

137 

35 

133 

655 

88 

100 

345 

238 

56 

14 

9.1 

16 

36 

99 

49 

122 

655 

84 

108 

f^ 

254 

56 

14 

8.7 

17 

31 

85 

49 

108 

583 

80 

163 

254 

58 

14 

8.3 

IB 

H 

120 

50 

99 

597 

77 

171  E 

450 

256 

57 

7.9 

19 

109 

59 

93 

504 

75 

167  E 

450 

248 

59 

13 

7.6 

20 

22 

102 

102 

87 

424 

80 

173 

428 

215 

46 

13 

7.6 

21 

21 

91 

198 

82 

368 

81 

180 

421 

205 

45 

13 

7.2 

22 

20 

80 

104 

78 

345 

77 

178 

406 

213 

44 

12 

7.6 

25 

46 

73 

81 

82 

326 

77 

153 

406 

189 

43 

11 

^•? 

2« 

54 

68 

80 

88 

488 

75 

137 

3Z§ 

153 

42 

11 

7.6 

25 

77 

64 

93 

84 

461 

75 

129 

368 

139 

40 

11 

7.2 

26 

64 

60 

124 

82 

368 

73 

122 

362 

137 

3f 

10 

7.2 

27 

49 

57 

122 

82 

317 

70 

122 

342 

124 

36 

9.9 

6.9 

26 

47 

55 

276 

253 

276 

68 

128 

326 

107 

34 

9.5 

^5 

38 

50 

192 

610 

69 

135 

311 

100 

31 

9.1 

6.2 

34 

47 

141 

ii? 

69 

151 

305 

90 

30 

9.1 

6.2 

31 

32 

118 

68 

311 

29 

8.7 

Mtan 

37.7 

77.7 

77.0 

127 

332 

107 

109 

344 

220 

58.2 

15.6 

8.1 

AcrFI 

2317 

4621 

4735 

7783 

18420 

6561 

6472 

21160 

13100 

3580 

961 

485 

E  -  Eti.moUd 


NR  — No  Record 


To'ol  Oitcharge  in  Aer«-Fiei 
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DAILY   JEAN  DISCHAROE 
WEtVER   CREEK  NEAR   DOUGLAS   CITY 


In  second-feet 


Dotf 

1957 

1956                                               1 

Oci. 

N.. 

Dec 

Jon 

Fid. 

Mar. 

Apr 

Hoy 

June 

Jul, 

Aug. 

Stpl 

1 

8.5 

14 

21 

131 

312 

261 

281 

111 

105 

30 

11 

3.3 

2 

7.1 

12 

22 

175 

371 

223 

168 

122 

125 

29 

25 

3.3 

3 

5.8 

11 

20 

135 

r4 

i^ 

339 

127 

105 

19 

3.3 

4 

6.6 

9.9 

22 

115 

261 

127 

26 

13 

3.3 

5 

8.0 

9.0 

27 

101 

107 

153 

331 

131 

88 

21 

12 

3.7 

6 

8.0 

8.0 

28 

1? 

358 

111 

120 

132 

88 

20 

10 

3.3 

7 

9.0 

7.5 

31 

671 

129 

302 

132 

93 

19 

9.8 

u 

e 

7.5 

7.5 

30 

81 

575 

120 

211 

132 

90 

17 

9.2 

9 

36 

6.1 

32 

82 

561 

112 

211 

139 

16 

8.6 

1.8 

10 

36 

8.5 

32 

165 

1(17 

109 

205 

118 

88 

11 

8.1 

1.8 

tl 

20 

8.0 

M 

111 

589 

103 

202 

III 

82 

15 

7.6 

1.1 

12 

3t 

10 

167 

1050 

101 

199 

79 

11 

7.1 

1.1 

U 

90 

632 

36 

315 

653 

95 

193 

131 

73 

16 

7.1 

1.8 

14 

35 

312 

38 

198 

1010 

95 

185 

129 

72 

15 

6.6 

1.8 

15 

23 

119 

59 

207 

1010 

92 

177 

129 

72 

15 

6.1 

1.1 

16 

18 

81 

136 

173 

1170 

90 

169 

136 

72 

15 

6.6 

1.0 

17 

16 

7" 

302 

157 

956 

86 

177 

113 

72 

17 

7.1 

1.0 

le 

15 

93 

307 

113 

1220 

86 

166 

116 

68 

17 

7.1 

3.7 

19 

114 

76 

221 

130 

1060 

82 

158 

153 

68 

16 

6.6 

3.7 

20 

12 

65 

205 

119 

710 

139 

158 

118 

65 

15 

6.6 

3.7 

21 

10 

55 

190 

106 

515 

235 

158 

153 

59 

15 

6.1 

3.3 

22 

9.9 

18 

270 

99 

H51 

291 

156 

156 

57 

11 

5.7 

1.0 

23 

«3 

15 

182 

103 

100 

306 

139 

151 

53 

16 

5.7 

1.1 

24 

140 

tl 

159 

155 

1280  E 

211 

129 

139 

50 

17 

5.2 

1.8 

25 

30 

37 

159 

200 

791 

208 

120 

127 

13 

15 

1.8 

1.8 

26 

25 

31 

157 

380 

137 

179 

118 

125 

11 

13 

1.1 

1.1 

27 

22 

31 

161 

260 

366 

158 

111 

118 

39 

12 

1.1 

1.0 

2a 

18 

30 

166 

801 

317 

113 

107 

111 

36 

12 

1.0 

3.7 

29 

17 

27 

298 

1090 

280 

112 

103 

33 

9.8 

1.0 

3.7 

30 

16 

25 

193 

670 

302 

112 

99 

32 

9.2 

1.0 

3.3 

31 

15 

117 

130 

226 

99 

9.8 

1.0 

Mion 

21.1 

61.6 

139 

212 

669 

167 

201 

133 

71.1 

16.7 

8.0 

1.0 

Ac-fl 

1300 

3811 

8571 

11890 

37130 

10210 

12130 

8196 

1233 

1029 

195 

237 

E  —  Eslimotad 


NR  -No  Record 


Total  Dischorgc  in  Acra-F««t 


DAILY   MEAN  DISCHARGE 
BROWNS   CREEK  NEAR   DOUGLAS   CITY 


In  second-feet 


Dot* 

1957 

1958                                               1 

Oct- 

Nov 

Dec 

Jon. 

fee. 

Mor. 

Apr. 

Uoy 

June 

July 

Aug. 

Sepi 

, 

27 

31 

15 

197 

131 

651 

611 

180 

71 

41 

23 

9.8 

18 

31 

13 

215 

536 

C 

827 

179 

96 

41 

9.5 

11 

29 

10 

191 

Sil 

711 

170 

93 

39 

10 

13 

^ 

10 

179 

111 

576 

160 

83 

39 

22 

9.9 

15 

26 

12 

162 

903 

373 

570 

158 

76 

37 

20 

10 

6 

11 

26 

38 

116 

651 

331 

691 

150 

75 

36 

20 

10 

16 

25 

36 

131 

1010 

307 

627 

111 

82 

34 

\t 

8.3 

11 

26 

31 

126 

831 

281 

556 

136 

88 

33 

11 

50 

21 

33 

120 

259 

519 

130 

93 

32 

18 

11 

81 

30 

31 

163 

188 

251 

516 

127 

91 

31 

18 

10 

II 

67 

31 

30 

171 

128 

236 

583 

178 

88 

31 

17 

10 

59 

l^i 

279 

799 

226 

591 

135 

83 

31 

17 

11- 

290 

28 

312 

650 

210 

590 

122 

^ 

30 

17 

11 

151 
81 

322 

28 

276 

675 

205 

559 

115 

28 

16 

11 

205 

38 

271 

861 

195 

512 

109 

68 

27 

15 

11 

l« 

58 

136 

78 

263 

1160 

186 

180 

101 

63 

28 

15 

10 

16 

101 

175 

260 

1090 

17? 
171 

419 

100 

59 

30 

17 

10 

38 

101 

273 

251 

2050 

105 

98 

56 

31 

17 

9.7 

33 

100 

213 

236 

2650 

171 

361 

iS 

77 

30 

17 

9.1 

29 

99 

180 

219 

1610 

289 

315 

63 

29 

13 

9.1 

21 

26 

11 

327 

ir. 

1170 

705 

330 

88 

56 

l§ 

13 

9.4 

25 

306 

926 

815 

m 

9§ 

52 

11 

9.7 

10 

71 

253 

177 

759 

911 

50 

30 

13 

11 

63 

68 

211 

179 

2330 

719 

263 

85 

19 

32 

12 

12 

63 

183 

197 

2030 

591 

215 

82 

17 

29 

11 

12 

26 

61 

58 

176 

282 

1270 

172 

231 

78 

14 

27 

10 

12 

57 

55 

171 

288 

995 

i 

216 

11 

44 

25 

9.8 

11 

50 

51 

■m 

553 

791 

205 

11 

24 

9.8 

10 

15 

1220 

\u 

72 

12 

23 

9.8 

10 

10 

256 

811 

'".'")'4 

71 

41 

22 

10 

9.5 

37 

228 

592 

189 

70 

21 

9.8 

Uaon 

52.5 

71.5 

132 

287 

1016 

103 

155 

115 

67.7 

30.6 

16.1 

10.3 

AtrFl 

3225 

1131 

8111 

17620 

58O90 

21760 

27080 

7071 

40.?b 

1880 

g88 

M.? 

NR-No  Racord 


ToiQl  Oitehorffl  In  Aer«-F««i 


DAILY   MEAN  DISCHAROE 
NORTH  PORK  TRIMITY  RIVER    AT   HELENA 


19 


In  second-fee* 


1957 

1 

Oc 

No> 

Dtc 

Jon. 

Fsft. 

War. 

»»• 

uoi 

June 

July 

A.«. 

Stpl. 

, 

?C6 

1530 

I490 

957 

935 

571 

251 

144 

«3 

2 

91 

147 

206 

880 

1450 

1270 

1090 

1080 

7«3 

260 

154 

41 

3 

u 

139 

\f. 

794 

1530 

1100 

1090 

1140 

665 

253 

151 

39 

4 

132 

701 

1500 

962 

905 

1130 

509 

280 

126 

38 

5 

llli 

126 

184 

625 

1570 

871 

826 

1260 

503 

286 

112 

37 

6 

ISO 

123 

IS 

557 

1460 

782 

838 

1240 

519 

308 

110 

35 

7 

139 

118 

509 

2200 

709 

810 

1120 

557 

320 

110 

33 

e 

126 

124 

184 

478 

2270 

650 

782 

1130 

535 

300 

109 

42 

9 

669 

118 

171 

454 

1940 

588 

^ 

1240 

548 

282 

102 

49 

10 

793 

147 

164 

632 

1690 

554 

1370 

548 

260 

96 

46 

M 

III, 

184 

157 

isl 

713 

1760 

522 

1200 

1540 

497 

273 

93 

44 

12 

212 

1020 

4720 

491 

1280 

1200 

478 

289 

86 

44 

13 

931 

4190 

150 

1080 

2790 

460 

1330 

935 

449 

280 

79 

47 

14 

153 

2910 

149 

859 

2450 

440 

1330 

863 

457 

257 

72 

47 

15 

295 

1270 

181 

940 

4630 

417 

1300 

893 

516 

249 

69 

42 

16 

227 

818 

505 

1040 

6590 

400 

1280 

1030 

567 

226 

68 

39 

17 

186 

614 

769 

997 

4970 

381 

1390 

1200 

584 

218 

68 

38 

IB 

164 

593 

1030 

927 

8180 

368 

1430 

1300 

216 

74 

37 

19 

1*9 

658 

814 

818 

6810 

360 

1270 

1320 

574 

214 

72 

35 

20 

131 

661 

942 

720 

3970 

452 

1290 

1100 

200 

78 

33 

21 

124 

607 

2670 

632 

2660 

818 

1370 

1110 

522 

202 

71 

32 

22 

117 

506 

1730 

571 

2160 

922 

1350 

1100 

564 

224 

63 

33 

23 

349 

444 

1120 

544 

1920 

1010 

1080 

1160 

525 

257 

60 

37 

24 

380 

411 

856 

528 

7540  E 

1060 

905 

918 

814 

437 

255 

58 

35 

29 

392 

372 

8l4 

525 

6050 

957 

798 

389 

220 

57 

35 

26 

330 

340 

1010 

629 

3250 

867 

751 

818 

398 

204 

55 

33 

27 

271 

307 

1020 

728 

2290 

774 

728 

774 

389 

195 

53 

31 

28 

229 

280 

2290 

1950 

1800 

683 

732 

687 

322 

187 

50 

30 

29 

202 

257 

1880 

5060 

713 

790 

629 

298 

174 

48 

28 

30 

179 

2^5 

1300 

3160 

806 

830 

601 

275 

164 

47 

27 

31 

Ic.t 

9B3 

1990 

786 

612 

149 

46 

Uton 

;-; 

723 

1028 

3274 

731 

1050 

1040 

505 

240 

83.3 

37.7 

Ac^Ft 

i=;;c 

;-;;; 

--.-.CD 

63210 

I818OC 

44950 

62H90 

63960 

30050 

14780 

5119 

22U1 

HR  — No  Reco'O 


Total  Oischorge  in  Acre-Feel        563800 


DAILY  MEAN  DISCHARGE 
BIO  CREEK  NEAR  HAYFORK 


In  second-fee* 


30 

31 


7.7 
6.6 
6.3 
7.2 
11 


12 
11 
11 
11 
9.9 


10 

9.8 

12 

10 

9.5 

10 

30 

10 

32 

13 

19 

14 

25 

14 

67 

232  E 

36 

217 

25 

84 

21 

55 

18 

45 

Ih 

50 

15 

42 

13 

42 

13 

41 

13 

38 

18 

33 

18 

32 

18 

30 

18 

30 

16 

28 

15 

25 

13 

23 

20 
19 
18 
19 
19 

18 
18 
17 
16 

15 

16 
15 
16 
16 
21 

36 
73 

P 
60 

71 

206 

183 

121 

95 

90 

107 
107 

175 

181 


99 
116 
98 
88 
79 

P 
63 

59 
60 
97 

88 
133 
127 
105 
113 

116 
120 
119 

104 
92 

82 
75 
71 
76 
76 

91 
86 
249 

695 


186 
186 
210 
226 
245 

232 
436 
379 
306 
239 

242 
52* 
345 
414 
539 

555 
464 
1050 
956 
648 

474 
383 
329 
683 
571 

35f 

266 

229 


23160 


207 
192 
183 
148 
122 

119 
113 
106 
104 
102 

9f 
96 
94 
90 
86 

84 
81 
77 
75 
96 

136 
138 
146 
143 
136 

129 
119 
115 
126 
136 
126 


7389 


143 
169 
156 
141 
136 

136 
131 
129 
131 
148 

175 
189 
189 
183 
178 

175 
172 
156 
146 
136 

126 
119 
111 

104 

100 

94 
92 

84 
81 


8249 


77 
77 
74 
70 
69 

67 
64 
62 
59 
59 

69 
61 
56 
52 

47 

46 
44 
42 
40 
37 

36 
37 
37 
36 

34 

33 
33 
32 
31 

31 
28 


28 

32 
31 

27 
26 


31 
32 
29 


27 
25 
25 
25 

25 
24 
24 

26 

25 
24 
22 
22 


20 

18 
15 

13 

13 


14 
13 
13 
13 


8.5 
8.5 
7.5 

u 

6.5 
6.1 
6.5 
6.5 
6.1 

6.1 
5.6 
5.6 
5.2 
5.2 

4.8 

4.8 

4.5 

3-? 
3.4 

2.8 
2.6 
1.6 
0.0 

0.'' 

0.'' 


0.0 
0.6 
0.5 
0.4 
0.4 

0.3 
0.2 
0.1 
0.1 
0.1 

0 

0.1 

0.3 

0.6 

0.5 

1.0 
0.5 
1.2 
0.4 
1.0 

1.0 
0.3 
1.2 
0.7 
0.4 

0.9 
0.5 
0.2 
0.2 

0.4 


0.2 
0.7 
0.4 
0.4 
0.1 

0.1 
0.2 
0.5 
0.4 
0.2 

0.5 
0.4 
0.9 

0.6 
0.5 

0.5 
0.3 
0.3 
0.5 
0.6 

0.4 
0.9 
0.6 
0.4 
1.0 

0.5 
0.7 
0.6 
0.5 
0.6 


NR  — No  Record 


1470  382 

Tola!  Duchorge  in  Acre-Feel 
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CENTRAL  VALLEY  AREA 
Introduction 

The  Central  Valley  Area  Is  the  locale  of  five  Important  hydrologlc  features  that  focused 
early  attention  on  the  need  for  gathering  basic  data  of  water  occurrence  and  utilization.   These 
features  are: 

1.  The  existence  of  the  two  large  river  systems,  ijamely  the  Sacramento  and  San  Joaquin  Rivers. 

2.  The  occurrence  and  development  of  the  extensive  agricultural  lands  contiguous  to  these 
river  systems. 

3.  The  complexities  of  the  delta  channels  at  the  confluence  of  these  two  river  systems. 

'*.      The  climatic  conditions  which  result  in  low  flows  during  much  of  the  agricultural  season 

and.  In  dry  years,  critical  water  shortages. 

5.   The  Intrusion  of  saline  waters  into  the  delta  area  during  periods  of  low  stream  flows. 
The  development  of  the  Central  Valley  Project  and  the  accelerated  participation  of  the 
State  in  water  development  construction  have  Increased  and  broadened  the  need  for,  and  the  value  of, 
data  on  surface  water  flow.   Most  of  the  tributary  streams  throughout  the  entire  Sacramento-San 
Joaquin  Valley,  Including  much  of  the  foothill  area,  are  now  reported  upon.   This  coverage  encom- 
passes both  measurements  of  stream  flow  and  measurements  of  diversions. 

Tabular  Information 

On  the  following  pages  are  tables  of  stream  flow,  stages,  diversions  and  acreages  irri- 
gated, summaries  of  the  foregoing,  and  supplementary  data  for  the  1958  water  year. 
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TABLE  16 

MONTHLY  PRECIPITATION* 

In  inches 


Station 

1957 

1958 

.Vater 

Year 

Total 

Oct. 

Nov. 

Dec. 

Jan. 

Feb. 

■••!ar. 

Apr. 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

Shasta   Dam 

1957-58 
Average* 

8./.5 
3.87 

5.75 
5.92 

10.18 
9.93 

12.96 
10.42 

30.79 
10.69 

11.15 
6.38 

8.89 
4.22 

2.30 
2.15 

6.10 
1.38 

.91 

.19 

.17 
.16 

.42 
.59 

98.07 
55-90 

Redding  Fire 
Station  2 

1957-58 
Average 

6.08 
1.96 

3.W 
4.07 

6.51 
6.73 

9.44 
7.41 

18.03 
6.30 

6.87 
4.79 

6.11 
2.76 

1.76 
1.63 

3.85 
1.01 

.77 
.11 

.00 
.10 

.19 
.58 

63.05 
37.45 

Red  Bluff 
Airport 

1957-58 
Average 

if. 30 
l.Ot 

1.20 
2.11 

2.59 
3.74 

5.50 
3.78 

11.38 
2.98 

5.57 
2.56 

2.47 
1.37 

1.49 
.87 

1.06 
.43 

.42 
.03 

.07 
.06 

.21 
.44 

36.26 
19.41 

Orland 

1957-58 
Average 

5.22 

.86 

.71 
1.81 

2.82 
3.60 

5.68 
3.57 

11.90 
3.02 

3.93 
2.40 

3.12 
1.28 

1.60 
.56 

.66 
.35 

.66 

.02 

T 
.04 

.18 
.32 

36.48 
17.83 

Chico   Experiment 
Station 

1957-58 
Average 

3.99 
1.20 

.80 
2.62 

3.16 
4.96 

6.42 
5.02 

10.94 
4.38 

5.91 
3.29 

4.33 
1.91 

1.58 
1.03 

1.97 
.44 

T 
.02 

T 
.05 

.31 
.40 

39.41 
25.32 

Colusa 

1957-58 
Average 

2.63 
.68 

.20 
1.6i. 

2.37 
3.14 

4.83 
3.06 

7.39 
2.73 

3.41 
2.13 

2.42 
1.02 

.89 
.50 

.58 
.21 

.62 

.01 

.11 
.02 

.13 
.23 

25.58 
15.37 

Marysville 

1957-58 
Average 

2.09 
.9U. 

.51 
2.16 

3.38 
3.99 

4.96 
4.05 

9.08 
3.63 

3.86 
2.88 

4.40 
1.42 

.88 
.76 

1.20 
.24 

T 
.00 

.04 
.02 

.25 
.23 

30.65 
20.32 

Woodland 

1957-58 
Average 

1.50 
.67 

•  33 

1.56 

2.55 
3.24 

4.04 
3.54 

8.49 
2.96 

4.14 
2.21 

4.26 

1.11 

.70 
.49 

T 
.17 

T 
.00 

.02 
.01 

.07 
.20 

26.10 
16.16 

Folsom   Dam 

1957-58 
Average 

1.95 
1.02 

1.09 
2.30 

3.02 
4.24 

5.70 
5.04 

8.70 
4.34 

6.91 
3.57 

5.66 
1.76 

.93 
.84 

1.26 
.25 

.00 
.01 

.00 
.01 

.30 
.25 

35.52 
23.63 

Sacramento   City 

1957-58 
Average 

1.35 
.79 

.:U 

3.07 
3.48 

5.38 
3.87 

9.13 
3.31 

5.93 
2.59 

4.41 
1.32 

.72 
.59 

.27 
.19 

T 
.00 

.02 

.02 

.12 
.22 

30.73 
18.05 

Davis 

1957-58 
Average 

1.37 
.65 

1.50 

2.97 
3.29 

4.91 
3.67 

9.08 
3.00 

4.49 
2.28 

4.11 
1.14 

.77 
.49 

.03 
.16 

.04 
.00 

.01 
.01 

.06 
.18 

28.25 
16.37 

Bensons   Ferry 

1957-58 
Average 

1.52 
.68 

.24 
l.i.1 

2.41 
2.83 

4.04 
3.20 

6.92 

2.63 

4.29 
2.28 

4.30 
1.12 

.81 
.58 

.56 
.15 

.00 
.00 

.00 
.00 

.06 
.20 

25.15 

15.08 

Lodi 

1957-58 
Average 

1.51 
.79 

.54 
1.50 

2.82 
3.14 

4.41 
3.39 

6.29 
2.74 

5.48 
2.43 

4.78 
1.20 

.91 
.58 

.45 
.13 

T 
.00 

.02 
.00 

.13 
.19 

27.34 
16.09 

Antioch 

1957-58 
Average 

1.97 
.51 

.20 
1.15 

2.91 
2.62 

4.12 
2.79 

6.26 
2.23 

4.70 

1.81 

4.32 

.78 

.62 

.36 

.36 
.11 

T 
.01 

.18 
.01 

.11 
.21 

25.75 
12.59 

Stockton   Fire 
Station  U 

1957-58 
Average 

1.58 
.60 

.46 

1.31 

2.58 
2.68 

3.91 
3.03 

6.09 
2.33 

4.90 
2.11 

4.64 
.99 

.74 
•  53 

.19 

.12 

T 
.01 

T 
.00 

.12 
.20 

25.21 
13.91 

Tracy  Carbona 

1957-58 
Average 

1.55 
.39 

.10 
.78 

1.81 
1.65 

2.22 

1.81 

3.40 
1.46 

3.69 

1.37 

2.21 

.66 

.77 
.41 

.20 
.10 

.00 
.00 

T 
.00 

.08 
.13 

16.03 

8.76 

Modesto 

1957-58 
Average 

1.69 
.50 

.30 
1.02 

2.49 
2.31 

3.29 
2.29 

4.99 
1.99 

4.02 
1.97 

4.89 
.93 

1.17 
.45 

T 

.11 

.00 
.01 

.00 
.02 

.09 
.16 

22.93 
11.76 

Merced   Fire 
Station  2 

1957-58 
Average 

1.26 
.U7 

.62 

1.15 

3.92 
2.03 

3.20 
2.46 

4.94 
2.12 

6.93 

1.99 

3.65 

1.03 

.70 
.44 

.27 
.03 

.02 
.01 

.00 
.01 

.16 
.12 

25.67 
11.91 

Los   Banos 

1957-58 
Average 

1.07 
.38 

.18 
.83 

1.79 
1.56 

2.54 

1.80 

3.68 
1.43 

4.04 
1.44 

1.90 
.73 

.27 

.30 

.04 
.05 

T 
.01 

T 
.01 

.47 
.10 

15.98 
8.64 

Fresno  Airport 

1957-58 
Average 

.i.3 
.51 

1.02 
.80 

1.90 
1.63 

2.03 
1.90 

4.11 
1.61 

5.79 
1.63 

2.71 
.37 

.79 
.32 

.02 
.11 

.02 
.01 

.01 

.01 

.46 
.08 

19.29 
9.53 

*  1957-58  water  year  records  from  U.  S.  Weather  Bureau. 

50-year  period  October  1905  through  September  1955. 
T  Trace. 


Average  precipitation  computed  from  the 
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TABLE  17 

MONTHLY  UNIMPAIRED  RUNOFF 

In   per  cent   of   average* 


".^nth 

jacra- 
mento 
and  San 
Joaquin 
Rivers 
to  Delta 
(a) 

5acra- 

mento 

River 

near 

Red 

31ufr 

Sacra- 
mento 
River 
at 

Sacra- 
mento 
(a) 

Feather 
River 
near 
Oroville 

Yuba 

River 

at 

Smart- 

ville 

Ameri- 
can 
River 
at 

Fair 
Oaks 

Mokelumne 

River 

near 

Mokelumne 

Hill 

Stanis- 
laus 
River 
below 
Melones 
P.  H. 

Tuolumne 

River 

near 

La 

Grange 

Merced 
River 
at 

Exche- 
quer 

San 

Joaquin 

River 

below 

Friant 

San 

Joaquin 
River 
near 
Vernalis 
(a! 

October 
1957 

Fer  Cent 
Average* 

18i. 
1.57 

217 
271. 

196 

412 

174 
87 

146 
28 

100 
22 

100 
4 

70 

8 

80 
15 

71 

7 

76 
21 

92 
51 

November 
1957 

Per  Cent 
Average 

103 

850 

131 
1.08 

111 
727 

108 
164 

74 
80 

48 
75 

47 
17 

59 
22 

51 
39 

53 
17 

64 
28 

56 

107 

December 
1957 

Per  Cent 
Average 

107 
1532 

128 
715 

114 
1312 

115 
298 

92 
152 

67 

147 

55 
29 

43 
41 

73 
66 

65 
34 

90 
50 

70 
191 

January 
1958 

Per  Cent 

101 

136 

109 

88 

76 

61 

58 

56 

56 

53 

56 

56 

Average 

2392 

1091 

2042 

443 

238 

270 

43 

68 

105 

60 

74 

307 

February 
1958 

Per  Cent 

268 

31.5 

295 

268 

243 

183 

154 

132 

131 

104 

123 

124 

Average 

2871 

1230 

2418 

535 

282 

321 

57 

87 

136 

80 

93 

397 

March 
1958 

Per  Cent 
Average 

H6 
3285 

173 
1209 

151 
2609 

128 
'665 

133 
332 

137 
404 

122 
85 

110 
137 

132 
196 

148 
110 

133 
147 

130 
590 

April 
1958 

Per  Cent 

161. 

207 

171 

140 

140 

172 

144 

133 

145 

160 

146 

141 

Average 

3813 

1031. 

2760 

816 

417 

492 

136 

215 

295 

155 

251 

917 

Hay 

1958 

Per  Cent 

173 

11.7 

172 

177 

180 

194 

178 

188 

168 

164 

182 

176 

Average 

4070 

720 

2427 

717 

444 

546 

201 

300 

454 

250 

438 

1442 

June 
1958 

Per  Cent 

162 

155 

169 

178 

181 

168 

162 

163 

151 

155 

154 

155 

Average 

2702 

1.71. 

1390 

358 

240 

319 

138 

199 

382 

190 

404 

1174 

July 
1958 

Per  Cent 

155 

11.2 

148 

152 

160 

157 

174 

161 

173 

173 

157 

164 

Average 

1093 

326 

625 

153 

62 

83 

31 

62 

133 

59 

184 

438 

August 
1958 

Per  Cent 

151. 

135 

139 

142 

133 

190 

175 

180 

240 

233 

208 

216 

Average 

5U 

266 

410 

99 

24 

20 

4 

14 

23 

12 

52 

100 

September 
1958 

Per  Cent 

11.2 

137 

136 

126 

152 

143 

200 

167 

170 

220 

200 

195 

Average 

1.11 

252 

367 

80 

21 

14 

2 

6 

10 

5 

21 

41 

Water  Year 
1957-58 

Per  Cent 
Average 

163 
21,000 

138 

8049 

169 
17500 

156 
4415 

152 
2320 

150 
2713 

145 
747 

143 
1159 

143 

1854 

143 
979 

151 

1763 

143 
5755 

•     Average  unimpaired  runoff  in  thousands  of  acre-feet  computed  from  the   50-year  period  October  1905   throurh 
September  1955.  '  r  ^  t. 

a     Figures  were  computed  from  summations  of  unimpaired  runoff  at   foothill  stations  on  major  tributaries  only 
and  do  not   include  runoff  from  minor  tributaries  and  from  the  valley  floor. 
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TABLE  18 

ANNUAL  UNII'IPAIRED  RUNOFF 

In  per  cent  of  average* 


Water 
Tear 

Sacra- 
mento 
and  San 
Joaquin 
Rivers 
to  Delta 
(a) 

Sacra- 
mento 
River 
near 
Red 
Bluff 

Sacra- 
mento 
River 
at 

Sacra- 
mento 
(a) 

Feather 
River 
near 
Oroville 

Yuba 
River 
at 

Smart - 
ville 

Ameri- 
can 
River 
at 

Fair 
Oaks 

Mokelumne 

River 

near 

Mokelumne 

Hill 

Stanis- 
laus 
River 
below 
Melones 
P.  H. 

Tuolumne 

River 

near 

U 

Grange 

iMerced 
River 
at 

Exche- 
quer 

San 

Joaquin 

River 

below 

Friant 

San 

Joaquin 
River 
near 
Vernalis 
(a) 

Average 

Annual 

Runoff* 

24000 

8049 

17500 

4415 

2320 

2713 

747 

1159 

1854 

979 

1763 

5755 

1919-20 

57 

52 

52 

50 

56 

54 

63 

64 

73 

70 

75 

71 

1920-21 

128 

143 

136 

137 

137 

118 

117 

109 

109 

103 

91 

102 

1921-22 

111 

S3 

103 

115 

128 

121 

124 

123 

134 

146 

134 

134 

1922-23 

31 

66 

76 

70 

89 

101 

95 

97 

96 

96 

94 

96 

1923-2t 

31 

41 

33 

29 

26 

20 

25 

22 

29 

26 

25 

26 

192J.-25 

93 

100 

92 

71 

91 

100 

112 

106 

104 

93 

82 

96 

1925-26 

65 

70 

68 

72 

69 

51 

50 

52 

60 

62 

66 

61 

1926-27 

131 

136 

137 

132 

153 

135 

120 

118 

111 

111 

114 

113 

1927-28 

91 

95 

96 

96 

105 

93 

86 

32 

82 

75 

66 

76 

1928-29 

48 

55 

48 

42 

43 

42 

46 

44 

53 

50 

50 

50 

1929-30 

72 

76 

77 

83 

78 

61 

62 

63 

62 

52 

50 

57 

1930-31 

33 

41 

35 

33 

28 

26 

28 

27 

32 

27 

28 

29 

1931-32 

85 

63 

75 

74 

91 

96 

100 

117 

114 

114 

117 

115 

1932-33 

53 

57 

51 

43 

46 

47 

57 

52 

60 

53 

63 

58 

1933-3'. 

47 

56 

49 

46 

43 

41 

40 

37 

44 

37 

40 

40 

1931-35 

99 

93 

95 

96 

97 

95 

94 

105 

114 

120 

110 

112 

1935-36 

103 

83 

99 

97 

112 

125 

120 

114 

117 

118 

106 

113 

1936-37 

36 

74 

76 

71 

80 

36 

93 

96 

103 

124 

125 

113 

1937-38 

184 

182 

181 

193 

174 

166 

166 

176 

185 

212 

209 

195 

1938-39 

48 

54 

47 

42 

39 

39 

45 

45 

53 

49 

53 

51 

1939-'.0 

124 

130 

123 

127 

123 

126 

115 

121 

120 

112 

107 

115 

19W-tl 

150 

178 

155 

•147 

138 

116 

113 

115 

135 

148 

150 

138 

1941-42 

140 

140 

144 

150 

147 

144 

132 

128 

128 

131 

128 

128 

19'.2-/.3 

122 

106 

121 

127 

135 

143 

134 

135 

128 

132 

116 

126 

1943-'.'. 

61 

58 

59 

63 

60 

54 

60 

58 

71 

70 

68 

67 

194'.-'.  5 

93 

82 

86 

85 

91 

93 

104 

110 

113 

112 

121 

115 

1945-46 

100 

100 

100 

94 

103 

106 

100 

102 

102 

96 

98 

100 

1946-47 

59 

63 

59 

57 

59 

52 

53 

55 

59 

53 

64 

59 

1947-48 

86 

95 

90 

87 

87 

83 

85 

77 

76 

70 

69 

73 

1948-49 

68 

75 

68 

59 

64 

68 

69 

64 

63 

65 

66 

66 

1949-50 

33 

71 

82 

57 

96 

98 

101 

93 

34 

73 

74 

31 

1950-51 

131 

113 

131 

123 

153 

171 

155 

146 

134 

124 

105 

126 

1951-52 

164 

143 

163 

179 

178 

183 

177 

165 

165 

160 

173 

lo7 

1952-53 

104 

120 

115 

117 

110 

98 

91 

83 

83 

63 

67 

75 

1953-54 

92 

115 

100 

95 

83 

74 

11 

77 

78 

68 

72 

74 

1954-55 

02 

70 

63 

56 

55 

58 

59 

59 

61 

54 

66 

61 

1955-56 

171 

164 

171 

180 

171 

172 

167 

162 

173 

172 

173 

171 

1956-57 

80 

39 

85 

82 

84 

80 

80 

75 

"in 

bO 

77 

75 

1957-58 

163 

188 

lo9 

156 

152 

150 

145 

143 

143 

143 

151 

143 

*  Average  unimpaired  runoff  in  thousands  of  acre-feet  computed  from  the  50-year  period  October  1905  through 

September  1955. 
a   Figures  were  computed  from  summations  of  unimpaired  runoff  at  foothill  stations  on  major  tributaries  only 

and  do  not  include  runoff  from  minor  tributaries  and  from  valley  floor. 
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SUHMART  OF  HOKTHU  WATER  SUPPLI  AMD  UTILIZ, 
SACRAHBITO-SAN  JOAQUIN  DELTA 


In  thousands  of  acre-feet 


XteiD 

Record 
In 

Tatle 

Ho. 

1957 

1958 

Water 
Tear 

Total 

1958 

Oct. 

Nov. 

Dec. 

Jan. 

Feb. 

Mar. 

Apr. 

May 

June 

JUI7 

Auj. 

Sept. 

Oct. 

WATER  SUPPLY 

Measured  Inflow 

Sacramento  River  ac  Sacraaento 

:33 

1120 

1117 

U21 

2155 

1.019 

3715 

1.21.6 

3297 

2087 

885 

873 

948 

25880 

779 

Saeraaento  ¥elr  Spill  to  Tolo  Bypass 

:rt. 

0 

0 

C 

0 

37 

13 

1.3 

0 

0 

0 

0 

0 

93 

0 

Tolo  Bypass  near  Woodland 

:37 

11 

1 

18 

172 

5159 

1716 

2220 

66 

1.4 

7 

5 

6 

9425 

2 

Putah  Creek  near  Davis 

u; 

1 

0 

1 

3 

19 

7 

11. 

1 

0 

0 

0 

0 

46 

0 

Cosumnes  River  at  KcCormell 

JQ5 

1 

2 

6 

30 

131. 

191 

295 

100 

34 

6 

1 

0 

800 

1 

Dry  Creek  near  Gait 

203 

0 

0 

0 

10 

1.9 

61. 

121 

5 

1 

0 

0 

0 

250 

0 

Hokeluane  River  at  Woodbrldge 

202 

19 

24 

26 

38 

58 

117 

157 

131 

163 

31 

16 

24 

804 

27 

Bear  Creek  near  Lockeford 

198 

0 

0 

0 

1 

6 

9 

11 

0 

0 

0 

0 

0 

27 

0 

Calaveras  River  near  Stockton 

195 

0 

0 

1 

2 

9 

6 

9 

2 

2 

2 

2 

1 

36 

0 

Stockton  Diverting  Canal  at  Stockton 

197 

0 

0 

1 

17 

72 

51. 

120 

5 

1 

1 

1 

1 

273 

0 

Duck  Creek  near  Stockton 

192 

0 

0 

0 

1 

2 

1 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

7 

0 

French  Caap  Slough  near  French  Camp 

190 

1 

0 

0 

10 

Ut* 

31 

63 

1. 

a 

3 

2 

4 

170 

3 

San  Joaquin  River  near  Vernalls 

187 

126 

131. 

153 

11.9 

302 

71.1. 

1661 

1379 

929 

252 

94 

133 

6o;6 

174 

Precipitation  (a) 

76 

12 

121 

223 

31.8 

21.6 

218 

39 

14 

0 

0 

4 

1301 

7 

Total  Water  Supply 

1355 

1290 

171.8 

2811 

10260 

6911. 

9181 

5029 

3283 

1187 

994 

1121 

45170 

993 

WATER  UTILI2ATI0H 

ConsuBptlve  Use  In  Delta  towlands  (b) 

106 

L9 

36 

26 

31 

1.6 

101 

11.7 

166 

224 

240 

179 

1351 

106 

Expor tat ions 

Delta -He ndota  Canal 

3:' 7 

61. 

26 

6 

1 

3 

15 

6 

33 

41 

174 

183 

106 

663 

71 

Contra  Costa  Canal 

3  "'7 

J, 

3 

3 

2 

2 

2 

3 

1. 

5 

6 

6 

6 

46 

6 

City  of  Vallejo 

397 

1 

1 

1 

1 

0 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

11 

1 

Delta  Uplands  Diversions 

Old  River 

391 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

15 

19 

23 

21 

13 

95 

5 

Ton  Paine  Slouch 

381. 

1 

0 

1 

0 

0 

0 

1 

3 

3 

4 

4 

2 

19 

1 

San  Joaquin  River  (Stockton  to  Vernalla) 

385 

2 

1 

1 

0 

0 

0 

1 

11 

11 

14 

14 

8 

63 

3 

French  Camp  Slough  below  French  Camp 

jet. 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Calaveras  River  below  Stockton 

386 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Mokeluwie  River  below  Voodbrldge 

386 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

2 

2 

1 

7 

1 

Cosumnes  River  below  HeConnell 

386 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

I 

0 

2 

0 

Sacramento  River  below  Sacramento 

386 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

1 

0 

Tolo  Bypaae  (West  Cut) 

386 

2 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

1 

2 

6 

4 

3 

20 

2 

Putah  Creek  below  Davla 

386 

0 

p 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Hiecallaneoua 

387 

u 

2 

1 

c 

0 

0 

2 

15 

15 

18 

16 

12 

85 

8 

Total  Water  UtllUetlon 

186 

83 

50 

30 

36 

61. 

117 

231 

264 

474 

497 

331 

2363 

204 

a  Water  supply  from  precipitation  hea  been  computed  ualnc  weighted  monthly  mean  ralnfal 
b   Consumptive  use  in  the  Delta  Lowlands  has  been  computed  using  monthly  unit  conausptlvi 
acreage  data  obtained  through  the  land  use  surveys  of  1952  and  19;^. 


the  acreage  or  the  Delta  Service  Aree. 

factors  for  classified  vegetation  and  evaporation. 
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SUMMARY  OF  MOHT»LT  STREAM  PLOW.    OIVESSICKS,    AND  ACCRETIONS 
SACRAMEHTO  RIVER   AND   TRIBUTARIES 

In  thouaanda   of  acrs-fee*. 


.■:- 

:..tle 

No. 

-^ 

' 

Oct. 

''    : .         '■     .   '     Jan. 

F«t. 

Kar. 

Apr. 

".y 

June 

July 

Aug. 

S.pt. 

Jet. 

Coaputcd  Inflow  to  Shasta  Lake 

35 

}9t 

377 

634 

888 

2480 

1319 

..ACkUO. 

ITO  RIV£P. 

345 

281 

261 

9698 

1395 

801 

523 

Unaeasured  Accretions 
Change  in  Storage 

36 

•5 

-90 

•12 
-H5 

•19 
♦156 

♦30 
♦152 

•110 
•137 

•21 
♦  547 

♦i^! 

:U 

•17 
-24 

♦19 
-260 

.III 

•25 
-311 

•  361 
-13 

•30 
-218 

At  Keswick 

250,5 

37 

US') 

534 

497 

766 

2453 

793 

1261 

764 

564 

624 

73c 

597 

10070 

527 

Hear  Reddlne* 

240.7 

38 

tea 

527 

489 

NR 

NR 

785 

1205 

666 

487 

535 

637 

524 

462 

Clear  Creek  near  Igo 
Cow  Creek  near  Klllvllle 

2)7.1fl 
228.8L 

39 

42 

20 
22 

20 
37 

39 
65 

73 
130 

320 
254 

126 
130 

131 
105 

31 
43 

14 
27 

6 
9 

3 

5 

2 

4 

785 
831 

2 
6 

At  Balls  Perry* 

22(..5 

43 

565 

609 

6a 

m 

m 

1127 

1488 

780 

580 

576 

665 

546 

484 

Cottonwood  Creek  near  Cottonwood 
Battle  Creek  near  Cottonwood 
Paynes  Creek  near  Red  Bluff 

222. 2R 
221. &L 

201. 5L 

47 
48 
49 

50 
21. 
3 

36 

20 

1 

81 

29 
6 

181 
U 
19 

600 
85 
36 

1J 
22 

220 
56 
18 

67 
57 

3 

31 
43 
2 

14 
24 
0 

7 
17 

0 

5 
15 
0 

1515 
474 
110 

6 
16 

0 

Unmeasured  Accretions 
Diversions 

370 

11 

•17 

0 

•34 
0 

♦109 
0 

•521 

0 

♦173 
0 

♦145 
7 

-2 

29 

U 

♦13 
32 

-5 

31 

•15 
29 

+1102 
167 

•5 
27 

Hear  Red  Bluff 

198.6 

50 

6t5 

665 

751 

1322 

4269 

1527 

1929 

934 

687 

658 

726 

609 

14720 

535 

Red  Bank  Creek  near.  Red  Bluff 

Antelope  Creek  near  Red  Bluff* 

Antelope  Creek  near  Mouth 

North  Pork  Mill  Creek  near  Mouth 

Kill  Creek  near  Los  Mollnos* 

Mill  Creek  near  Mouth 

Elder  Creek  at  Gerber 

Thcees  Creek  at  Paskenta 

Deer  Creek  near  Vina* 

Deer  Creek  at  Highway  99B 

191. 2R 
182. 6L 
182. 6L 
179.0L 
178.il 
178. IL 
178. 5R 
173. 5R 
168. 5L 
168.5L 

51 
52 
53 

It 
57 
55 

58 

55 

60 

3 
7 
2 
0 
U 
13 
7 
18 
11 
11 

0 
I, 
1 
0 
13 
11 
2 
16 
11 
11 

4 
9 
2 
0 
20 
21 
6 
29 
23 
22 

12 
22 

29 

22 

51 
32 

42 
53 

71 

110 
164 
95 

16 
31 

40 

31 
45 
62 

10 
28 

44 

1^ 
69 

1 
17 

45 

10 
47 
48 

1 
11 

37 

3 
14 
24 

0 

4 

IS 

1 
4 
12 

0 

3 

10 

0 

1 

9 

0 
3 

8 

0 
1 
8 

89 
192 

349 

225 

457 
4C4 

0 
3 

8 

0 
C 

8 

Unneasured  Accretions 
Diversions 

J69 

•33 

0 

*'§ 

•51 

0 

•244 
0 

-468 
0 

♦373 
0 

♦295 
0 

♦130 

♦66 

1 

♦  14 
1 

+1 
1 

-3 
0 

+1708 
3 

♦  10 
0 

At  Vina  Bridge 

166.5 

61 

732 

71.2 

888 

1651 

5053 

1992 

2332 

1122 

770 

676 

727 

60? 

17290 

545 

Unseasured  Accretions 
Diversions 

369 

c 

0 
0 

♦14 
0 

-90 

0 

•55 
0 

♦76 
0 

-50 

3 

♦9 
115 

♦14 
129 

-5 

137 

-9 

129 

.8 
68 

♦22 

583 

-6 

48 

At  HaHliton  City 

149.5 

63 

73c 

742 

902 

1561 

5108 

'  2063 

2279 

1016 

655 

534 

589 

547 

16730 

491 

Big  Chlco  Creek  near  Chico* 

Big  Chlco  Creek  at  Chico 

Llndo  Channel  near  Chico 

Stony  Creek  at  Black  Butte  Dan  Site* 

Stony  Creek  near  Hamilton  City 

1U.5L 
1U.5L 
1U.5L 
138. OR 
138. CR 

6J 

6i. 
65 
66 
67 

h 
C 
2 
10 
8 

I 
9 
6 

12 
8 
4 
28 
29 

22 

'I 
90 
85 

61 

li 

480 
546 

39 
23 

20 
160 
172 

18 

137 
163 

6 
6 
0 
61 
28 

4 

I 

24 

5 

3 
1 
0 
22 
1 

2 
1 
0 
21 

0 

2 
0 
0 
18 
0 

193 
113 
80 

1060 
1043 

2 
0 
0 
5 
0 

Unmeasured  Accretions 
Diversions  (a] 

360 

-2 

6 

-9 

0 

-24 

0 

♦50 
0 

+419 
0 

♦92 
0 

♦168 
18 

+47 
29 

+16 
7 

-10 
3 

♦14 
4 

-4 
1 

♦757 
68 

•17 

0 

At  Ord  Ferry 

130.8 

68 

732 

71.2 

919 

1717 

6135 

2375 

2631 

1068 

672 

523 

600 

542 

18660 

508 

Unaeasured  Accretions 
Diversions 

369 

•2 

1 

-29 

3 

-35 

2 

-69 
0 

■"I 

-80 
0 

♦8 
2 

•22 

16 

-2 
13 

ll 

+6 
13 

•4 
5 

-502 
71 

-10 

1 

At  Butte  City 

115.8 

69 

733 

710 

882 

1648 

5803 

2295 

2637 

1074 

657 

510 

593 

541 

18080 

497 

Opposite  Moulton  Weir* 

103.3 

71 

71.0 

KB 

»B 

NR 

NR 

2346 

2603 

1135 

724 

561 

602 

563 

52, 

Unaeasured  Accretions 

Moulton  Weir 

Colusa  Weir 
Diversions 

104. OL 
9Z.4L 

70 
72 
368 

♦7 
0 
0 
0 

♦25 
0 
0 
0 

♦12 
0 
0 
0 

-35 

11 

190 

0 

-50 

818 

2672 

0 

♦68 

37 

590 

0 

♦157 

128 

893 

0 

•24 
0 
0 
20 

♦8 
0 
0 

21 

0 
0 
0 
24 

-7 
0 
0 

20 

0 

0 
0 
6 

♦209 

994 

4345 

91 

•4 
0 
0 
1 

At  Colusa 

89.4 

73 

71.0 

735 

894 

1412 

2263 

1736 

1773 

1078 

644 

486 

566 

535 

12860 

500 

Butte  Creek  near  Chlco* 
Butte  Slough  at  Outfall  Gates 

84.  CL 
84. CL 

74 

75 

12 

13 

11. 
3 

30 
3 

43 

0 

118 

0 

82 

0 

80 
0 

52 

5 

28 
24 

15 

11 

11 

15 

10 
9 

495 
83 

10 
9 

At  Meridian* 

79.8' 

^6 

76t 

HR 

NE 

NR 

NR 

1778 

1811 

1072 

701 

520 

568 

548 

513 

R.  D.  70  Drain 

68. 8L 

77 

1 

c 

0 

1 

7 

6 

5 

4 

3 

3 

4 

2 

36 

0 

Unaeasured  Accretions 

Tisdale  Weir 
Diversions 

64.33L 

78 
367 

-2J. 
3 
1 

-15 

0 
0 

-24 
3 
0 

-11 

118 

0 

•80 

845 

0 

-58 
,04 

♦1 

389 

7 

-31 
0 
94 

♦12 
0 
73 

♦11 
0 
90 

♦2 
0 
82 

+6 
0 
18 

-51 
1662 
365 

•2 

C 
1 

Below  Wlllcins  Slough 

62.9 

79 

726 

723 

870 

1284 

1505 

1380 

1383 

962 

610 

421 

505 

534 

10900 

510 

Above  R.  D.  108  Puaping  Plant* 

46.4 

80 

688 

m 

HR 

HR 

NR 

1391 

1359 

920 

618 

452 

504 

532 

500 

B.  0.  108  Drain                    U..QR 
R.  D.  767  to  Sacranento  River        37. OR 
Colusa  Basin  Drain  at  Knights  Undlng  iL.l^H 
R.  D.  787  to  Colusa  Basin  Drain       3t.l5R 

81 
82 
86 

87 

2 
0 

1 
0 
15 
0 

0 
6 
0 

4 

1 
1 
0 

21 

2 
0 
1 

12 

2 
0 
0 

14 
2 

0 

1 

22 

I 
2 

20 

1 

19 
3 

48 

1 

22 

4 
56 

1 

13 
2 
47 

0 

151 

22 

236 

7 

0 

23 

0 

Unaeasured  Accretions 
Diversions 

366 

0 

♦26 

0 

•8 

0 

-21 
0 

-18 

0 

-'0 

-18 

3 

•20 
38 

1'8 

+10 
36 

♦12 
32 

+24 
6 

+115 
143 

-11 

0 

At  Knights  Landing 

34.0 

88 

803 

765 

886 

1269 

1511 

1391 

1379 

971 

669 

466 

568 

614 

11290 

523 

Sacraaento  Slough 
Peather  River  at  Klcolaus 
Coon  Creek  at  Highway  99E* 
Auburn  Ravine  at  Lincoln* 
Katoaas  Cross  Canai  at  Head 
R.  D.  1001  Drain 

21. 2L 
20. 9L 
19.6L 
19.6L 
19.6L 
19.6L 

92 
118 
119 

12c 
121 
123 

37 
210 

3 
2 

5 
C 

28 

209 
1 
2 
2 
0 

48 

Ul 

3 

3 

5 
0 

HR 

601, 

10 

5 

1 

NR 

12 
9 

NR 

1447 

18 

10 

5 

NR 

2048 

23 

10 

10 

NR 

1634 

4 
3 

102 
838 

3 

3 

51 

154 

0 

3 

55 

82 

0 

3 

0 

48 
136 

1 
1 

0 

100,0 
58 

31 

14 

126 

2 

1 

Unaeasured  Accretions 

Freaont  Weir 
Diversions  (b) 

22.58R 

89 
365 

-18 
0 

0 

-20 
0 
0 

-22 
0 
0 

♦265 
94 

C 

•4883 

5063 

0 

♦1605 

♦1776 

2016 

0 

•62 
0 
16 

-43 
0 
14 

•8 
0 
18 

-13 

0 
19 

-15 
0 
7 

.8468 

8544 

74 

+19 

C 
0 

At  Verona 

19.6 

12t 

10J7 

981. 

1358 

2045 

3571 

3077 

3197 

2654 

1555 

661 

673 

776 

21590 

682 

R.  D.  1000  Drain  (Pritehard  Lake) 
R.  D.  1000  Drain  Und  Bannon  Slough] 
Linda  Creek  near  Rosevllle 
Aserlcan  River  at  Sacraaento 

19.  OL 
2.1L 
1.3L 

I.IL 

125 

127 
128 
132 

0 

1 

3 

109 

0 

0 

3 

128 

0 
1 
4 
65 

0 

5 

9 

119 

4 
20 

i' 
484 

1 
13 
19 
545 

2 
16 
22 
910 

0 
5 

661 

0 

5 

2 

528 

0 

1 

2 

222 

0 

1 

1 

219 

0 

7 

1 

179 

7 
75 
88 

4170 

0 
0 
2 
96 

Unaeasured  Accretions 

Sacraaento  Weir  Spill  to  Tolo  Bypass 
Diversions  (el 

4.2R 

126 
361. 

-26 
0 

L 

♦6 
0 
4 

-4 
0 
3 

-21 
0 

2 

-40 
37 

2 

•75 
13 
2 

•145 
43 

3 

-10 
0 
17 

+21 
0 
24 

♦  29 

0 
30 

♦9 

0 
30 

-5 

0 
10 

•179 
93 
131 

•5 

0 
6 

At  Sacraaento 

C.i. 

133 

112c 

!:i- 

14*1 

2155 

4019 

3715 

4246 

3297 

2087 

885 

873 

948 

2  5880 

779 

Shasta  Lake  to  Sacraaento 

Total  Unaeasured  Accretions 
Total  Diversions 

2' 

•-': 

'609* 

•2342 

♦2666 

45 

♦  302 

•  177 
'13 

•92 
387 

•43 

301 

'"T'; 

•6^ 
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SUWURY  OF  NQHTHLY  STREAM  FLOW,  DIVERSICKS,  AND  ACCRETICKS 
SACRAKOITO  RIVER  AND  TRIBUTARIES  (continued) 

.ri  thousands  of  tcre-feeT 


'■■-.eage 

Tabl* 
No 

1957 

•  a'.er 
rear 

Tota, 

. .'? 

Oct. 

Kov. 

Dec. 

Jan. 

Feb. 

Kar. 

Apr. 

Mdv 

June 

''"•>• 

Aue. 

Sept. 

Oct  . 

FEATHER  RIVER 

Iiv*r   Oroviilv 

;c£ 

;■.: 

381 

1327 

793 

1151 

1057 

559 

228 

165 

152 

6585 

143 

Unae«Bur«d  Accretions 
Diversions 

j7o 

-20 
19 

-21 

-8 

5 

-4 
0 

"I 

•19 

C 

♦34 
12 

•12 
130 

-22 
120 

•5 
128 

0 
116 

-8 
56 

•10 
599 

-9 
49 

Ktar  Grldler 

1.9.7 

106 

163 

185 

338 

377 

1350 

81.- 

1173 

939 

4;-' 

165 

49 

88 

5996 

85 

South  Koncut  Cr««k  near  Bangor 

1.3. 7L 

107 

0 

C 

3 

5 

13 

9 

IC 

I 

c 

0 

0 

C 

41 

0 

Unawasured  Accretions 
Divers lone 

376 

•19 
0 

.10 
0 

•25 
0 

•39 
0 

•269 
0 

•91 

0 

•149 
0 

•113 

1 

•51 
2 

-22 

•18 
2 

•24 
0 

.830 

.25 
0 

At  Yuba  City 

28.  OR 

108 

182 

195 

366 

421 

1632 

912 

1332 

1052 

466 

125 

65 

112 

6860 

110 

Yuba  River  near  Marysvllle 

27. 3L 

113 

24 

S5 

82 

178 

693 

450 

611 

665 

341 

47 

18 

26 

316C 

15 

Unneaaured  Accretions 
Diversions  (d) 

376 

*10 
0 

»12 
0 

-15 

0 

-26 
0 

-157 
0 

-145 
0 

-'I 

-100 
0 

-'I 

.1 
1 

•5 

1 

-S 

1 

-495 

4 

-11 
0 

Selov  Shanghai  Bend 

23.0 

lit 

216 

232 

1.33 

573 

2168 

1217 

1891 

1617 

783 

172 

87 

132 

9521 

114 

Bear  River  near  Vfheatland 
Drjr  Creek  near  Wheatland 

12.  OL 
12.  OL 

116 
117 

3 

0 

3 

0 

19 
2 

42 
8 

128 

26 

120 
14 

1?2 
22 

22 

1 

6 

0 

1 
C 

1 

C 

"3 

2 

Unmeasured  Accretions 
Diversions  (e) 

-9 
C 

-76 
0 

-13 
0 

-19 

0 

-91 

0 

•96 

0 

-17 
C 

-2 
4 

♦55 
6 

-13 

6 

0 
£ 

•5 

-34 
24 

.10 
0 

At  Nieolaus 

?\r 

2r^, 

!.4l 

604 

2231 

144-' 

204? 

1634 

838 

1=4 

».■> 

136 

1CKD30 

126 

Orovllle  to  Nicolauc 

Total  '!'Kieasured  Accretions 
Total  Diversions 

19 

13 

-11 

5 

-10 
0 

•44 
0 

C 

.114 
12 

135 

.61 
129 

•15 
137 

'^3 
125 

59 

•311 

6)4 

.15 

AHEHICiS  RIVE.i 

Computed  Inflow  to  Folsom  Reservoir 

U'' 

61 

111. 

173 

598 

579 

862 

1042 

532 

■  y- 

41 

29 

4206 

34 

Unmeasured  Accretions 

Dlverslona 

Change  In  Storage 

379 
130 

-3 

0 

-71 

-3 

0 

-74 

•3 

C 
.J.6 

'9 

0 

•  59 

•3 

0 

•115 

-17 

0 

•50 

-6 

0 

-38 

0 

0 

♦362 

-11 

C 

•30 

-169 

0 
-192 

-2 

0 

-161 

-45 
0 

•  17 

-4 

0 

-69 

At  Fair  Oaka 

19.2 

131 

113 

132 

71 

123 

486 

512 

894 

680 

491 

230 

224 

188 

4144 

99 

Unmeasured  Accretions 
Diversions 

,^o 

-4 
0 

-L 

-6 
C 

-4 

0 

-2 

0 

•33 

0 

•16 
0 

-17 
1 

•38 
1 

-7 
1 

-4 
1 

-8 

•31 

5 

-2 

1 

At  Sacramento 

:o>- 

l?^^ 

..' 

11'. 

484 

".45 

'^ICi 

66; 

s;8 

:?? 

219 

179 

4170 

96 

Folsom  Reservoir  lo  oji-idnn^niu 

Total  Unsieasured  Accretions 
Total  Diversions 

G 

6 

-3 

0 

•5 

0 

•1 
0 

.16 

0 

.10 

0 

-17 
1 

.27 
1 

-16 
1 

-•: 

-IC 
1 

-•; 

-6 
1 

SUTTER 

BYPASS 

Butte  Slough  at  Kawson  Bridge 

29.4 

■'3 

24 

17 

1.1 

217 

3788 

988 

1180 

61 

30 

12 

13 

9 

6380 

6 

Wadaworth  Canal 
R.  D.   1500  Drain 
llsd^le  Weir 

25. 7L 
O.OR 
18. 9R 

94 
91 

7? 

6 

4 
3 

2 
1 
0 

2 

3 
3 

8 
8 

US 

33 

39 
845 

13 

20 
304 

16 
26 

3eQ 

10 
30 

0 

13 
25 

0 

9 
31 
0 

9 
36 
0 

9 
17 
0 

13C 
240 
1662 

2 
0 

Unmeasured  Accretions 

Diversions 

37'. 

*2 
2 

*9 

1 

<1 

c 

0 

C 

1 

14 

•50 
16 

•19 
20 

11 

•20 

7 

«1 

3 
2 

Sacramento  Slough  at  Sacramento  Hlver 

-1.0 

d? 

37 

29 

1.8 

NR 

NR 

NR 

HR 

NR 

102 

51 

5^ 

48 

14 

CC 

LUSA  fl* 

SIN  DRA 

IS. 

At  Highway  20 

3:". 

1' 

4'. 

,," 

125 

96 

65 

6C 

-^ 

" 

■-< 

UruDeaeured  Accretions 
Diversions 

^ 

1 

1 

•  1 

L 

c 

^ 

Near  College  City 

22. -A. 

J..- 

rt 

11 

50 

KH 

TJh 

RR 

NR 

'JR 

•;k 

!ih 

Sh 

M, 

Unmeasured  Accretions 
Diversions 

,  ■! 

-8 

'7 

0 

-5 

0 

-49 

0 

,, 

1 

4 

, 

., 

At  Knights  Undlng 

1  ■ 

2 'J 

48 

.' 

Highway  20  to  Knights  Undlng 

Total  Unmeasured  Accretions 
Total  Dlverglons 

•  1 

1 

-3 

1 

-i.p 

7 

V 

■■' 

1 

,. 

YUBA 

RIVEK 

At  Englebrlght  bam 

22.8 

lk)9 

29 

2"> 

7C 

144 

i7t 

3  52 

48i 

666 

.66 

..a 

4  2 

,.. 

.  >*" 

1' 

Deer  Creek  near  Saartvllle 
Dry  Creek  at  Virginia  Ranch 

21.0 

n.n 

Ul 
112 

1 
0 

1 
0 

7 

e 

12 
15 

38 

40 

37 

2^ 

4^ 
)4 

4 

1 

::,-■ 

Unntaaured  Accretions 
Diversions 

j77 

[\ 

•5 

10 

«9 
12 

•  11 
4 

"2 

.17 

1 

•52 

5 

•18 
28 

-3 
25 

•  7 
28 

•3 
27 

•3 

16 

.186 

i5 

Near  KarysvlUe 

H) 

?!. 

25 

82 

178 

6»3 

450 

611 

665 

341 

47 

18 

2. 

■ 

The  un»eaaured  accreliona  between  gaging  stations 
diversions  and  measured  Qutriowe  Trom  thai  reach. 


rfftro  computed  by  subtracting  the  niBaaured  inflows  to  a  reach  from  tho  sum  of  the  k-v:----:-. 
Unineaaured  stream  flow  for  periods  of  no  record  are  Included  In  the  unmeasured  accret 


Hot  Included  in  computations  of  unmeasured  accretions. 

Includes  dlv*rsVtu<  TnT,  '-*M„y  r,-.,.\   jy  f^,i,.nri-ColuBa  Irrigation  District. 

Includes  dlvt?t  <Uus. 

Includes  dlv.  ■  ■'  street  Bridge. 


Includes  dlv 
Includes  dlvni 


rtnd. 
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SUKHARY  OF  MONTHLY  STREAM  FLOW,  DIVERSIONS,  AND  ACCHETIOH;-. 
SAK  JOAQUIK  RIVER  AND  TRIBUTARIES 

In  thousands  of  acre-feet 


Record 

lOS" 

l'V58 

■'.^^ 

:■'->.■.  156 

in 
Table 

Water 
Yes.- 

Tola! 

Orr  . 

Npv. 

De-. 

Jan. 

Feb. 

"  1  r . 

Apr. 

Way 

•'""' 

July 

Aur. 

rep. . 

Oct. 

Confuted  InfloK  to  KlUerton  Uke 

lU 

58 

59 

82 

8C 

132 

211 

" " ' r  ■■ 

»H  JOAuUm  RIV£« 

2  +  1 

134 

100 

2568 

85 

37C 

593 

488 

Unmeasured  Accretions 
Change  in  5toras« 

U5 

-1 
♦21 

»1 
♦51 

-1 
♦76 

-1 
»69 

►  1 
♦38 

♦  11 
♦64 

-i] 

-I 
♦  86 

-1 

•3  = 

-4 
-84 

-4 
-198 

-2 

-81 

+1 
-2 

-2 
+10 

Madera  Canal  at  Head 
Frtani-Kern  Canal  at  Head 

106 

2 
28 

0 
{, 

0 
0 

0 
5 

0 
99 

67 

6 

28 

89 

52 

170 

64 
256 

59 
260 

29 

lU 

244 
1145 

5 
63 

Diversions 

jqc 

0 

0 

0 

0 

C 

0 

0 

C 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

?«lo»#  Frtant 

.-  r  ■  .  .  .  1 

li.t 

t 

5 

5 

5 

6 

87 

1.16 

38+ 

226 

21 

9 

7 

1182 

Little  Dry  Or.  at  Kouth,  nr.  Friant 

26J..0L 

UT 

r 

C 

0 

0 

2 

12 

20 

i 

C 

0 

0 

0 

35 

Unmeasured  Accretions 

Diversions 

300 

0 
1 

-1 

0 

0 

0 

0 
0 

0 
0 

-7 
0 

-14 
0 

-23 
2 

-4 
3 

3 

♦2 

3 

♦  1 

1 

-40 
13 

•; 

Near  Biola 

236, i.R 

K? 

^ 

1. 

5 

5 

3 

92 

422 

3t5 

219 

24 

3 

7 

1164 

5 

Unmeasured  Accretions 
Diversions 

}-*■• 

-? 

-2 

0 

-2 

0 

-2 

0 

-3 
0 

-15 
0 

-54 

0 

-8 

0 

C 
0 

•223 
0 

-3 

0 

-3 

0 

♦  128 
0 

-2 

0 

At  Whltehouse 

219. e^R 

U- 

2 

2 

3 

3 

5 

77 

368 

357 

219 

247 

5 

4 

1292 

3 

Delta-Wendota  Canal  la) 

209. OL 

JC7 

50 

18 

L 

0 

0 

? 

0 

0 

7 

126 

144 

90 

447 

58 

Unaessured  Accretions 
Diversions  (b) 

-.P--^ 

"32 

-5 
13 

-2 
2 

-1 

2 

-2 

3 

-J. 

11 

♦5 
20 

•  87 
124 

♦94 
123 

-228 
123 

-1 
121 

-15 

60 

-87 
634 

-19 
37 

Hear  Kendota 

206. 2L 

1^0 

■; 

2 

3 

0 

0 

70 

3  53 

320 

197 

22 

27 

19 

1018 

5 

Unmeasured  Accretions 
Diversions 

36-^ 

'■7 

•2 

*1 

♦  1 
0 

*1 

0 

i 

•6 

4 

•13 
22 

♦8 
25 

27 

.2 
25 

0 
19 

♦34 
138 

Near  Dos  Palos 

186. OL 

151 

0 

C' 

0 

1 

1 

6i. 

355 

311 

180 

2 

0 

0 

914 

■re^rr  River  ".ear  Daulton* 

...a  R.  at  Buc'-.a  Oa-i  £I-e* 

;_=i  ZreeK   oelow  y.-inpcsi  nes.' 

>eek  below  Owens  Reservoir* 

-.:-'s  :reek  belov*  Bur.is  Reservoir* 

Bear  Creek  below  Bear  Reservoir* 

Salt  Slough  near  Los  Bancs 

151. OR 

157 
15« 
161 
16J. 
163 
160 

c 

0 

c 

i 

0 
c 
c 

0 
2 

2 
■  1 
0 
0 
0 
0 
3 

i 

3 

1 
J. 
3 
I 

15 
16 
9 
2 

Q 
7 
6 

H 
1.1 
20 
3 
16 
15 

IJ. 

67 
64 
30 
5 
15 
16 
4? 

12 
8 
2 
1 

0 
1 
34 

8 
2 

0 
0 
0 
0 
23 

4 
1 
0 
0 
0 

12 

2 

0 
0 
0 
0 

1 
0 
0 
0 
0 
0 
7 

15t 
137 
64 
12 

4J 
42 

164 

C 
0 

c 

Unmeasured  Accretions 
Diversions 

389 

■•1 
0 

*-2 
0 

•It 
C 

.50 

P 

+67 
0 

-134 

-122 

0 

-42 
0 

•  21 
2 

+  10 
2 

•14 
1 

-106 
5 

1 

At  Fremont  Ford  Bridge 

129.5L 

165 

3 

5 

21 

6fi 

U5 

268 

223 

lol 

33 

17 

20 

967 

11 

Merced  River  near  Stevlnaon 

123. 75R 

169 

13 

0 

10 

Ifc 

30 

119 

266 

330 

197 

37 

14 

17 

1058 

14 

Unmeasured  Accretions 
Diversions  (c) 

38a 

0 

•1 
0 

'3 

0 

•  7 
0 

+16 
0 

+55 

0 

♦293 

0 

♦107 

1 

♦69 
1 

•16 
1 

♦1 
1 

+  1 
1 

♦  570 
5 

+2 
1 

Near  Newman 

123.7 

171 

10 

13 

18 

'^^ 

112 

319 

827 

659 

426 

85 

31 

37 

259c 

26 

Merced  River  Slough  near  Newman 
Orestlmsa  CreeX  near  Newman 

122. 2R 
115. OL 

170 

172 

c 

0 

c 

0 

0 
1 

0 
q 

0 

9 

76 
22 

37 
1 

12 
0 

0 
0 

0 
0 

0 

0 

125 
42 

0 

Unmeasured  Accretions 
Diverstor.3 

368 

•  17 
1 

.8 

c 

*13 

0 

c 

0 

C 
0 

♦  17 
0 

-894 

1 

♦94 
8 

+86 
8 

•51 
10 

+30 
11 

+23 

-555 
46 

•  26 
1 

At  Grayson 

96.05 

173 

3'^ 

21 

31 

i.5 

121 

31.5 

30 

783 

516 

126 

50 

53 

2156 

51 

Tuolumrie  River  at  Tuolumne  City 

91.  OB 

180 

61 

89 

07 

58 

95 

288 

531 

444 

305 

106 

29 

47 

2150 

93 

Unmeasured  Accretions 
Diversions  (d) 

388 

1 

C 

•  2 

C 

0 

•23 

0 

+35 

0 

+1024 
2 

-93 

-88 

13 

♦18 
13 

•17 
9 

+20 
7 

+969 
58 

+7 

2 

At  Hetch  Hetehy  Aqueduct  Crossing 

82.65 

181 

102 

lU 

130 

1C3 

239 

668 

1593 

1121 

720 

237 

37 

113 

5217 

149 

Stanislaus  River  Near  Kouth 

79. 7K 

186 

18 

12 

!;■ 

33 

79 

U3 

25'r 

S-'^- 

224 

35 

15 

21 

1220 

20 

Unmeasured  Accretions 
Diversions  (e) 

3se 

*7 
1 

♦8 

C 

♦11 
c 

''I 

-16 
C 

-67 
0 

-181 

0 

-108 
3 

-11 
4 

-16 
4 

-3 

5 

♦  2 

3 

-361 
20 

+6 
1 

Hear  Vernails 

"'..-: 

1?- 

inr 

lU 

I'l, 

U''' 

1.:.- 

"J.1. 

1661 

1379 

r,2Q 

2'.: 

■'4 

133 

60  56 

174 

Mlllerton  Lake  to  Vernali; 

Total  Unmeasured  Accretions 

Tr-s:  DiversLons 

*1? 

•i? 

17 

'27 

•33 

2 

♦  79 

•  87 
12 

♦54 
27 

-54 
173 

+  111 
177 

♦94 

lfl3 

•47 
177 

♦41 
99 

•553 

'19 

+  10 
51 

At  Exchequer 

i--.  :■ 

^, 

-, 

3 

3 

89 

MERCtU 

iilVEK 

257 

131 

100 

63 

1299 

28 

231 

406 

i'fneasured  Accretions 

-2 

-2 

-2 

*1 

•5 

-2 

-1 

-13 

-17 

-9 

-9 

-6 

-57 

-3 

Merced  Irrigation  District  Canals 

i.6.0 

39t 

0 

0 

0 

0 

0 

19 

88 

97 

107 

89 

61 

464 

24 

Below  Snelling 

i,2.1 

167 

0 

1 

J. 

e 

87 

211 

305 

143 

15 

2 

1 

778 

1 

Unmeasured  Accretions 
Diversions 

391 

*1 

C 

C 

.0 

6 

♦  IS 

0 

♦32 

0 

♦64 
0 

♦32 

1 

+33 
1 

•14 
2 

+6 

♦6 
1 

•  229 
3 

.6 
1 

At  Cressey 

27.6 

168 

I. 

^ 

13 

26 

119 

275 

336 

175 

27 

6 

6 

999 

6 

Unmeasured  Accretions 
Diversions 

391 

'7 

•  5 

0 

•i. 
0 

•3 

0 

♦i. 

0 

c 
c 

C 

1 

•  24 
2 

♦13 
3 

+10 
2 

+12 
1 

+68 

9 

1 

Near  Stevlnson 

;,.6R 

!•*■ 

■1? 

Q 

10 

lb 

3C 

119 

266 

330 

197 

37 

14 

17 

lose 

14 

Exchequer  to  Stevlnson 

Total  Unmeasured  Accretions 

Total  Diversions 

•  11 
1 

*o 

■0 

"c 

0 

.54 

•  14 
2 

•  40 
3 

.18 

'l 

.12 
2 

•240 

17 

•  12 

tnputed  by  subTractlne  the  measured  inflows  to  a  reach  from  the  sum  of  the  1 


Not  included  In  computations  of  unmeasured  accretions. 

Diversions  from  Delta-Mendota  Canal  into  Mendota  Pool  as  computed  by  U.  S.  Bureau  of  Reclamatlo: 

Includes  diversions  from  Fresno  Slough  and  James  Bypass. 

Includes  diversions  fron  Merced  River  below  Stevlnson. 

Includes  diversions  from  TUoLumne  River  below  Tuolumne  City. 

Includes  diversions  from  Stanislaus  River  below  Mile  1.9. 
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SUKKARY  OP  MONTHLY  STREAM  PLCH,  DIVERSICMS.  AND  ACCRmONS 
SAN  JOAQUIN  RIVEfl  AND  TRIBUTARIES  (continued) 

In  thousands  of  acre-fe«t 


:-.T                   yileage 

:-i.-.,-i-r'-! 

Table 
No. 

l^-.7 

-■- 

Mater 
year 
Total 

1958 

Oct. 

Ncv. 

Dec. 

Jan. 

Feb. 

Kar. 

Apr. 

Kay 

June 

July 

Aug. 

Sen. 

Oct. 

Abcure  U  Grange  Dan 

Unneaaured  Accretions 

Modesto  Canal                      53- SB 
TUrloclc  Canal                      53. 5L 

At  La  Grange  Bridge                    50-5 

Unmeasured  Accretions 
inversions 

At  Roberta  Ferry  Bridge                 39.9 

Unmeasured  Accretione 
Diversions 

At  Hickman  Bridge                      31,7 

Dry  Creek  near  Modesto             16. 5R 

Unneaaured  Accretions 
Oiveraiona  (a) 

At  ffcfdeato                            16.0SL 

Unmeasured  Accretions 
Diversions 

At  Tuolumne  City                        ).35 

17-. 

396 
396 

17'. 

392 
176 

392 
177 

178 

392 

179 

ISO 

78 

*1 
20 
10 

1.9 

-1 

0 

U8 

*6 
0 

5i. 

U 

»5 
0 

63 

-2 

0 

61 

91 

-2 

5 
0 

81. 

■2 

0 

86 

*U 
0 

QO 

1 

•5 
0 

96 

-7 
0 

80 

90 

90 
•  11 

101 
100 

105 

0 

97 

57 

0 
0 
18 

39 

♦6 

0 

45 

•i. 

0 

i.9 

8 

•6 
0 

63 

-5 
0 

58 

65 

.2 

0 
8 

59 

♦5 
0 

6t 

.3 

0 

67 

29 

-1 
0 

95 

0 
0 

■"'5 

270 

-7 
11 

5 

21.7 
♦21 

268 

-1* 
0 

261. 

10 

0 
0 

291. 

-6 
0 

.-■88 

1       1 
TUOLUWE  RIVER 

UO    1.58    351. 

-10    -16    -13 
17    61     65 
33     87    106 

380    291.    170 

•33    ^13     '9 

0      0      0 

1.13    307    179 

-21.    -10    .10 
0      0      0 

389    297    189 

13      7      6 

•27    ^28    +12 
0      0      0 

1.51.    332    207 

•  77   .112    .99 
0      0      1 

^31    1*1.1.          JO^ 

208 

-2 
61 
98 

1.7 

•5 

0 

52 

•9 
0 

61 

6 

♦'J 

60 

♦27 
1 

106 

11.0 

•1 
53 

87 

1 

•  2 

0 

3 

•5 
0 

8 

5 

♦10 
0 

23 

•7 
1 

137 

-2 

39 
75 

21 

•5 
0 

26 

+1. 
0 

30 

6 

♦9 
0 

45 

•3 

1 

2388 

-47 
332 
528 

1481 

♦  111 
0 

1592 

♦6 
0 

1598 

11.2 

♦117 

0 

1857 

♦297 

4 

2150 

137 

2? 

41 

72 

♦1 
0 

73 

♦1 
0 

74 

6 

♦  10 
0 

90 

•3 

0 

93 

Above  La  Grange  Dam  to  Tuolumne  City 

Total  Unmeasured  Accretions 
Total  Diversions 

*6 

i2 
0 

•6 
0 

•11 
0 

•9 
0 

•1. 
0 

•  103 
0 

.127 
0 

•117 
1 

'52 
1 

•25 

1 

1 

♦484 

4 

•  IS 

BeloM  Melones  Powerhouse 

Unmeasured  Accretions 

Oakdale  Canal                      58. 6L 
South  San  Joaquin  Canal              56. 6R 

Diversions 

At  Orange  Blossom  Bridge                47.0 

Unmeasured  Accretions 
Diversions 

At  Rlverbank                        33.6 

Unmeasured  Accretions 
Dlver-iiona 

At  Rlpon                              15. 7L 

Unmeasured  Accretions 
Diversions 

Near  Kouth                             1.9Fi 

y-ft 

396 
39/. 

183 

39/. 
Ifii. 

39i. 
185 

28 

-8 

5 
11 
0 

U 

+3 
0 

*? 
0 

It, 

*5 
1 

-37 
0 
0 
0 

3 

*u 

0 

7 

♦3 
0 

10 

'2 

0 

1.- 

11 

-8 

0 
0 
0 

3 

•3 

0 

6 

•J. 
0 

10 

•  2 

0 

1? 

3f 

•1 
0 
8 
0 

29 

C 
0 

29 

•3 

0 

32 

•  1 
0 

13 

62 

•  10 
0 
0 
0 

72 

.10 
0 

82 

-(. 
0 

78 

•1 
0 

: 

112 

♦21, 
0 
1 
0 

135 

•  10 
0 

11.5 

-8 

0 

137 

•  6 
0 

1'.3 

TANISU 

251. 

•3 
12 

25 
0 

220 

♦2 

0 

222 

.21 

0 

21.3 
•  18 

259 

US  RIVE 

(.77 

-66 
32 
69 

0 

310 

♦50 

0 

360 

•  2 
0 

3'--^ 

•  12 
5 

369 

1 

317 

0 

189 

♦7 
C 

196 

.21 

C 

217 

•13 

6 

221. 

lie 
+4 

'il 
0 

15 

♦7 
0 

22 

•16 
1 

37 

•5 
7 

35 

97 
♦10 

0 
2 

♦5 

0 

7 

♦13 
1 

19 

•  2 
6 

.5 

55 

♦29 

11 
0 

2 

•5 

0 

7 

♦13 

0 

20 

♦6 
5 

21 

1607 

-69 
178 
376 

0 

984 

♦  106 
0 

1090 

♦91 
2 

1179 

♦73 
32 

1220 

32 

♦  15 
18 
22 
0 

7 

♦4 
0 

11 

♦9 
0 

20 

•3 

3 

20 

Melones  Powerhouse  to  Kouth 

Total  Unmeasured  Accretions 
Total  Dlveralona 

*7 
1 

-1 

+  1 
0 

•5 
0 

•17 
0 

•32 
0 

♦1.1. 
2 

-2 
5 

•  10 
6 

•32 

8 

•30 

7 

♦53 
5 

•  201 
34 

•31 
3 

At  Belloia                          0.0'j 

Unmeasured  Accretions 
Diverelona 

Stockton  Diverting  Canal  at  Stockton     16.2 

iq? 

0 
0 

0 

0 

0 
0 

0 

2 

-1 
0 

1 

19 

-2 

0 

17 

63 

*Q 

0 

72 

52 

•  2 

0 

51. 

MOR340N  SLOUGH 

1. 

-2 

1 

1 

3 

-1 
1 

1 

2 

-1 
0 

1 

310 

-34 

3 

273 

0 

151. 

-31. 
0 

120 

7 

-2 
0 

5 

-;' 

At  Jenny  Lind                         36.9 

Unmeasured  Accretions 

Mormon  Slough  at  Bellota             25. 3L 
Diversions 

At  Bellota                            25.25L 

Unmeasured  Accretions 
Diversions 

Hear  Stockton                          7.9L 

193 

L9fc 
363 

19i. 
.183 

0 

0 

0 
0 

0 

0 
0 

0 

1 

-1 

0 
0 

0 
0 

0 

0 
2 

0 

-1 
1 

21 

.1 
10 

D 

3 

-I 

69 

-6 
63 
0 

MR 

.q 

51 

.9 
52 

0 

8 

-2 

0 

6 

ALAVKK* 

153 

•  1 

151. 

0 

m 
♦9 

0 
9 

S  RlVtH 

12 

-5 
7 
0 

NR 

•  1 

1 

11 

MR 

12 

•1 
1. 
1 

8 

-3 

3 

2 

12 

-1 
3 
1 

-2 
3 

2 

6 

0 
2 

0 

4 

-2 

1 

1 

352 

-7 
310 

3 

•15 

11 

36 

0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 

0 

Jenny  Llnd  to  Stockton 

Total  Unmeasured  Accretions 
Total  Diveralofls 

0 
0 

-1 
0 

-1 

0 

0 
0 

•3 
0 

*7 
0 

.10 
0 

-2 
1 

-1 

-2 

1. 

-3 

1. 

-2 

1 

•8 
U 

0 
0 

At  lancha  Plana 

Hear  Clements                       39>)9 

Diversions 
At  Hoodbrldge                       19.2 

200 
201 

382 

27 

27 

•11 
19 

19 

27 

27 

0 
3 

26 

27 

-1 
0 

26 

37 

39 

-1 
0 

3» 

56 

59 

-1 
0 

58 

Ij 

115 

IIQ 

.2 
0 

117 

153 

163 

-3 
3 

157 

t   RIVER 

162 

160 

-11 
18 

131 

175 
175 

19 
163 

52 

52 

•1. 
25 

31 

1.3 

1.2 

-2 

21. 

16 

kl 
40 

♦  1 

17 

24 

914 

930 

♦2 
128 

804 

)9 

39 

0 
12 

27 

At  Kiehlcan  Bar                     ju.) 

Unaeaeured  Accretions 
Diversions 

At  HcConnel                           10.7 

205 

2 

-I 

1 

.1 

0 

2 

7 

-1 
0 

6 

21, 

.t) 
0 

30 

105 

.29 

0 

131 

152 

•19 

0 

191 

:osuwi 

i  RIVER 

31. 
31. 

> 

0 
2 

6 

3 

0 
2 

1 

2 
0 

0 

656 

♦153 
9 

800 

2 

0 

1 

1 

225 

•70 
0 

295 

91 

•10 

1 

100 

Mote:  The  unMssured  accretions  between  gaging  stations  ware  computed  by  subtracting  the  measured  Inflows  to  a  reach  from  the  sum  of  the  aeaeured 
dlveraions  and  measured  outflova  from  that  reach.  Unmeasured  stream  flow  for  periods  of  no  record  are  included  in  the  unmeasured  accretions. 

a  Includes  dlverelons  froa  Dry  Creek  below  Modesto. 
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In  thousands  of  acr*-r««t 


v,:e„e 

Record 
In 

Table 

10?7 

1958 

Water 
rear 

Toral 

1958 

Oct. 

Hr>v. 

Dec. 

Jan. 

Kefc. 

Vat. 

Apr. 

Kay 

June 

J...ly 

«Uf. 

S(!pt. 

On. 

TULE  HiVER 

Near  Port«r»lile                       -1.0 

:'\\ 

1 

2 

^ 

-^ 

\U 

y< 

46 

38 

17 

^ 

2 

1 

170 

1 

Una»a3ur«d  Accretions 
Diversions 

J'-'' 

0 
0 

0 
0 

♦  1 

0 

♦  2 

1 

1 

'13 

*18 

1 

•9 

1 

»6 

1 

•2 

1 

0 

1 

•  1 

•56 
8 

•1 

At  Worth  Bridge 

717 

1 

2 

6 

8 

17 

45 

63 

46 

22 

6 

1 

I 

216 

Prlant-Xern  Canal  to  Porter  Slough*    3.2R 
Friant-Kern  Canal  to  Tule  River      11.) 

21? 
213 

c 

0 

0 
C 

0 

0 

0 
0 

0 

3 

0 
3 

0 
0 

0 
0 

0 
19 

0 
J3 

0 
25 

0 

;2 

0 
85 

c 

Unaeasured  Accretions 
Diversions 

395 

-1 

0 

0 
2 

-5 

1 

-6 
2 

-17 
3 

-29 

-17 
7 

-28 

16 

-22 

19 

-23 

6 

-25 

1 

-13 

0 

-186 
62 

0 
I 

At  T\irnbull  Station                    10. 2 

210 

0 

0 

0 

0 

0 

14 

3<^ 

2 

0 

Portervllle  to  Turnbull  Station 

Total  Uruneasured  Accretions 
Total  Diversions 

-1 

0 

0 
2 

1 

-4 
3 

-13 
4 

-lf3 

5 

'I 
8 

17 

-lb 
20 

7 

2 

-1/ 
I 

-130 
70 

•1 
2 

South  Fork  Rings  River  'below  Empire  Weir  2 

208 

0 

0 

0 

2 

0 

INFLOW 

TO  TULARE  LAKE  BASIN 

5 

^ 

1 

38 

0 

1 

2 

3 

19 

Cross  Creek  below  Lakeland  Canal  7 

209 

0 

0 

0 

C 

0 

0 

25 

21 

6 

0 

0 

0 

52 

0 

Tule  River  at  Turnbull  Station 

219 

0 

0 

0 

0 

0 

14 

39 

2 

0 

Total  Measured  Inflow  to  Tulare  Lake  Bed 

0 

0 

0 

2 

0 

15 

6b 

26 

25 

ite:   The  unaeasured  accretions  between  gaging  stations  were  computed  by  subtracting  the  measured  Inflows  to  a  reach  from  the  sum  of  the  measured 
diversions  and  measured  outflows  from  that  reach.   Unmeasured  stream  flow  for  periods  of  no  record  are  included  in  the  unmeasured  accretions 
Net  included  in  computations  of  unmeasured  accretions. 
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DAILY  MEAN  DISCHARGE 
SOUTH  POBK   PIT  RIVER   NEAR   JESS   VALI.EY 


In  Becond-feet 


OQt« 

1957 

1 

Oc>. 

No» 

Dec 

Jon. 

Ftt. 

Mor. 

»0r 

uo» 

June 

July 

»u5 

S.tl. 

1 

35 

T 

44  E 

44 

57 

67 

149 

229 

121 

41 

20 

2 

31 

43  E 

42 

35 

54 

62 

183 

233 

133 

41 

18 

3 

29 

1 

42 

42 

57 

60 

217 

320 

116 

43 

18 

4 

32 

46 

42 

52 

57 

240 

309 

97 

39 

20 

5 

32 

41 

40 

50 

53 

266 

249 

87 

38 

23 

6 

32 

37 

40  E 

41 

50 

50 

309 

220 

81 

37 

20 

7 

32 

39 

_L- 

41 

50 

44 

325 

194 

77 

36 

20 

e 

36 

37 

39 

63 

50 

44 

355 

196 

63 

34 

19 

9 

35 

37 

37 

53 

54 

44 

378 

213 

62 

30 

20 

ro 

35 

36 

38 

43 

55 

46 

401 

196 

62 

28 

20 

II 

36 

36 

ii 

40 

52 

^ 

476 

209 

64 

22 

20 

12 

17  E 

39 

36 

93 

48 

581 

361 

64 

23 

20 

1] 

86 

100 

36 

38 

64 

50 

69 

492 

299 

62 

24 

22 

14 

79 

252 

38 

40 

60 

50 

81 

401 

222 

63 

20 

24 

15 

56 

86 

39 

46 

80 

53 

91 

364 

190 

68 

20 

22 

16 

It7 

62 

53 

50 

86 

54 

99 

350 

183 

76 

20 

19 

17 

43 

50 

50 

50 

72 

56 

124 

366 

171 

90 

23 

18 

IS 

40 

50 

43 

45 

61 

52 

136 

395 

168 

91 

25 

16 

19 

38 

55 

45 

66 

48 

150 

422 

198 

88 

22 

15 

20 

39 

61 

52 

67 

50 

173 

444 

278 

72 

27 

16 

21 

39 

50 

67 

42   E 

63 

48 

206 

441 

224 

64 

33 

16 

22 

38 

44 

52 

_l_ 

62 

45 

231 

425 

194 

67 

27 

21 

23 

36 

43 

48 

39 

62 

43 

169 

416 

186 

72 

25 

36 

24 

37 

43 

47 

40 

85 

45 

136 

398 

175 

81 

24 

34 

23 

41 

44 

45 

45 

117 

45 

121 

378 

158 

76 

24 

31 

26 

52 

43 

50 

43 

83 

43 

114 

352 

145 

62 

23 

30 

27 

43 

40 

45 

44 

72 

41 

108 

336 

134 

56 

22 

30 

26 

40 

40 

77 

54 

64 

42 

113 

304 

116 

55 

22 

28 

29 

38 

43  E 

56 

75 

44 

109 

278 

124 

55 

20 

28 

30 

36 

43  E 

46 

66 

50 

119 

256 

121 

47 

20 

28 

31 

36 

44  E 

54 

56 

242 

42 

18 

Mion 

51.8 

45.4 

44.4 

62.2 

49.8 

99.6 

353 

207 

74.6 

27.5 

22.4 

AcrFt 

3080 

2791 

S729 

3453 

3062 

5926 

21700 

12330 

4590 

1688 

1333 

C  —  Ettimotad 


NR-No  Record 


Totol   Oiichargc   in   Acra-F««l 


DAILY   WEAN  DISCHARQE 
PIME   CREEK  NEAR    ALTURAS 


In  Becond-feet 


Dole 

1957 

1958 

Oct.     i     N0¥ 

Dec 

J^T ' 

Fit. 

Mor. 

«p.. 

Mo> 

June 

July 

Aug. 

Sopl. 

1 

12 

17 

18 

19 

22 

34 

68 

49 

20 

16 

11 

15 

15 

18 

20 

38 

67 

48 

21 

15 

12 

12 

18 

18 

21 

41 

73 

44 

21 

15 

12 

12 

16 

17 

22 

44  E 

65 

42 

11 

15 

5 

12 

15 

15 

16 

21 

45  E 

61 

40 

15 

6 

12 

15 

]l 

16 

18 

48 

59 

38 

18 

15 

7 

12 

14 

17 

15 

47 

38 

18 

15 

12 

13 

20 

18 

\l 

51 

58 

37 

18 

16 

9 

12 

12 

22 

19 

55 

57 

36 

18 

16 

10 

12 

14 

16 

18 

15 

60 

56 

36 

18 

16 

II 

12 

13 

\l 

17 

16 

83 

54 

35 

18 

15 

12 

12 

13 

15 

17 

86 

62 

34 

18 

15 

12 

12 

22 

15 

18 

77 

56 

33 

18 

H 

14 

13 

13 

22 

15 

21 

75 

54 

33 

17 

16 

15 

13 

16 

35 

22 

23 

73 

54 

33 

17 

15 

16 

22 

20 

28 

20 

25 

72 

52 

32 

18 

15 

17 

22 

22 

22 

22 

30 

73 

54 

32 

IS 

15 

16 

19 

16 

18 

18 

31 

l^ 

55 

30 

it 

15 

19 

20 

10 

23 

15 

33 

60 

29 

15 

20 

16  E 

25 

15 

23 

15 

37 

93 

61 

27 

20 

15 

21 

14 

\l 

14 

21 

\l 

40 

100 

60 

26  E 

22 

14 

22 

15 

t^ 

20 

41 

100 

61 

26  E 

21 

16 

23 

\t 

20 

13 

36 

98 

64 

26  E 

li 

17 

24 

26 

13 

42 

13 

33 

98 

62 

27 

15 

23 

13 

20 

13 

44 

13 

30 

96 

60 

26 

18 

15 

26 

12 

26 

14 

32 

12 

30 

92 

58 

23 

18 

15 

27 

\i     ' 

21 

17 

26 

12 

29 

?? 

56 

23 

17 

15 

26 

60 

K 

21 

13 

29 

52 

22 

17 

15 

29 

13  E 

24 

13 

30 

83 

tl 

22 

H 

it 

30 

13 

12 

33 

15 

31 

77 

22 

16 

31 

14 

21 

18 

73 

21 

16 

Moon 

17.9 

16.7 

22.8 

Ib..^ 

2'>.4 

72.6 

'iS.t 

_i  1 .  ^» 

IB. 4 

i^'.i 

ACrfl 

i 

1103 

1027 

1263 

994 

1513 

4457 

3489 

1.|(.4 

U2Q 

-ItV'^ 

NR-No  Record 


Toiol  OUchorft  in  Acrt-Foat 


DAILY   MEAN   DISCHAROE 
PIT  RIVER    BELOW   ALTURAS 


71 


n  second-feet 

Oo)t 

1957 

1956                                                                                                                       1 

Oct 

Nov 

Otc 

Jafi 

Fab. 

Uor. 

«p> 

Uoy 

Juf»« 

July 

Aufl^ 

Stpi 

t 

53 

5i 

169 

Sot, 

grii 

605 

405 

321 

308 

22<i 

i2i'      E 

2 

52 

54 

186 

369 

709 

623 

459 

i 

310 

264 

130    -E 

i 

17 

46 

171 

311 

633 

593 

468 

275 

298 

138     E 

4 

46 

45 

140 

402 

583 

703 

509 

236 

300 

134 

5 

ii8 

53 

117 

351 

540 

705 

583 

674 

215 

203 

137 

6 

16 

50 

126 

308 

If. 

591 

57T 

536 
630 

203 

137 

127 

7 

llD 

54 

129 

286 

553 

561 

182 

122 

129 

a 

47 

56 

123 
lift 

295 

461 

521 

546 

378 

167 

133 

137 

9 

51 

52 

itl 

470 

507 

534 

385 

150 

129 

108 

10 

50 

56 

132 

472 

528 

577 

416 

140 

155 

94 

1 1 

51 

70 

144 

269 

427 

515 

674 

430 

132 

217 

99 

12 

81     E 

5* 

92 

148 

491 

402 

498 

962 

479 

133 

169 

99 

15 

95 

144 

95 

148 

830 

393 

483 

1200 

635 

157 

132 

102 

14 

133 

773     E 

104 

149 

745 

411 

555 

1190 

643 

170 

134 

96 

15 

120 

823     E 

104 

162 

760 

454 

597 

1090 

536 

134 

166 

99 

16 

96 

579 

185 

269 

1240 

551 

633 

969 

411 

\ll 

158 

105 

17 

81 

221 

446 

298 

1140 

563 

699 

837 

308 

149 

106 

IS 

72 

153 

354 

270 

945 

555 

846 

749 

230 

161 

149 

112 

19 

62 

149 

263 

178 

943 

476 

877 

703 

m 

159 

167 

114 

20 

59 

152 

297 

152 

1030 

465 

879 

674 

153 

191 

109 

21 

57 

157 

489 

144 

897 

555 

906 

655 

509 

148 

161 

110 

22 

52 

112 

388 

110 

711 

553 

902 

678 

485 

148 

130 

110 

23 

53 

101 

207 

120 

625 

459 

891 

699 

395 

138 

112 

163 

24 

46 

104 

203 

134 

1030 

4l8 

841 

692 

334 

142 

115 

175 

25 

148 

87 

194 

144 

2050 

402 

756 

713 

302 

152 

123 

165 

26 

52 

76 

314 

154 

1790 

459 

651 

659 

318 

137 

122 

142 

27 

61 

67 

303 

198 

1550 

395 

553 

603 

287 

127 

124 

123 

26 

53 

60 

294 

287 

1280 

362 

494 

506 

247 

94 

107      E 

116 

29 

50 

u 

476 

1100 

364 

479 

405 

270 

61 

100     E 

113 

30 

^c 

337 

1380 

361 

455 

379 

294 

72 

107     E 

104 

31 

r- 

190 

1020 

450 

374 

189 

114     E 

M«ar> 

i'^ 

191 

262 

783 

493 

648 

665 

419 

164 

159 

121 

AcrFr 

oSU 

11750 

16100 

1*3490 

30310 

33560 

40920 

2^^;o 

100^0 

9751 

71-6 

e  —  Estimated 


NR  —No  Record 


Totol  Oischorge  in  Aere-Fe«t 


DAILY  MEAN  DISCHARGE 
TURNER    CREEK  NEAR   CANBY 


In  aecond-feet 


Date 

1957 

1956                                                                                                              1 

Oct.                     No»                      0«c. 

Jan.                  Fan. 

Mar. 

Apr. 

May 

June 

July 

»a,. 

Sapl. 

I 

l.ft 

0.8 

0.5 

0.3 

2 

1ft     E 

l.ft 

0.8 

0.6 

0.3 

3 

13 

ft. 2 

0.7 

0.6 

0.3 

4 

12 

ft. 7 

0.6 

0.5 

0.3 

5 

11 

2.6 

0.5 

0.5 

0.3 

6 

9.9 

2. ft 

0.6 

O.ft 

0.3 

7 

9.1 

1.8 

0.7 

O.ft 

0.2 

6 

8.6 

1.7 

0.6 

O.ft 

0.3 

9 

7.4 

2. ft 

0.6 

0.4 

0.3 

IC 

6.7 
25 

2.3 
3.0 

0.5 
0.5 

0.4 
0.3 

0.3 
0.3 

12 

17 

7. ft 

0.5 

0.3 

0.3 

13 

9.1 

3.7 

0.5 

0.3 

0.3 

14 

7.2 

2.6 

0.5 

0.3 

0.3 

15 

5.9 

2.0 

0.5 

0.2 

0.3 

16 

5.1 

1.6 

0.6 

0.2 

0.3 

17 

4.6 

1.5 

0.8 

0.2 

0.3 

18 

4.0 

2.0 

0.8 

0.2 

0.3 

19 

3.6 

3.3 

0.6 

0.3 

0.3 

20 

3.1 

ft. 6 

0.7 

0.5 

0.3 

21 

2.8 

2.1 

0.5 

0.5 

0.3 

22 

2.7 

1.3 

0.6 

0.4 

0.4 

23 

3.3 

1.2 

ft. ft 

0.3 

u 

24 

4.4 

1.2 

2. ft 

0.3 

25 

3.0 

1.0 

1.5 

0.2 

0.3 

26 

2.2 

0.8 

0.8 

0.2 

0.4 

27 

1.8 

0.8 

0.7 

0.2 

0.4 

28 

1.6 

0.8 

0.6 

0.3 

0.3 

29 

1.4 

1.0 

0.5 

0.3 

0.3 

30 

1.3 

0.8 

0.5 

0.3 

0.3 

31 

' 

l.ft 

0.5 

0.3 

Maan 

1              ^-3 

0.8 

0.3 

0.3 

AcrFl 

134 

50 

21 

19 

NR  — No  Record 


Total  OitchofQC  *n  Acr«-F««i 
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DAILY  KEAN   DISCHABOE 
RUSH  CREEK  NEAR    AOIN 


t!!  3econJ-reef 


1957 

1958                                                                                                                           1 

°°""               oc 

NO^ 

D.c 

Jon 

feb. 

""■ 

Apr 

Vol 

June 

Jul, 

A„5, 

S«pl 

1 

12 

66 

61 

7.  1 

^  ^ 

2 

5.8 

11 

36 

56 

11 

23 

7.5 

7.8 

5.6 

2.6 

3 

6.1 

12 

12 

50 

39 

21 

10 

6.1 

5.5 

2.6 

4 

6.1 

?-J 

37 

11 

12 

25 

7-.  8 

5.5 

5.2 

2.8 

5 

6.1 

8.6 

11 

10 

19 

26 

7.1 

5.2 

1.9 

2.8 

6 

^   ' 

8.6 

39 

37 

15 

27 

u 

1.9 

1.6 

2.8 

7 

i.'j 

e.2 

11 

32 

12 

27 

1.6 

1.9 

2.6 

a 

5.2 

8.2 

18 

32 

12 

26 

6.8 

1.6 

1.9 

2.8 

9 

5.2 

7.8 

11 

29 

"5 

25 

7.8 

1.1 

1.9 

2.8 

10 

5.2 

11 

16 

22 

18 

27 

7.1 

1.6 

1.6 

2.8 

t.9 

11 

13 

26 

18 

11 

8.6 

1.6 

1.1 

2.8 

12 

1.9 

15 

122 

30 

17 

37 

21 

1.6 

1.1 

2.6 

13 

1.6 

16 

71 

30 

50 

31 

10 

1.6 

1.1 

2.8 

14 

1.6 

15 

67 

29 

50 

28 

8.2 

1.6 

1.1 

3.0 

15 

6.1 

17 

75 

33 

50 

25 

6.8 

1.6 

1.1 

3.0 

16 

27 

19 

119 

27 

52 

22 

6.1 

5.2 

1.6 

3.0 

17 

20 

22 

97 

28 

20 

6.1 

5.8 

3.6 

2.8 

18 

17 

19 

90 

25 

60 

19 

5.8 

5.5 

3.2 

2.8 

19 

13      E 

S 

16 

116 

25 

57 

17 

6.8 

1.9 

3.2 

2.8 

20 

12 

15 

93 

36 

55 

16 

6.1 

5.5 

3.2 

2.8 

21 

10 

52 

13 

If 

18 

51 

15 

5.5 

1.9 

3.2 

3.6 

22 

7.8 

33 

11 

66 

39 

52 

11 

5.2 

1.9 

3.0 

3.9 

23 

7.1 

20 

12 

61 

11 

18 

11 

5.5 

1.9 

2.8 

1.1 

24 

7.1 

16 

13 

271 

10 

13 

13 

5.5 

6.1 

2.6 

3.9 

25 

7.1 

19 

17 

187 

17 

38 

12 

5.2 

6.1 

2.6 

3.9 

26 

6.1 

28 

21 

121 

39 

31 

9.8 

5.5 

1.9 

2.8 

3.9 

27 

6.1 

19 

19 

100 

36 

31 

8.6 

5.2 

1.6 

2.8 

3.9 

26 

6.1 

23 

19 

81 

35 

28 

7.8 

5.2 

1.6 

2.8 

3.9 

29 

5.5 

23 

153 

33 

27 

7.5 

6.1 

1.9 

2.8 

3.9 

30 

1"; 

78 

37 

21      E 

7.1 

5.5 

1.9 

2.8 

3.9 

31 

13 

^  ^ 

17 

6.8 

1.9 

2.8 

Meon 

14.    H 

-'^■.b 

■31.5 

36.7 

15.1 

20.2 

7.2 

5.2 

3.8 

3.2 

Ac-fT 

1100 

1528 

2259 

2703 

121^ 

127 

320 

236 

188 

NH  -  No  Record 


To'al   Discharge   >n   Acre-Fe«1 


TABLE  29 


DAILY  MEAN  DISCHARGE 
ASH  CREEK  AT  ADIN 


In  second-feet 


Dole 

1957 

1958                                                                                                                       1 

oc. 

Nov 

0<c 

Jon. 

fib. 

»„. 

'»' 

Mo» 

June 

July 

Aug 

Sap) 

1 

4t* 

53 

38 

72 

218 

372 

558 

159 

27 

26 

29 

11 

40 

'i 

37 

F 

192 

308 

102 

165 

29 

39 

33 

11 

47 

35 

81 

230 

271 

368 

165 

50 

21 

31 

12 

44 

58 

35 

63 

215 

235 

117 

162 

51 

20 

32 

13 

77 

59 

35 

58 

228 

213 

351 

157 

38 

17 

30 

10 

6 

92 

56 

36 

56 

203 

198 

302 

153 

12 

17 

29 

13 

79 

S'f 

37 

51 

200 

173 

218 

117 

39 

15 

11 

SX 

62 

36 

56 

210 

173 

235 

111 

10 

16 

11 

59 

35 

53 

233 

179 

■^ 

133 

11 

16 

28 

17 

13 

62 

35 

61 

221 

171 

129 

16 

28 

17 

1  1 

?? 

a 

33 

100 

187 

151 

250 

197 

18 

17 

28 

17 

68 

a 

97 

607 

118 

238 

207 

162 

17 

27 

18 

52 

513 

111 

127 

118 

212 

167 

82 

17 

27 

19 

It 

722 

37 

95 

389 

156 

212 

112 

52 

17 

19 

192 

13 

139 

127 

182 

218 

127 

38 

20 

28 

21 

16 

11 

^J? 

136 

118 

591 

171 

255 

110 

36 

31 

28 

19 

le 

82 
79 

il^ 

i^l 

J2g 

V4 

299 

337 

93 

Ir° 

31 
30 

12 
17 

16 

97 

109 

76 

632 

157 

311 

At 

26 

27 

19 

16 

95 

170 

71 

550 

202 

297 

75 

37 

27 

19 

21 

15 

I? 

281 

66 

150 

313 

295 

68 

11 

37 

27 

20 

15 

66 

181 

57 

377 

279 

297 

63 

36 

31 

26 

26 

50 

61 

99 

62 

331 

236 

253 

66 

27 

32 

26 

32 

ti 

H 

91 

69 

791     E 

225 

231 

67 

21 

11 

20 

28 

56 

151 

130 

1060    E 

250 

208 

62    E 

20 

11 

28 

26 

53 

Si 

171 

150 

805     E 

207 

191 

51     E 
11      E 

19 

1? 

17 

2T 

52 

109 

m 

613 

181 

17? 
171 

17 

20 

26 

52 

12 

192 

187 

167 

10 

\l 

30 

19 

26 

51 

171 

710 

162 

170 

38 

32 

21 

-1^ 

M 

107 

570 

181 

161 

36 

20 

30 

21 

80 

299 

281 

31 

30 

17 

Mion 

■■:.u 

10' 

91.0 

138 

123 

207 

275 

108 

13.2 

26.2 

25.9 

19.3 

Ae^Fr 

•1  '1. 

fj2  ih 

vrib 

8156 

23510 

12710 

16360 

666P 

2560 

1609 

1595 

1116 

Nft  -No  fltCOfd 


Tolol   Onchorgt  m   Acrt-F«cl 


73 


I 

I 


DAILY   MEAN   DISCHARGE 
BUTTE   CREEK  KEAR    ADIM 


In  second-feet 


Oo«* 

„,. 

1958                                                                                                                       1 

OC                           No. 

Oic 

J«n 

ftb. 

Uor. 

Apr 

"or 

June 

Jul, 

J>jg 

Stpl 

1 

^- 

26 

7.0 

l.i 

1.1 

C.i 

0.7 

2 

0.9 

2.5 

8.0 

la 

18 

6.3 

1.2 

1.2 

0.6 

0.9 

5 

0.9 

2.0 

11 

17 

21 

5.9 

1.4 

1.1 

0.6 

°-i 

4 

1.0 

1.8 

8.8 

14 

22 

5.5 

1.3 

1.0 

0.6 

0.8 

5 

1.0 

1.7 

8.0 

13 

19 

4.9 

1.2 

0.9 

0.6 

0.8 

G 

1.0 

1.7 

7.3 

12 

17 

4.1 

1.4 

O.S 

0.6 

0.7 

7 

0.9 

1.6 

7.8 

10 

16 

u 

1.3 

1.0 

0.6 

0.7 

8 

t-t 

1.6 

10 

11 

15 

1.2 

1.0 

0.6 

0.8 

9 

1.6 

11 

13 

15 

3.0 

1.6 

0.? 
0.8 

0.4 

0.9 

10 

0.8 

2.0 

11 

16 

2.7 

1.6 

0.2 

0.9 

II 

0.9 

2.1 

7.5 

10 

17 

5.9 

1.8 

0.9 

0.2 

0.9 

12 

0.9 

2.1 

21 

10 

18 

5.7 

4.7 

u 

0.2 

1.0 

13 

0.9 

2.4 

14 

9.5 

20 

3.9 

2.2 

0.2 

1.0 

14 

1.0 

2.1) 

16 

9.8 

21 

3.2 

1.7 

O.B 

0.2 

1.0 

15 

1.1 

8.5 

15 

15 

21 

2.9 

1.4 

0.7 

0.2 

1.0 

16 

5.6 

6.8 

26 

10 

22 

2.5 

1.2 

0.9 

0.2 

1.0 

17 

3.2 

5.1 

18 

11 

23 

2.4 

1.2 

u 

0.2 

1.1 

18 

1.9 

3.1 

16 

9.8 

21 

2.4 

1.1 

0.2 

1.1 

l9 

3.5 

2.7 

22 

11 

20 

2.1 

3.7 

°-l 

"•3 

0.9 

20 

1.7E 

5.9 

2.5 

22 

12 

18 

2.0 

2.2 

0.6 

0.4 

0.9 

1.6 

10 

2.2 

19 

14 

17 

1.8 

1.4 

o-I 

0.4 

0.8 

22 

1.3 

5.9 

2.0 

18 

12 

16 

1.7 

1.2 

0.8 

0.4 

1.0 

23 

1.2 

3.2 

2.1 

18 

12 

14 

1.7 

1.2 

0.8 

0.3 

1.1 

24 

1.2 

2.9 

2.1 

56 

12 

13 

^•I 

1.1 

0.8 

0.3 

1.1 

25 

1.1 

7.2 

3.1 

46 

13 

12 

1.6 

1.1 

0.9 

0.5 

1.0 

26 

1.1 

5.9 

1.9 

40 

12 

11 

1.4 

1.0 

0.6 

0.5 

1.0 

Z7 

1.1 

4.1 

30 

11 

9.8 

1.3 

1.0 

0.6 

0.6 

0.9 

26 

1.0 

6  6 

8.2 

26 

11 

9.0 

1.2 

1.0 

0.6 

0.6 

0.9 

1.0 

5.3 

3" 

11 

8.5 

1.1 

1.3 

0.5 

0.7 

0.9 

30 

3.2 

25 

15 

1.1 

1.1 

0.5 

0.7 

0.9 

31 

1'.5 

1^ 

=  0 

1.1 

0.5 

0.7 

Meo" 

3.0 

5.1 

i-.i 

i;.6 

16.9 

2.1 

1.5 

C.8 

o.a 

0.9 

Ac-Ft 

:S6 

:1^ 

lC2r 

--2 

100.. 

189 

91 

50 

26 

55 

£  -  £$timot«(J 


Totol   O'BChorgc   m   Acre-FcOT 


TABLE  31 


DAILY  MEAN  DISCHARGE 
WILLOW  CREEK  NEAR    ADIN 


Ir.  seconi-feet 


6.1 
6.5 
6.1 
8.0 

7.3 
7.0 
6.5 
6.3 
6.3 

6.3 

6.3 
6.r 
D.t 
6.5 

6.5 
6.3 
6.3 

f-3 
6.5 

6.5 
6.5 
6.5 
6.8 
7.3 

7.3 
7.3 
7.5 

7.5 
7.5 
7.5 


7.5  I 
7.5 
7.5  1 
7.8 
7.8 

7.8 
7.8 
7.8 

7.8 

8.0 

8.0  1 

22  El 
25  E; 
8.8e| 

7.0Ei 
6.5E 
6.5E 
6.8E 
6.8 

1-3 
6.1 

6.1 

6.1 

6.1 

6.1 
5.8 

5.8 

5.8 


5.8 
5.8 
5.8 

H 
5.8 

5.8 
5.8 
5.8 
5.8 
5.8 

5.8 
5.6 
5.6 
5.8 
6.1 

17 
12 
12 

9.9 
10 

14 

11 
8.3 
8.5 

10 

10 
8.8 
14 


8.0  I 

8.0 

7.8 

7.3 

6.8 

6.8  I 
6.8 
6.8  I 
6.5  1 
7.5 

7.3 
7.3 
7.5 

ll-^ 

13 

11 
8.8 
8.0 
7.8 

7.8 
7.3 
7.5 
8.0 
8.3 

9.1 
9.1 
12 


13 
17 
16 
16 

14 
14 
16 
15 
14 

14 
48 
29 
27 
27 

41 
36 
33 
44 
44 

40 
36 
33 
84 
72 

50 
42 
37 


32 
30 
31 
26 
26 

26 
21 
23 
24 
24 

20 
22 
21 
22 

25 

25 
25 
23 
25 
32 

41 
34 
34 
32 
31 


29 
29 


44 

27 

39 

25 

19 

22 

40 

21 

39 

20 

38 

19 

37 

17 

41 

16 

4? 

K 

14 

46 

E 

14 

52 

E 

27 

E 

25 

62 

E 

17 

6H 

E 

15 

68 

E 

14 

72 

E 

12 

75 

E 

11 

70 

E 

10 

64 

K 

9.9 

60 

E 

9.4 

58 

R 

8.8 

55 

§•5 

50 

8.5 

46 

Vb 

42 

39 

8.0 

35 

8.0 
7.5 

NR  — No  Record 


6.1 
7.0 
6.8 
6.5 
6.1 

5.8 
5.6 
5-4 
5.0 
5.0 

5.0 
5.0 
4.8 
4.8 
5.4 

7.0 

5.8 
5.4 
5.2 

5-? 
5.6 

5-1 

5.6 

5.2 
5.0 
5.0 

■i.O 


j'ol  Oiichofgt  in  Acre-Feel 


7 

0 

7. 

5 

9. 

4 

7 

5 

7 

3 

7 

8 

7 

3 

7 

5 

1 

4 
3 

11 

20 

12 

i 

4 

3 

7.8 

7.8 

7 

5 

12 

9.9 

8 

5 

7 

5 

7 

3 

7 

0 

6 

1 

6.1 

5.8 

5 

6 

*; 

1 

5.2 

5.0 

5.2 
5.0 

4.8 
4.8 
5.0 
4.8 
4.8 

4.8 
4.6 
4.6 
4.4 
4.4 

4.6 
4.8 
4.8 
4.4 
5.0 

v.t 

4.2 
4.0 
4.0 

4.0 
4.0 
4.0 

4.0 


3-g 

3-§ 
3.8 
3.8 
3.8 

3.8 
3.8 

4.2 
4.0 


4.2 
4.2 
4.2 
4.2 
4.2 

4.2 
4.2 

4.2 
4.2 
4.2 

4.4 
4.8 

5-9 
4.6 

4.6 

4.6 
4.6 
4.6 
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TABLE  32 


DAILY   MEAN    DISCHAROE 
PIT  BIVER    AT    PITTVnXE 


:n   second-feet 


OCX 

1957 

1 

Oct.         Nov 

Oic 

Jon. 

Fto. 

Mor. 

Apr. 

Mo, 

Jun« 

July 

Aug 

S«pl 

1 

ill 

775 

3330 

3870 

2310 

1100 

351 

239 

82 

45  E 

2 

582 

2760 

3340 

2780 

1020 

159 

225 

63 

44  E 

3 

160 

546 
470 

2150 

2920 

3020 

943 

156 

206 

62 

46  E 

4 

167 

1720 

2400 

3050 

896 

418 

199 

46 

53  E 

5 

227 

397 

1430 

i960 

2930 

896 

490 

213 

40 

62  E 

6 

1 

l^ 

353 

1360 

1710 

2810 

850 

326 

239 

39 

49 

7 

1330 

1570 

2550 

778 

346 

235 

38  K 

57  E 

e 

179 

277 

1280 

1500 

2330 

799 

521 

137 

34  E 

36  E 

9 

180 

287 

1330 

1430 

2210 

562 

661 

88 

34 

26  E 

10 

172 

293 

1340 

1400 

2180 

321 

661 

95 

42 

25  E 

1 1 

171 

^^ 

1360 

1390 

2150 

999 

612 

96 

11      E 

26  E 

12 

162 

1580 

1350 

2060 

1070 

661 

239 

101 

)J 

162 

523 

2090 
2440 

1250 

1920 

1220 

733 

166 

37 

212 

14 

173 

571 

1160 

1840 

1230 

717 

135  E 

49 

117 

16 

197 

592 

2230 

1150 

1740 

1340 

632 

115  E 

41 

78 

16 

248 

784 

2440 

1190 

1690 

1550 

642 

120 

36 

68 

17 

523 

754 

2820 

1200 

1710 

1540 

690 

105  E 

39  E 

86 

IS 

1170 

745 

2880 

1270 

1790 

1410 

675 

71  E 

36  E 

122 

19 

1430 

690 

2830 

1260 

1830 

1300 

430 

70  E 

40 

112 

20 

581 

1360 

613 

3090 

1260 

1880 

1180 

696 

83  E 

58 

61  E 

21 

151 

1140 

515 
414 

3200 

1330 

1900 

1070 

583 

68  E 

112 

52  E 

22 

430 

1280 

2850 

1590 

1880 

965 

375 

74 

84 

55 

25 

365 

1470 

373 

2450 

176O 

1870 

933 

340 

81 

101 

40  E 

24 

335 

1290 

359 

2440 

1700 

1860 

856 

359 

85 

228 

162 

25 

284 

926 

349 

3700 

1600 

1820 

797 

329 

131 

302  E 

205 

26 

265 

BlB 

442 

6710 

1620 

1740 

748 

254 

382 

161  E 

158 

27 

253 

773 

607 

6740 

1610 

1620 

675 

281 

256 

155  E 

135  E 

26 

229 

835 

781 

5060 

1490 

1510 

669 

462 

192 

96  K 

138  E 

29 

207 

1280 

1390 

1380 

675 

481 

175 

66  E 

157  E 

30 

197 

860 

2840 

1370 

1230 

643 

342 

163 

49   E 

148 

31 

865 

3600 

1670 

566 

127 

47   E 

M<on 

601 

708 

2676 

1668 

2053 

955 

479 

155 

74.6 

89.2 

AcrFl 

in.gto 

43540 

148600 

102600 

122200 

58710 

28530 

9540 

4586 

5308 

NR-No  Record 


Tofol  Discharge  in  Acra-Fctt 


TABLE  33 


DAILY    MEAN   DISCHAROE 
FALL  RIVER   NEAR  DANA 


In  aecond-feet 


1957 

1958                                               1 

Oct,          Nov 

Dtc 

Jon. 

F.ti. 

Mor. 

Apr 

Mo» 

June 

July 

Aug 

Stpi. 

1 

390 

405 

637 

837 

747 

795 

629 

506 

475 

ill? 

2 

388 

415 

783 

]tl 

816 

626 

506 

470 

3 

' 

390 

407 

618 

750 

840 

637 

506 

465 

427 

4 

390 

402 

606 

709 

735 

856 

626 

501 

465 

427 

5 

392 

402 

606 

691 

732 

865 

606 

499 

460 

427 

6 

385 

410 

680 

680 

715 

868 

590 

496 

455 

427 

7 

383 

412 

712 

649 

703 

856 

496 

450 

427 

6 

378 

417 

834 

646 

697 

850 

598 

493 

450 

427 

9 

376 

417 

856 

618 

697 

850 

6l§ 

491 

445 

427 

10 

371 

442 

844 

615 

706 

862 

491 

442 

424 

It 

368 

460 

III 

598 

726 

959 

590 

491 

439 

427 

12 

366 

475 

598 

753 

1080 

618 

488 

439 

424 

IB 

361 

465 

899 

593 

774 

III 

587 

432 

427 

14 

361 

457 

813 

587 

798 
813 

568 

491 
488 

432 

427 

19 

359 

450 

813 

590 

831 

557 

429 

427 

16 

366 

405 
424 

447 

1290 
1340 

iJ2 

828 

813 

546 

493 

429 

427 

17 

445 

878 
940 

807 

541 

496 

432 

427 

16 

442 

1150 

573 

ga 

538 

496 

429 

429 

19 

412  E 

395 

437 
442 

1200 

562 

928 

ir. 

499 

427 

429 

20 

410 

392 

1100 

584 

928 

792 

496 

429 

429 

21 

405 

504 

43? 
434 
442 

988 

768 

944 

774 

536 

493 

427 

429 

22 

402 

i'et 

1180 

759 

963 

'7l\ 

533 

496 

427 

432 

29 

402 

723 

i?j 

533 

496 

429 

434 

24 

400 

429 

447 

729 

m 

530 

496 

432 

432 

29 

397 

419 

447 

1950 

741 

837 

522 

496 

432 

434 

26 

395 

419 

455 

1350 

735 

819 

709 

520 

493 

429 

434 

27 

395 

412 

^t 

1070 

801 

514 

491 
488 

429 

437 

26 

395 

410 

928 

795 

666 

512 

429 

437 

29 

392 

410 

626 

732 

??^ 

lES 

509 

485 

429 

437 

30 

390 

402 

874 

792 

512 

483 

478 

429 

439 

31 

392 

718 

759 

634 

427 

Mton 

'lOj 

467 

■)!.(, 

676 

80S 

805 

'.6t) 

Jtg4 

^i9 

42Q 

Atrfl 

. 

-.''ffhO 

28(190 

y."jbo 

4)540 

47890 

4Q4QO 

fV.'OO 

30370 

27000 

25560 

e  -  E»ftmof«d 


N*t-No  Rtcortf 


Toiol  Oiichorga  in  Acr«-Fati 


DAILY  MEAN  DISCHAROE 
BURNEY  CREEK  NEAR  BURNEV 


75 


n  8econd-f' 

ct 

Doll 

1957 

1956                                               1 

Oct-         No.         Otc 

Jon          Fob.     '     Mof.          Apf 

Mo» 

June 

July 

Aug. 

Sopl 

1 

1            1 

173  E 

92 

45 

22   E 

16 

2 

1 

ISO 

91 

51 

21 

15 

5 

1 

199 

fs 

57 

21 

15 

4 

' 

195 

19 

20  E 

15  E 

i 

199 

85 

15 

20  E 

15  E 

6 

7 

ill 

u 

12 
38 

21 

18 

11 
11 

8 

189 
186 

I'il 

35 

17 

14  E 

9 

31 

17 

13  E 

10 

187 
276 

139 

112 

30 
28 

17 
17 

13  E 
11  E 

12 

29t 

213 

28 

18 

11  E 

13 

218 

115 

27 

19 

15 

14 

191 

108 

26 

19 

15 

15 

190 

96 

25 

19 

18 

16 

186 

88 

25 

20 

18 

17 

182 

81 

28 

20 

17 

IB 

177 

76 

30 

21 

17 

19 

182 

80 

29 

21 

11 

20 

172 

81 

28 

21 

13 

21 

237  E 

leu 

72 

26 

20 

15 

22 

2t7  E 

162 

77 

29 

19 

18  E 

23 

212  E 

175 

71 

10 

18 

21 

24 

187  E 

169 

72 

31 

17 

18  E 

29 

187  E 

117 

68 

27 

17  E 

18 

26 

205  E 

138 

59 

25 

16 

18 

27 

166  E 

126 

51 

25 

16 

18 

26 

166  E 

117 

50 

21 

16 

17 

29 

169  E 

110 

lt& 

25   E 

15 

16 

30 

167  E 

106 

III 

26 

15 

15 

31 

100 

23   E 

16 

Mcoo 

176 

91.1 

32.3 

18.5 

15.8 

«c-Fl 

, 

10850 

5597 

1985 

ii;<9 

938 

NR  — No  Record 


Tolol   Oischgrge   in   Acre-Feat 


TABLE  35 


DAILY  MEAN   INFLOW 
SHASTA   LAKE 


In  second-feet 


Dote 

1957 

1958                                               1 

Oci. 

No* 

Occ 

Jon 

feo. 

Mor. 

»(,r. 

Uo< 

June 

July 

Aug. 

SepI 

, 

S?8 

1210 

3320 

9250 

21)000 

26200 

12700 

13500 

9910 

6700 

5150 

3130 

2 

3900 

1880 

10200 

25200 

22700 

58100 

13600 

16600 

6700 

3820 

1310 

3 

1800 

1260 

5110 

9010 

35600 

20500 

I50OO 

1IOOO 

10700 

6880 

3510 

5200 

4 

5190 

5000 

5100 

8780 

12200 

18500 

36900 

13900 

9IIO 

5980 

5360 

5260 

S 

1190 

i960 

5260 

7900 

15000 

17000 

35000 

13800 

9720 

5700 

5150 

1950 

6 

3710 

1570 

5130 

7590 

10100 

15100 

33IOO 

13700 

9610 

3870 

1910 

3020 

7 

5160 

1170 

1570 

7560 

62800 

11800 

28500 

13600 

8910 

5620 

5360 

2180 

8 

5060 

1510 

3010 

7110 

51600 

13900 

23600 

13200 

9380 

6850 

5370 

i960 

9 

8530 

5380 

1920 

8210 

19300 

13100 

21500 

13100 

10500 

6180 

1760 

1910 

10 

10500 

I890 

5220 

10200 

10300 

13000 

20900 

1IOOO 

9110 

6580 

3290 

5010 

8670 

1880 

1500 

11200 

33000 

11800 

21100 

17000 

9510 

6160 

1130 

5230 

12 

3630 

1580 

1720 

22300 

I93OO 

12200 

21000 

11500 

10100 

1290 

1950 

5080 

13 

11100 

18600 

5210 

19500 

35900 

12100 

20600 

13500 

9100 

3930 

5100 

2510 

14 

6630 

13900 

3660 

11600 

35500 

12200 

21200 

13100 

89IO 

1970 

1870 

21110 

15 

5950 

9510 

5700 

12300 

17800 

11600 

20600 

12800 

8950 

6030 

5310 

1210 

5710 

8110 

13100 

11100 

68300 

10700 

20200 

13600 

8810 

5320 

3870 

5830 

17 

5330 

7710 

19200 

9780 

18200 

11000 

20900 

13800 

8830 

5670 

3080 

5280 

18 

5100 

7660 

20200 

9550 

52900 

10600 

19700 

11300 

8I50 

6I30 

1120 

1930 

19 

5210 

6990 

II3OO 

8780 

6I3OO 

10600 

19300 

11300 

8970 

I69O 

1910 

1630 

20 

1770 

6890 

16000 

8310 

11100 

23500 

18900 

13500 

8260 

3770 

1910 

1080 

21 

1800 

6150 

11000 

8530 

3I6OO 

15100 

18900 

13000 

8180 

1110 

5150 

3850 

22 

1110 

6290 

21300 

8120 

30000 

37800 

18800 

13300 

7070 

7180 

5150 

1870 

23 

11700 

6110 

16500 

9320 

27000 

39600 

16700 

13100 

7210 

6200 

3720 

1090 

1110 

24 

11200 

5010 

13300 
11800 

10500 

82700 

101 00 

15600 

11800 

7510 

5680 

2750 

25 

8570 

5170 

9700 

71200 

35800 

15100 

11300 

7630 

6090 

1010 

1100 

26 

7510 

5080 

11200 

12500 

I5OOO 

27800 

11700 

11900 

7270 

3870 

5530 

1510 

27 

6720 

5660 

9680 

12900 

36800 

22800 

a  11000 

11300 

7170 

1200 

5290 

5200 

28 

5680 

5250 

10800 

25300 

30600 

22500 

11000 

10100 

6870 

5130 

5000 

b  1690 

1760 

9830 

67600 

29600 

13500 

10200 

1100 

6310 

5iS° 

1110 

30 

1600 

1380 

9100 

11200 

32100 

13200 

9880 

5710 

6120 

3880 

3660 

31 

1120 

9170 

28700 

29300 

10500 

5610 

3150 

Meon 

6115 

6338 

10320 

11150 

11660 

21160 

23I60 

13030 

8792 

5605 

1571 

1378 

Ac-Ft 

^9-300 

377100 

631100 

888100 

2180000 

1319000 

1395000 

800900 

523200 

3II6OO 

281200 

260900 

-  Esfiiiaitd 
23  hour  day. 
25  hour  day. 


Nfl  — No  Record 


Totdl  DiiChorgt  in  Acr«-Fet1      9699000 


76 


TABLL  36 


DAILY  CONTENT' 
SHASTA   LAKE 


In  thousands  of  acre-feet 


Doi« 

1957 

1958                                                                                                            1 

Oct 

No- 

0«c 

Jon 

F<D. 

Mor. 

«p, 

Mov 

June 

July 

Aug 

Stpl 

2 
9 

4 
5 

j-73.9 
i'tTi.'i 
3468.9 
3464.2 
3457.5 

337814 
3370.4 
3367.4 
3360.8 

3234! 9 
3228.9 
3223.0 
3217.5 

3406.5 
3403.7 
3401.3 
3396.9 

3522.6 
3520.4 
3524.4 
3534.0 

3629^2 
3613.2 

4341^5 

4330.8 

4299.6 
4283.8 

44^6^9 
4448.6 
4461.2 
4471.5 

4466.8 
4494.8 
4490.7 
4486.8 
4486.3 

4^^  M.-- 
4447.7 
4443.9 
4438.6 
4431.9 

4172!? 
4157.5 
4146.0 
4133.6 

i7C2 . 2 
3755.0 
3743.7 
3732.9 
3720.9 

6 
7 
« 
9 

to 

3450.3 
3445.3 
3440.3 
3442.6 
3448.8 

3353.5 
3346.0 
3341.6 
3340.4 
3337.0 

3211.8 
3205.6 
3199.5 
3195.0 
3189.3 

mil 

3381.6 
3377.9 
3377.9 

3534.2 
3588.1 
3610.9 
3628.4 
3628.4 

3617 . 6 
3626.9 
3638.7 
3650.3 
3658.9 

4269.4 
4203 . 8 
4147.4 
4120.7 
4110.1 

4480.1 
4487.1 
4491.3 
4496.6 
4502.2 

4487.7 
4486.8 
4488.6 
4489.8 
4489.8 

4422.3 
4415.2 
4411.4 
4403.6 
4396.0 

4120.7 
4108.7 
4096.7 
4083.7 
4067.6 

3705.4 
3690.5 
3677.8 
3666.1 
3654.2 

12 
13 
14 

3451.3 
3453.7 
3462.2 
3461.2 
i456.5 

3329.9 
3322.7 
3343.8 
3354.5 
3353.0 

3182.4 
3177.5 

3166.6 
3166.2 

338O.4 
3405.0 
3422.5 
3430.2 
3433.4 

3613.2 
3658.1 
3619.6 
3618.6 
3649.8 

3666.6 
3674.9 
3688.2 
3700.5 
3711.4 

4114.0 
4128.9 

4146.0 
4164.8 
4186.3 

4511.1 
4513.8 
4512.6 
4510.2 
4507.5 

4490.4 
4493.6 
4492.7 
4491.3 
4491.0 

4389.0 
4377.7 
4366.4 
4356.0 
4348.2 

4053.4 
4040.4 
4027 . 8 
4014.8 
4002.8 

3643.1 
3632.5 
3618.6 
3604.5 
3591.8 

16 

r7 

18 
19 
20 

3451.3 
3445.8 
3439.1 
3433.4 
3426.0 

3351.6 
3350.3 
3348.4 
3343. 0- 

3335.3 

3180.1 
3206.8 
3234.6 
3249.0 
3267.0 

3435.1 
3434.1 
3433.1 
3434.9 
3430.4 

3709.3 
3699.7 
3726.6 
3790.5 
3762.1 

3721.9 
3730.0 
3739.2 
3747.9 
3783.1 

4212.1 

4291.0 
4313.1 

4506.7 
4506. 7 
4506. 7 
4507.0 
4505.8 

4489.2 
4488.0 
4487.1 
4487.4 
4487.7 

4339.2 
4330.8 
4323.6 
4312.9 
4300.8 

3988.0 
3933^0 

3588.9 
3582.2 

3557.3 

21 
22 
2J 
24 
25 

3418.8 
5411.1 
J418.3 
^423. 5 
3426.5 

3326.0 
3316.8 
3307.4 
3296.3 

:>335.3 
3370.6 
3388.0 
3398.1 
3405.2 

3427.2 
3423.0 
3423.0 
3421.8 
3417.8 

3683.0 
3615.5 
3577.2 
3697.9 
3771.7 

3862.8 
3927.9 
3996.2 
4057.0 
41Cfr.6 

4330.5 
4342.1 
4351.6 
4358.3 
4364.1 

4502.8 
4501.6 
4499.3 
4496.3 
4490.1 

4487.7 
4485.4 
4483.6 
4482.1 
4480.4 

4290.1 
4285.8 
4278.3 
4269.7 
4262.0 

3921.1 
3909.5 
3894.1 
3877.8 
3862.8 

3548.2 
3540.3 
3531.5 
3522.9 
3511.8 

26 
27 
26 
29 
30 
31 

3425.2 

"-,422.2 
3417.3 

J-410.1 

3403.0 

:>i95.4 

3277.3 
3269.6 
3263.8 
3258.1 
3250.7 

3411.1 
3409.6 
3410.1 
3410.9 
3409.4 
j406.7 

3420.3 
3423.5 
3450.0 
3558.8 
3573.3 
3558.3 

3761.1 
3734.0 
3695.2 

4137.0 

4158.1 
4179.2 
4216.3 

4248.5 
4242.2 

4371.9 

4384.7 
4395.1 
4405.3 
4415.5 

4487.1 
4484.5 
4481.5 
4481.0 
4481.8 
4483.9 

4478.3 
4476.5 
4473.3 
4465.6 
4460.3 

4250.0 
4238.8 
4228.6 
4220.3 
4211.2 
4200.4 

3851.3 
3839.8 

3799.7 

3784.6 

3505. B 
3499.2 
3492.0 
3482.7 

_■  -7  ? .  4 

Change 

-89.5 

-144.7 

*156.0 

*151.6 

.136.9 

»547.0 

+173.3 

.68.4 

-23.6 

-259.9 

-3;  =  .-' 

- :  1 J  .  -' 

Annual  ga 
Differenc 

In  or  I033 
*3    In  stora( 

n  storage: 
se  from  195 

1957  Cale 
>-57   to    195- 

idar  Year   + 
'-58  Water  1 

>26,600;    19' 
rear:      Maxln 

7-58  Mater  Year  -11,500  aore-feet 
urns   -15.100;     Mlnlimims   -11.500  a 

:-rec'. 

Storage   at   end  of  day. 


TABLE  37 


DAILY   MEAN   DISCHARGE 

SACRAMENTO   RIVER    AT   KESWICK 


In    second-feet 


Dole 

1957 

1958                                                                                                                        1 

Ocl. 

Nov- 

Dtc 

Jon. 

Fob. 

Ma>. 

Apr. 

MO, 

June 

July 

Aug. 

Sopl 

2 
3 
4 
5 

7610 
7600 
7600 
7610 
7620 

8520 
8520 
8520 
6630 
8510 

8160 
8190 
8190 
8200 
8200 

10200 
10300 
10300 
10300 
10300 

39100 
31200 
38300 
42700 
42700 

45900 
36600 
28800 
22900 
15300 

25100 
30200 
51500 
54000 
45100 

8300 
8380 
8320 
8300 

8620 

9470 
13200 
13800 
11500 

9970 

10200 
10200 
8990 
8920 
8930 

11800 
11800 
11800 
11800 
11800 

11300 
11300 
11400 
11400 
11300 

6 

7 

e 
9 

10 

7620 
7640 
7640 
7640 
7650 

8500 
8500 
696O 
6300 
6790 

8240 
7890 
6300 
7210 
8220 

10300 
10300 
10300 
10300 
10300 

42000 
40000 
43100 
43100 
42600 

10600 
10100 
8050 
8030 
8050 

41500 
62300 
53400 
37100 
28000 

8810 
10200 
11400 
11500 
11600 

9520 
9520 
9520 
9520 
9520 

8920 
9410 
9970 
10300 
10300 

11800 
11900 
11800 
11900 
11800 

11300 
11400 
11400 
11100 
11300 

1 1 

12 

13 

14 

15 

7640 
7550 
7720 
7540 
«070 

8440 
8470 
9390 
10100 
10300 

8220 
7320 
7270 
7310 
6340 

10300 
12100 
12000 
10800 
10300 

42600 
29700 
56800 
38200 
33600 

8050 
8060 
6210 
6180 
6180 

20000 
13100 
12400 
11500 
9390 

12900 
14400 
15000 
15000 
14900 

9520 
9520 
9530 
9530 
9530 

10300 
10200 
10300 
10300 
10300 

U900 
11900 
11900 
11900 
11900 

11100 
11300 
10300 
10200 
9020 

16 
17 
16 
19 
20 

8090 
8090 
8100 
8090 
8090 

8720 
8650 

III? 
10400 

6360 
6420 
6630 
7360 
7360 

10300 
10300 
10300 
8800 
9110 

40100 
54300 
44500 
31700 
59400 

6120 
6160 
6150 
6160 
6240 

7000 
7030 
7000 
7000 
7000 

14800 
14800 
11700 
15000 
1I9OO 

9530 
9540 

tm 
8570 

10300 
10300 
10300 
10300 
10300 

11900 
11800 
11900 
11900 
11900 

9040 
9020 
9050 
9040 
9010 

21 
22 
23 
24 
25 

6100 
«110 
.8140 
898O 
6760 

10800 
10900 
10900 
10800 
10600 

8150 
7690 
7600 
8570 
8590 

10300 
10300 
10300 
10800 
12100 

75800 
65200 
46600 
25300 
35500 

6270 
6310 
6350 
10800 
12100 

10900 
12600 
12800 
12700 
12700 

11900 
11900 
1I9OO 
11900 
II900 

8560 
8570 
8570 
8570 
8560 

10200 
10200 
10200 
10300 
10200 

11900 
11900 
11900 
11900 
11900 

9010 
9060 

IS? 

8980 

26 
27 
26 

29 

30 

31 

8500 
8510 
8510 
')550 
1540 
<1S20 

9760 
9390 
8170 
8190 
9190 

9110 
10200 
10200 
10200 
10200 
10200 

12100 
12300 
12500 
15300 
34800 
37300 

51100 
50900 
50700 

12100 
12000 
12000 
12200 
17300 
32500 

10100 

eoeo 

8270 
8320 
8320 

13900 
12600 
12700 
10500 
9510 
9500 

8600 
8570 
8570 
8570 
8630 

10200 
10300 
10800 
10800 
11200 
11200 

11900 
11900 
11900 
11900 
11900 
11900 

8930 
89IO 
8980 

Mton 

7953 

8970 

B087 

12460 

44170 

12900 

21180 

12430 

9483 

10150 

11870 

10030 

Aerfi 

'.'■.'VOOO 

'.3 './GO 

497100 

/MjIOO 

.■'I',  1000 

rmooo 

l.'hlOOO 

7(.4.'O0 

'.(i4  iOO 

6:'4 1 00 

7r<jjoo 

>,<lb900 

NR-No  Record 


Totol  Oischorga  in  *cf«-F«»t    10070000 


TABLE  38 


DAILY   MEAN   DISCHAROE 
SACRAMENTO  RIVER   HEAR   REDDDia 


77 


Becond-feet 


1957 

1 

Oci. 

Nov 

O.c 

Jen. 

F.b. 

Mar. 

Ap,. 

Hoy 

June 

July 

Au«. 

Sapl. 

1 

Ikqo 

83BO 

7950 

m 

NR 

45700 

25900 

7140 

8240 

8600 

10300 

10000 

2 

7J4DO 

8350 

7980 

m 

m 

38500 

3o4oo 

7200 

11200 

8760 

10200 

9910 

3 

7450 

8380 

7980 

m 

m 

30000 

48800 

7170 

12200 

7660 

10300 

9980 

4 

7460 

6440 

8000 

MR 

NR 

23600 

52000 

7110 

10200 

7570 

10300 

10000 

5 

7430 

8320 

7950 

MR 

MR 

I56OO 

45000 

7460 

8760 

7570 

10300 

10000 

6 

7430 

8260 

8030 

MR 

NR 

10600 

39400 

7540 

8290 

7570 

10300 

10000 

7 

7430 

8240 

7830 

NH 

NR 

9810 

58000 

8700 

8290 

lulo 

10300 

10000 

6 

7430 

6970 

6130 

MR 

NR 

7920 

51500 

9880 

8290 

10300 

10000 

9 

7520 

6210 

6860 

MR 

NB 

7690 

36200 

10000 

8440 

8760 

10300 

10000 

10 

7600 

6490 

8000 

MR 

NR 

7660 

27100 

10100 

8320 

3800 

10300 

10000 

1  1 

7460 

8320 

7950 

MR 

NR 

7660 

20100 

11100 

8290 

8760 

10300 

10000 

12 

7460 

8350 

7170 

MR 

NR 

7630 

13200 

12600 

8290 

8760 

10300 

10000 

13 

7860 

9530 

7020 

MB 

NR 

6130 

11900 

13300 

8320 

8800 

10300 
10400 

9110 

14 

7200 

10200 

7020 

NH 

NR 

5870 

11400 

13300 

8350 

8800 

9050 

15 

8240 

10200 

6230 

MR 

NR 

5870 

9430 

13100 

8290 

8800 

10400 

8030 

16 

8320 

8800 

6390 

MR 

NR 

5820 

6880 

13000 

8290 

8800 

10300 

7890 

17 

8440 

8480 

6470 

MR 

NR 

5820 

6910 

13000 

8290 

8830 

10300 

7890 

IB 

8440 

9180 

6600 

MR 

NB 

5820 

6860 

12900 

8290 
7340 

8830 

10400 

7860 

19 

8380 

9750 

7200 

NR 

NR 

5820 

6780 

13100 

8830 

10300 

7860 

20 

8410 

10200 

7230 

MR 

NB 

6050 

6570 

13000 

7310 

8800 

10400 

7890 

21 

8410 

10700 

8440 

MR 

MR 

6160 

9590 

12900 

7230 

8760 

10300 

7890 

22 

8440 

10800 

7740 

MR 

NR 

6490 

11600 

13000 

7260 

8800 

10400 

7890 

23 

8540 

10800 

7370 

NR 

NR 

6310 

11300 

13000 

7230 

8830 

10400 

7920 

24 

9370 

10700 

8380 

NR 

NR 

9810 

11200 

12900 

7260 

8860 

10400 

7890 

25 

5290  E 

10600 

8380 

MR 

NH 

11900 

11200 

13000 

7310 

8920 

10400 

7890 

26 

8180  E 

9650 

9050 

MR 

NB 

11800 

9340 

12200 

7230 

8860 

10400 

7830 

27 

8350 

9400 

10100 

MR 

NH 

11700 

7310 

11100 

7200 

8860 

10500 

7830 

2S 

8380 

7980 

10300 

MR 

NB 

11900 

7260 

11100 

7230 

9300 

9400 

10500 

7860 

8380 

7980 

10200 

NR 

12200 

7260 

9300 

7230 

10500 

7860 

8350 

7980 

10200 

MR 

15600 

7140 

8320 

7230 

9720 

10500 

7830 

31 

8380 

10200 

MR 

32400 

8240 

9840 

10500 

Meon 

7935 

8855 

7947 

12770 

20250 

IO830 

8190 

8701 

10360 

8805 

AcrFt 

487900 

526900 

488600 

785100 

1205000 

666000 

487300 

535000 

636900 

524000 

E  —  Estimolsd 


NR-No  Record 


Tolol  Oischorgt  tn  Acr«-Fa«t 


TABLE  39 


DAILY  MEAN  DISCHARGE 
CLEAR   CREEK  NEAR    IGO 


In  second-feet 


Dote 

1957 

1958                                               1 

Oct. 

Nov 

Dec 

Jon. 

Feb. 

Mor. 

A.. 

Moy 

June 

Jul, 

Aug. 

Sept 

1 

143 

191 

175 

603 

1840 

2240 

456O 

731 

321 

141 

71 

39 

2 

118 

182 

H^ 

758 

3200 

1950 

7880 

731 

499 

143 

71 

38 

3 

102 

173 

167 

675 

5590 

1750 

5060 

709 

392 

136 

71 

38 

4 

95 

167 

167 

620 

7400 

1560 

3790 

692 

325 

125 

67 

38 

5 

100 

158 

179 

570 

6920 

1430 

3650 

670 

297 

120 

63 

38 

6 

97 

152 

164 

523 

5050 

1290 

4660 

659 

301 

115 

60 

37 

7 

100 

149 

158 

489 

9610 

1180 

3470 

631 

313 

113 

56 

37 

8 

81 

152 

152 

465 

6600 

1100 

2700 

614 

305 

107 

55 

40 

9 

302 

143 

146 

494 

5020 

1010 

2240 

598 

313 

107 

54 

46 

10 

714 

158 

146 

670 

3970 

969 

2070 

598 

289 

105 

54 

46 

,, 

659 

161 

141 

625 

3400 

908 

1990 

648 

297 

105 

53 

46 

12 

492 

155 

138 

2280 

5360 

878 

1910 

609 

265 

100 

50 

46 

13 

1150 

1340 

138 

1720 

3970 

901 

1840 

543 

246 

95 

49 

47 

14 

670 

1590 

136 

1150 

3970 

863 

1850 

514 

231 

90 

49 

47 

15 

460 

758 

213 

961 

4450 

803 

1750 

494 

222 

92 

47 

46 

le 

337 

548 

682 

786 

5420 

758 

1660 

480 

213 

95 

48 

44 

17 

269 

450 

1160 

709 

4450 

720 

1570 

470 

200 

97 

50 

43 

IS 

228 

402 

1690 

642 

9210 

692 

1480 

465 

197 

100 

52 

41 

19 

200 

353 

1010 

598 

14100 

664 

1330 

450 

206 

97 

50 

39 

20 

185 

325 

872 

553 

7980 

1850 

1250 

436 

206 

90 

48 

38 

21 

170 

293 

3130 

514 

5000 

4430 

1190 

421 

188 

87 

47 

38 

22 

161 

269 

1850 

480 

3970 

4740 
4470 

1160 

416 

182 

87 

46 

39 

23 

608 

253 

1180 

519 

3280 

1070 

436 

176 

115 

45 

49 

24 

697 

242 

901 

736 

11900 

5740 

999 

392 

173 

113 

44 

48 

25 

480 

228 

747 

917 

7690 

3770 

923 

372 

167 

102 

44 

46 

26 

377 

219 

670 

1920 
1420 

4920 

2720 

870 

353 

161 

88 

43 

44 

27 

321 

206 

609 

3710 

2160 

819 

345 

155 

81 

43 

41 

26 

III 

197 

747 

2140 

3000 

1860 

797 

341 

152 

78 

41 

39 

29 

188 

747 

5590 

4090 

775 

325 

146 

76 

40 

38 

30 

182 

692 

4130 

3450 

753 

305 

146 

74 

40 

37 

31 

631 

2400 

2390 

321 

72 

40 

Meon 

^yl 

333 

636 

1182 

5753 

2043 

2202 

509 

243 

101 

51.3 

41.8 

Ac-Fl 

20360 

19800 

39100 

72710 

319500 

125500 

131000 

31280 

11450 

6240 

3160 

2490 

NR  -No  Record 


Tolol  Dischorge  m  Acre-Feet         785700 


78 


DAILY   MEAN   DISCHAROE 
LITTLE  COW  CREEK  NEAR    INOOT 


In  second-feet 


Dolt 

1957 

1958                                               1 

Oct. 

Nov 

0<c 

Jon. 

Ftti. 

Mor. 

Apr. 

uoi 

Juft* 

July 

Aug. 

St»l. 

1 

■il 

JC 

36 

138 

I85 

395 

1200 

196 

m 

13 

18 

8. 

2 

26 

29 

36 

312 

818 

3I8 

1210 

203 

95 

17 

M 

8.1 

25 

29 

36 

178 

961 

313 

1300 

211 

108 

12 

8.8 

25 

28- 

35 

112 

811 

280 

1510 

196 

89 

36 

17 

8.8 

100 

28 

36 

125 

691 

258 

893 

199 

83 

36 

15 

9.2 

55 

28 

31 

111 

611 

211 

927 

196 

80 

35 

11 

8.8 

51 

28 

32 

101 

952 

221 

580 

189 

81 

32 

13 

9.6 

33 

29 

32 

101 

770 

223 

151 

185 

101 

31 

11 

15 

35 

28 

30 

9il 

972 

201 

385 

185 

211 

31 

15 

11 

10 

38 

37 

31 

725 

192 

351 

192 

109 

30 

11 

13 

II 

31 

38 

30 

567 

653 

178 

315 

298 

96 

28 

12 

13 

12 

32 

29 

1120 

2030 

180 

335 

252 

358 

26 

11 

13 

13 

i06 

1180 

28 

539 

833 

211 

329 

189 

133 

25 

12 

13 

[4 

163 

652 

29 

326 

1160 

299 

326 

167 

101 

23 

12 

12 

li 

63 

176 

129 

292 

1520 

365 

313 

161 

90 

21 

■  10 

11 

16 

12 

111 

579 

231 

1810 

255 

316 

156 

81 

21 

11 

9.2 

17 

31 

87 

827 

201 

997 

319 

365 

158 

78 

28 

11 

10 

IS 

31 

80 

550 

176 

996 

226 

351 

156 

71 

27 

12 

9.2 

19 

28 

77 

289 

161 

1330 

201 

329 

151 

86 

25 

12 

9.6 

20 

27 

65 

537 

150 

812 

917 

322 

111 

77 

25 

13 

9.6 

21 

27 

57 

1250 

136 

625 

1110 

319 

131 
152 

68 

25 

12 

9.6 

22 

27 

50 

131 

125 

531 

719 

313 

65 

21 

11 

13 

23 

88 

17 

252 

131 

521 

1110 

272 

152 

61 

29 

11 

18 

24 

105 

15 

196 

591 

1850 

1300 

211 

133 

63 

26 

11 

13 

25 

57 

12 

161 

512 

1130 

866 

223 

122 

51 

23 

11 

13 

26 

U6 

11 

211 

927 

710 

576 

213 

111 

52 

22 

11 

12 

27 

39 

38 

152 

150 

550 

162 

206 

109 

50 

19 

11 

13 

2« 

36 

38 

375 

1170 

158 

511 

196 

101 

17 

17 

11 

12 

29 

32 

36 

255 

1710 

869 

199 

95 

15 

18 

12 

10 

30 

32 

36 

187 

1050 

1130 

191 

90 

13 

18 

12 

10 

31 

32 

151 

715 

662 

93 

17 

10 

Uton 

5=j.O 

117 

225 

1439 

9?3 

501 

^8^1 

161 

93.1 

27.6 

12.9 

11.2 

AcrFl 

3380 

6986 

13860 

27000 

52920 

3O81O 

28800 

10060 

5558 

I698 

791 

669 

E-  Eitimolfd 


NR  — No  Rtcord 


Total  Diichorge  in  Acrt-Faot         182^00 


DAILY  MEAN   DISCHARGE 
SALT  CREEK   NEAR   BELLA   VISTA 


In   aecond-feet 


1957 

1 

Oct          Nov 

O.c 

Jon. 

Fib. 

.or. 

Apr. 

«„ 

June 

July 

Au,. 

Stpt 

1 

1.5E 

18 

19 

30 

287 

2.0 

0.2 

0.1 

0 

2 

1 

1.5E 

33 

108 

ii 

226 

1.9 

0.2 

0.1 

0 

0 

3 

1.3E 

21 

215 

219 

1.9 

1.2 

0.1 

0 

0 

1.3E 

a 

322 

15 

178 

1.9 

0.8 

0.1 

0 

5 

1.2E 

198 

13 

226 

1.7 

0.5 

0.1 

0 

0 

6 

1.2E 

11 

118 

11 

281 

1.5 

0.1 

0.1 

0 

0 

l.OE 

9.8 

150  E 

10 

136 

1.3 

0.1 

0.1 

0 

0 

8 

0.9E 

8.9 

NR 

10 

11 

1.1 

0.8 

0 

0 

0 

9 

0.7E 

20 

NR 

8.9 

1.0 

22 

0 

0 

0 

10 

0.7E 

98 

NR 

8.1 

31 

1.0 

3.6 

0 

0 

0 

M 

0.7E 

81 

NR 

7.8 

21 

11 

6.1 

0 

0 

12 

0.7E 

336 

NR 

8.1 

20 

8.9 

21 

0 

0 

0 

13 

0.6E 

191 

NR 

16 

17 

2.7 

1.8 

0 

0 

0 

14 

0.6E 

li 

NR 

23 

13 

1.7 

2.6 

0 

0 

0 

NR 

25 

12 

1.3 

1.6 

0 

0 

0 

16 

168  E 

28 

121   E 

21 

9.8 

1.1 

1.1 

0 

0 

0 

17 

210 

20 

152 

17 

10 

1.0 

0.8 

0 

0 

0 

117 

15 

192 

15 

8.5 

0.8 

0.5 

0 

0 

0 

71 

13 

358 

13 

7.1 

0.7 

0.6 

0 

0 

0 

20 

102 

11 

113 

88 

6.0 

0.7 

0.9 

0 

0 

0 

21 

233 

8.5 

77 

176 

n 

0.6 

0.6 

0 

0 

22 

1.3E 

112 

l^-" 

65 

235 

0.7 

0.1 

0 

0 

0 

'^ 

89 

162 

1.1 

1.7 

0.1 

0 

24 

3.8E 

171 

110 

265 

3.8 

1.3 

0.3 

0 

0 

0 

3. IE 

19 

155 

222 

332 

3.6 

1.0 

0.3 

0 

0 

0 

26 

2.7E 
2.1e 

20 

?a 

100 

127 

2.9 

0.7 

0.2 

0 

0 

6 

15 

61 

71 

2.7 

U 

0.2 

0 

26 

2.2E 

70 

263 

151 

11 

52 

\l 

0.2 

0 

0 

0 

29 

J-P 

60 

187 

0.1 

0.2 

0 

30 

1.6E 

35 

%i 

2.1 

0.3 

0.1 

0 

0 

0 

51 

133 

0.3 

0 

0 

Mton 

15.6 

87.8 

72.8 

62.1 

1.7 

2.1 

0.0 

0 

0 

Acrft 

;'8o6 

0100 

'l'li'5 

J710 

lOr. 

ll'j 

1 

° 

0 

NR-No  Ricord 


To)ol  Oiichorgo  in  Acr«-F«at 


79 


DAILY  MEtN  DISCHARaE 
COV  CREEK  NEAH  MILLVILLE 


In  oeeond-feet 


Oott 

,9,7 

1958 

Oc. 

No« 

0<c 

J«n. 

f«b. 

Mor. 

«0> 

uor 

June 

Julr 

Jug 

S.pi 

1 

c;6 

10« 

18m 

635 

1980 

1740 

6180 

700 

449 

221 

98 

66 

2 

1^7 

!''•> 

ii^.D 

1450 

3770 

1500 

5520 

710 

416 

249 

103 

54 

J 

172 

\U 

iSl 

870 

5540 

1340 

4140 

730 

509 

226 

101 

54 

4 

157 

181 

674 

§12 

1200 

2860 

730 

441 

205 

91 

59 

5 

367 

146 

184 

575 

1100 

3790 

730 

392 

187 

82 

61 

6 

366 

148 

178 

516 

2450 

'X 

4830 
23S0 

725 

371 

180 

80 

61 

7 

m 

148 

175 

476 

3300 

710 

i^i 

167 

80 

67 

s 

148 

173 

454 

3100 

946 

1710 

710 

153 

86 

71 

s 

2110 

148 

170 

35*0 

3500 

862 

1400 

705 

2040 

144 

86 

78 

10 

519 

155 

165 

3080 

817 

1240 

725 

670 

146 

83 

77 

M 

303 

206 

162 

2630 

2510 

778 

1170 

1050 

545 

137 

74 

71 

12 

223 

177 

162 

5210 

12200 

756 

1120 

1310 

915 

1J7 

71 

Z^ 

13 

2420 

5620 

160 

!2iS 

3860 

1050 

1040 

% 

650 

131 

67 

83 

14 

1360 

5260 

162 

6570 

1440 

1040 

522 

122 

Xi 

77 

IJ 

482 

1140 

239 

1290 

7500 

1740 

1020 

740 

461 

131 

68 

70 

16 

334 

674 

29»0 

1040 

6270 

1130 

1000 

720 

416 

120 

72 

67 

17 

498 

4010 

822 

Jg° 

1200 

1070 

710 

389 

135 

86 

70 

19 

231 

424 

2720 

690 

958 

1130 

700 

360 

153 

88 

66 

19 

206 

III 

1350 

613 

8870 

839 

1050 

680 

367 

135 

76 

64 

20 

187 

2220 

565 

3760 

3450 

1020 

665 

403 

124 

74 

66 

21 

180 

m 

4640 

516 

2540 

5630 

1010 

630 

335 

116 

72 

64 

22 

172 

2250 

467 

2040 

6850 

1010 

620 

311 

120 

72 

68 

29 

192 

258 

1210 

662 

2340 

3990 
3740 

916 

690 

170 

71 

112 

24 

420 

246 

940 

5100 

10400 

839 

670 

298 

lU 

74 

101 

2S 

289 

237 

738 

3000 

6370 

4260 

790 

590 

282 

71 

89 

26 

253 

225 

912 

6040 

3500 

2150 

751 

558 

238 

140 

66 

83 

27 

217 

211 

702 

2240 

2550 

1660 

725 

527 

224 

124 

63 

77 

2B 

200 

205 

2570 
1420 

4950 

2060 

1430 

705 

483 

221 

114 

64 

80 

29 

187 

200 

7910 

3650 

700 

466 

221 

114 

67 

74 

30 

174 

192 

947 

4590 

4770 

690 

445 

224 

107 

68 

70 

31 

172 

744 

3060 

2590 

436 

96 

67 

Uion 

365 

620 

106i 

2111 

■4570 

211H 

1762 

695 

^59 

li3 

'7.2 

72.6 

AcrFl 

22i20 

36920 

SS^IO 

129800 

25380C 

1 -oooo 

1CW800 

427«0 

27310 

9130 

J;740 

.320 

E  —  Ettimottd 


NR-  No  Record 


TotflJ   Diichorfle   in   Aer«-F«tt  331^00 


DAILY   MEAN  DISCHARGE 
SACRAMENTO   RIVER   AT   BALLS   FERRY 


In  second-feet 


I 
I 


Dole 

1957 

1 

Oct. 

No«. 

Dec. 

Jon 

Ftb. 

Mor. 

Apr 

Mo, 

June 

juir 

Aug. 

SllH. 

1 

8220 

8940 

8590 

;.-?, 

,., 

-^"-■CO 

9180 

9590 

9130 

10700 

10500 

2 

8130 

8820 

8590 

KH 

Nn 

39SOO 

^3200 

9240 

11800 

9630 

10800 

10300 

3 

8100 

8880 

8530 

MR 

NR 

32600 

54100 

9210 

14100 

9120 

10800 

10300 

4 

8100 

7020 

8560 

NR 

NR 

26900 

55200 

9210 

12300 

8560 

10800 

10300 

5 

8380 

8800 

8530 

NR 

NR 

20200 

52200 

9360 

10500 

8470 

10800 

10400 

6 

8380 

8820 

8590 

NR 

NR 

14800 

47500 

9560 

9710 

8350 

10600 

10400 

7 

8410 

8820 

8530 

NB 

NR 

13400 

58800 

10400 

9740 

8500 

10600 

10300 

6 

8160 

7830 

6830 

MR 

NR 

11400 

54700 

11500 

9830 

9090 

10800 

10300 

9 

8440 

6730 

7220 

NR 

NR 

10600 

40800 

11900 

12200 

9390 

10800 

10300 

10 

9680 

6860 

8470 

NR 

NR 

10500 

32900 

12100 

10600 

9390 

10800 

10200 

II 

9300 

8910 

8500 

NR 

NR 

10300 

26400 

13200 

10300 

9360 

10800 

10200 

12 

8760 

8910 

7830 

NR 

NR 

10300 

20500 

15300 

11000 

9390 

10800 

10200 

13 

14500 

16300 

7630 

NR 

NR 

9450 

17600 

15400 

10500 

9390 

lOTOO 

10000 

14 

10600 

21600 

7660 

NR 

NR 

16800 

15200 

10100 

9390 

10700 

9680 

19 

10000 

13100 

7220 

NR 

NR 

9980 

14900 

15000 

9890 

9390 

10700 

9300 

16 

9590 

10600 

11400 

NR 

NR 

8940 

12600 

14900 

9740 

9390 

10800 

8850 

17 

9340 

986O 

12900 

NR 

NR 

8740 

12100 

14800 

9680 

9450 

10800 

8650 

le 

9270 

10200 

13300 

NR 

NR 

8440 

11500 

14600 

9590 

9480 

10800 

8440 

19 

9180 

10800 

1C700 

NR 

NR 

8190 

11100 

14800 

8850 

9450 

10600 

8330 

20 

9060 

11100 

11600 

KR 

NR 

12100 

10600 

14800 

8620 

9480 

10800 

8220 

21 

9030 

11500 

17700 
1I12OO 

NR 

NR 

20500 

12500 

14500 

8470 

9340 

10700 

8160 

22 

9030 

11500 

NR 

NR 

23500 

14500 

14600 

8380 
8410 

9390 

10900 

8130 

29 

9300 

11500 

10900 

NR 

NR 

18000 

14200 

14800 

9510 

10800 

8130 

24 

11000 

11400 

11200 

NR 

NR 

21900 

13900 

14800 

8440 

9480 

10800 

8100 

25 

8300 

11400 

10700 

NR 

NR 

24100 

13800 

14700 

8440 

9500 

10900 

eoao 

26 

9240 

10400 

11200 

NR 

NR 

19300 

12000 

14200 

8380 

9480 

10900 

8020 

27 

9210 

10200 

12100 

NR 

NR 

17800 

9860 

12800 

8300 

9420 

10900 

7960 

26 

9120 

8710 

15300 

NR 

NR 

17000 

9360 

12600 

8270 

9830 

10900 

7910 

29 

9060 

8680 

13800 

NR 

20400 

9300 

11200 

8240 

9920 

10900 

7910 

30 

9000 

8620 

12800 

NR 

26800 

9210 

9890 

8270 

10200 

10900 

7890 

31 

9000 

12300 

m 

:-iO^^' 

9590 

10400 

MtOn 

=  1:.: 

1:230 

10430 

-::-- 

2;::; 

12690 

9741 

9372               ;       1 

AcrFl 

;..-:i:- 

rirJOO 

641400 

1127000 

1488000 

780200 

579600 

576200 

■■-■ 

---    1 

E  —  Cittmotad 


NR  — No  Record 


To)o1  DitcKorg*  in  *cr«-F«at 


80 


DAILY   MEAN   DISCHARGE 
NORTH  PORK  COTTONWOOD  CREEK  HEAR    100 


In  second -feet 


Dole 

1957 

1958                                               1 

Oct. 

Nov 

0«c 

Jon. 

Fib. 

Mar. 

Ap,. 

M0» 

June 

July 

Aug. 

Sapi 

!07 

121 

91 

323 

653 

1540 

1190 

308 

118 

50 

20 

13 

2 

ion 

121 

89 

522 

1310 

1630 

1720 

303 

177 

48 

22 

12 

5 

99 

121 

86 

391 

1480 

1670 

1220 

163 

46 

20 

12 

4 

121 

84 

359 

2280 

1720 

1120 

284 

146 

45 

19 

13 

5 

121 

84 

318 

1710 

1780 

1330 

136 

43 

19 

13 

6 

60 

121 

86 

275 

1530 

1780 

1650 

279 

121 

43 

18 

13 

7 

58 

118 

89 

219 

3700 

1950 

1160 

253 

127 

41 

19 

13 

56 

121 

tt 

203 

2760 

1940 

943 

177 

124 

40 

19 

15 

124 

102 

2310 

1830 

873 

173 

124 

36 

'2 

15 

10 

170 

102 

96 

396 

1570 

1750 

743 

181 

121 

36 

18 

15 

1 1 

121 

104 

96 

266 

1380 

1660 

690 

303 

149 

35 

18 

16 

12 

1126 

102 

96 

1170 

2810 

1580 

682 

289 

118 

32 

17 

16 

925 

495 

99 

569 

1560 

1630 

660 

266 

110 

30 

'I 

17 

223 

313 

102 

491 

2470 

1450 

660 

207 

104 

30 

18 

16 

15 

170 

203 

143 

542 

1780 

1330 

653 

195 

94 

30 

18 

16 

146 

181 

240 

466 

2500 

1150 

624 

195  E 

91 

30 

17 

\l 

133 

170 

382 

413 

1810 

1030 

603 

192  E 

89 

30 

19 

18 

124 

177 

400 

359 

3810 

934 

582 

188  E 

84 

30 

19 

13 

19 

121 

166 

253 

313 

6030 

953 

555 

184  E 

79 

29 

19 

13 

20 

118 

156 

244 

279 

3610 

542 

177 

77 

28 

18 

13 

21 

115 

133 

856 

257 

2190 

1340 

529 

173 

74 

29 

18 

13 

22 

113 

127 

529 

231 

1590 

1410 

516 

166 

72 

29 

17 

15 

23 

207  E 

121 

408 

293 

1450 

1440 

503 

170 

70 

33 

17 

19 

24 

235 

121 

385 

601 

2950 

1590 

454 

153 

68 

35 

17 

16 

25 

181 

113 

364 

549 

3240 

1410 

385 

124 

66 

28 

16 

16 

26 

159 

110 

348 

902 

1920 

1410 

374 

121 

64 

26 

15 

15 

146 

107 

328 

454 

1570 

1390 

359 

118 

60 

26 

15 

14 

28 

136 

104 

596 

926 

1420 

1420 

348 

118 

56 

24 

14 

14 

130 

102 

485 

1880 

1640 

328 

113 

54 

23 

14 

13 

30 

124 

96 

396 

997 

1360 

318 

113 

52 

23 

14 

13 

31 

343 

840 

1140 

113 

23 

" 

M«on 

166 

llD 

258 

516 

2261 

1474 

T44 

201 

99.6 

33.3 

17.5 

l^.H 

AcrFl 

10200 

8668 

15840 

31760 

125700 

90600 

44260 

12340 

5'327 

2045 

1077 

855 

e  —  Eitimoitd 


NR  — No  Record 


TqIoI  Oisctiorge  m  Acf«'F««l 


DAILY   MEAN   DISCHARGE 
SOUTH  PORK  COTTONWOOD   CREEK   NEAR   COTTONWOOD 


In  second-Teet 


1957 

1956                                                1 

Oct,          Nov     I     D«C. 

Jon.    1    Ftb. 

Mor. 

Apr. 

Moy 

June 

July 

A„,. 

S.pl. 

. 

! 

432 

232 

85 

21 

4.7 

462 

244 

83 

21 

4.7 

514 

244 

79 

21 

4.3 

507 

208 

73 

20 

4.3 

527 

186 

71 

17 

4.3 

6 

1^1 

186 

69 

16 

4.3 

^ 

186 

67 

13 

4.7 

475 

193 

63 

12 

4.7 

494 

212 

61 

11 

4.7 

527 

193 

59 

11 

5.5 

M 
12 

tM 

172 

56 

10 

u 

175 

54 

V. 

432 

lU 

51 

6.8 

369 

46 

8.3 

7.8 

6.8 

343 

140 

45 

6.3 

16 

1050  E 

343 

149 

43 

6.8 

6.3 

le 

19 

1070 
1040 

lU 

149 
149 

45 
43 

n 

5.9 
5.5 

886 

408 

159 

40 

5.1 

849 

375 

169 

40 

4.3 

21 

840 

369 

143 
134 

40 

7.8 

4.0 

23 

24 

23 

858 

386 

36 

u 

4.3 

721 

420 

128 

43 

5.1 

604 

369 

123 

40 

5.9 

5.9 

520 

322 

115 

42 

5.1 

6.3 

26 
27 

til 

298 

IW 
102 

36 
30 

J'? 

5.9 
5.5 

43? 

^ 

28 

4.7 

I'l 

432 

266 

11 

4.7 

432 

244 

90 

4.7 

4.3 

236 

23 

4.7 

M«of> 

1 

408 

161 

49.7 

10 

5.2 

AcrFl 

1 1 1 

0557 

3055 

bin 

ill 

t  —  Citimoltd 


NR-No  Record 


To'ol   Onchorga   in   Acre-Ft«l 


81 


I 
I 


TABLE  l>6 

DAILY  HEAN  DISCHABOE 
DRY  PORK  SOUTH  PORK  COTTONWOOD  CREEK  NEAR  COTTOKKOOD 


Ooit 

1957 

1958                                                    1 

Oct.         No.          Oct 

Jon.        F«D.        Mor. 

Apr, 

Mo, 

June 

•""' 

Au,, 

Sipl. 

ool 

77 

21 

5.6 

0 

0 

lOMO 

73 

42 

7.0 

0 

0 

3 

456 

70 

48 

6.5 

0 

0 

4 

1800 

65 

28 

t.t 

0 

0 

5 

1 

61 

21 

0 

0 

2340 

56 

21 

3.9 

0 

0 

7 

767 

53 

36 

3.6 

0 

0 

550 

51 

35 

3.2 

0 

9 

429 

48 

55 

3.2 

0 

0 

10 

373 

16 

42 

2.9 

0 

0 

338 

85 

26 

2.6 

0 

0 

12 

300 

63 

25 

2.6 

0 

0 

270 

52 

21 

1.7 

0 

14 

247 

15 

18 

1.3 

0 

0 

15 

220 

M 

15 

1.5 

0 

0 

16 

200 

39 

13 

1.5 

0 

0 

192 

36 

12 

2.3 

0 

0 

18 

177 

3» 

10 

3-? 

0 

0 

19 

150 

33 

15 

3.6 

0 

20 

141 

31 

20 

2.3 

0 

131 

30 

15 

1.5 

0 

0 

124 

30 

12 

1.3 

0 

0 

116 

44 

10 

8.0 

0 

0 

24 

109 

33 

10 

34 

0 

0 

25 

103 

29 

8.5 

9.0 

0 

97 

25 

X-5 

2.6 

0 

0 

22 

6.0 

0.9 

0 

0 

238  E 

88 

23 

5.6 

0.1 

0 

0 

29 

766 

85 

22 

6.0 

0.1 

0 

0 

) 

529 

79 

20 

5.6 

0 

0 

31 

305 

19 

0 

0 

Uion 

uco 

13.7 

20.4 

4.1 

0 

0 

Acrf. 

23500 

2090 

i;:ii 

251 

0 

0 

1 

NR-No  Record 


Toioi  D'tchofge  in  Acr«-Ftai 


I 


DAILY  MEAN  DISCHARGE 
COTTONWOOD  CREEK  NEAR  COTTONWOOD 


n   second-feet 

1957 

1958                                               1 

Oc'- 

Nov 

Dtc 

Jon. 

Fob. 

Mor. 

Apr. 

Moi 

June 

July 

Aug. 

S.pl. 

, 

=82 

310 

ilO 

1420 

3900 

5340 

5880 

1450  E 

560  E 

310   E 

185   E 

72 

z 

260 

295 

295 

2550 

7340 

4660 

7960 

1450  E 

640  E 

310  E 

180   E 

72 

3 

230 

285 

290 

1660 

8090 

4190 

6370 

1450  E 

780  E 

305   E 

210  E 

75 

4 

216 

280 

285 

1390 

12300 

3700 

4900 

1400  E 

660  E 

300  E 

190  E 

88 

5 

220 

270 

300 

1220 

9050 

3290 

5360 

1400  E 

540  E 

280  E 

170  E 

99 

6 

196 

262 

295 

1100 

6300 

2820 

10900 

1350  E 

500  E 

260  E 

150 

95 

7 

196 

258 

280 

946 

9480 

2590 

6800 

1350  E 

540  E 

250  E 

146 

92 

e 

192 

262 

266 

858 

8330 

2410 

4500 

1300  E 

660  E 

230  E 

125 

92 

9 

312 

250 

262 

792 

7710 

2240 

3980 

1250  E 

720  E 

220  E 

110 

106 

10 

2320 

234 

254 

3890 

6670 

2140 

3720 

1200  E 

740  E 

210  E 

106 

92 

II 

1320 

242 

250 

2230 

4880 

2050 

3660 

1400  E 

660  E 

210  E 

106 

88 

12 

640 

254 

246 

3540 

15600 

1940 

3600 

1500  E 

600  E 

200  E 

106 

88 

IS 

7280 

577 

238 

3950 

8720 

2280 

3490 

1300  E 

540  E 

190  E 

110 

78 

14 

2860 

3590 
1880 

234 

2430 

11700 

2240 

3370 

1150  E 

500  E 

190  E 

118 

88 

13 

1310 

280 

2340 

11500 

2490 

3190 

1100  E 

470  E 

190  E 

114 

81 

le 

858 

1190 

1310 

2200 

9840 

I960 

3010 

1060  E 

460  E 

195  E 

106 

85 

IT 

935 

1760 

1940 

8320 

1800 

2950 

1040  E 

450  E 

200  E 

106 

88 

IS 

^iQ6 

869 

3310 

1800  E 

13900 

1680 

2800  E 

1030  E 

430  E 

195  E 

110 

92 

19 

418 

836 

1550 

1600  E 

34400 

1590 

2700  E 

1020  E 

420  E 

190  E 

106 

92 

20 

376 

770 

1330 

1500  E 

14400 

3160 

2600  E 

1000  E 

650  E 

180  E 

81 

103 

21 

345 

652 

3830 

1400  E 

10200 

6430 

2500  E 

1000  E 

570  E 

175   E 

78 

106 

22 

320 

564 

4160 

1300  E 

8550 

7900 

2400  E 

980  E 

500  E 

170  E 

88 

110 

23 

330 

506 

2210 

1400  E 

7560 

6130 

2200  E 

1100  E 

460  E 

190  E 

88 

106 

24 

556 

465 

1660 

3000  E 

20000 

6430 

2000  E 

1000  E 

420  E 

270  E 

95 

121 

29 

479 

437 

1420 

4000  E 

19300 

5420 

1800  E 

900  E 

410  E 

220  E 

99 

110 

26 

472 

406 

1410 

8500  E 

10400 

4020 

1700  E 

750  E 

380  E 

210  E 

95 

114 

27 

442 

382 

1360 

3700  E 

7780 

3510 

1650  E 

620  E 

370  E 

200  E 

81 

2S 

406 

355 

3940 

5000  E 

6320 

3050 

1600  E 

630  E 

350  E 

195  E 

88 

81 

29 

365 

340 

3350 

8410 

4670 

1550  E 

640  E 

340  E 

190  E 

78 

85 

30 

345 

325 

2210 

9640 

6190 

1500  E 

550  E 

320  E 

190  E 

72 

88 

31 

330 

1700 

5560 

3930 

520  E 

190  E 

75 

Waon 

305 

609 

1310 

2944 

10800 

3621 

3688 

1093 

521 

220 

116 

02.3 

Ac-Fl 

-5510 

36260 

80520 

181000 

600100 

222600 

21950C 

67220 

31020 

13520 

7110 

5400 

NR  — No  R«COrd 


Totol   Diichorga   in   Acr«-F«tt       151^000 


82 


DAILV  MEAN   DISCHAHOE 
BATTLE    CREEK  NEAR    COTTONWOOD 


In  second-feet 


Dole 

1957 

1958                                               1 

Oct. 

N... 

D.C. 

Jon. 

Fat. 

MO,. 

40' 

Ma» 

June 

M, 

Ao,. 

Sipl 

1 

269 

247 

271 

422 

800 

1080 

2020 

742 

687 

461 

326 

241  E 

2 

271 

244 

271 

764 

1130 

981 

1890 

754 

725 

494 

326 

241  E 

3 

271 

247 

264 

518 

1580 

936 

1440 

795 

766 

471 

322 

235  E 

4 

268 

247 

264 

441 

1550 

872 

1100 

825 

692 

452 

315 

228  E 

5 

it86 

240 

268 

412 

1190 

830 

1030 

854 

660 

443 

307 

225  E 

6 

578 

240 

268 

393 

935 

801 

1300 

883 

639 

447 

296 

238 

7 

5ia 

244 

268 

371 

929 

754 

981 

866 

624 

443 

241 

e 

342 

247 

261 

371 

960 

760 

889 

866 

666 

t^ 

288 

241 

9 

367 

247 
254 

268 

371 

1010 

731 

842 

878 

825 

276 

241 

10 

465 

250 

917 

960 

713 

813 

974 

697 

410 

279 

238 

M 

354 

fd 

261 

562 

898 

687 

830 

1260 

645 

401 

260 

247 

12 

309 

257 

853 

1980 

687 

830 

1390 

2220 

396 

260 

241 

13 

1830 

417 

257 

728 

1450 

719 

825 

1010 

1060 

396 

263 

244 

14 

I41 

1200 

257 

534 

1780 

895 

854 

907 

807 

410 

254 

241 

IS 

545 

315 

630 

1890 

866 

842 

913 

748 

387 

254 

241 

16 

350 

431 

1170 

584 

1550 

708 

830 

lU 

736 

387 

260 

244 

17 

321 

375 

692 

507 

1360 

676 

878 

713 

387 

266  E 

247 

IS 

296 

350 

1080 

455 

1640 

645 

878 

1020 

708 

382 

?J? 

19 

282 

3?J 

53J 

431 

2570 

634 

860 

1030 

360 

266   E 

20 

275 

346 

518 

422 

1500 

1320 

842 

1030 

660 

364 

260  E 

241 

21 

275 

329 

907 

403 

1220 

2480 

872 

981 

645 

369 

257  E 
254  E 

247 

22 

268 

312 

693 

1120 

1890 

913 

994 

650 

373 

247 

23 

268 

304 

479 

1160 

1320 

813 

1050 

660 

250  E 

272 

24 

304 

308 

436 

1570 

4390 

1180 

742 

981 

639 

3S2 

250  E 

260 

25 

289 

304 

408 

1040 

2990 

1050 

713 

930 

587 

378 

247  E 

257 

26 

282 

304 

518 

2180 

1740 

gar 

697 

895 

561 

373 

247  E 

254 

27 

271 

^h 

450 

843 

1380 

848 

687 

872 

545 

345 

244  E 

269 

26 

261 

1070 

676 

1200 

795 

692 

795 

513 

356 

244  E 

269 

29 

254 

278 

699 

1420 

1160 

719 

754 

494 

353 

244  E 

260 

30 

250 

275 

523 

1420 

1510 

719 

725 

484 

345 

241  E 

250 

31 

250 

460 

954 

961 

725 

334 

241  E 

Meon 

388 

334 

472 

710 

1531 

981 

945 

922 

725 

398 

270 

246 

ACrfl 

:38i40 

19880 

29030 

43650 

8')020 

60290 

56210 

56700 

43140 

24490 

16580 

14650 

NR  — No  Record 


Total  OiBchorg*  in  Acr«-Ft«1         U735OO 


DAILY  MEAN  DISCHARGE 
PAYNES   CREEK  NEAR   RED   BLUFF 


In   second-feet 


Do4« 

1957 

1 

OC, 

Nov 

Die 

Jon. 

Fat. 

Mor. 

Apr, 

H07 

June 

July 

Aug. 

Sipl. 

1 

15 

8.6 

7.4 

67 

221 

254 

1480 

55 

28 

10 

3.0 

0.1 

2 

9.8 

8.6 

7.4 

289 

526 

209 

1380 

53 

28 

11 

4.8 

0.1 

3 

8.0 

8.0 

7.4 

189 

1170 

177 

996 

50 

29 

10 

5.2 

0.1 

4 

6.8 

8.0 

7.4 

119 

1110 

151 

561 

44 

20 

9.7 

5.2 

0.1 

5 

10 

8.0 

7.4 

87 

708 

131 

460 

38 

24 

9.7 

5.5 

0.1 

6 

43 

8.0 

7.4 

66 

387 

117 

??6° 

37 

23 

9.0 

5.2 

0.1 

7 

63 

8.0 

7.4 

55 

414 

108 

37 

22 

7.9 

2.4 

0.1 

a 

29 

8.0 

6.8 

50 

lit 

104 

343 

37 

24 

7.9 

0.3 

0.1 

9 

40 

8.0 

6.8 

49 

94 

279 

35 

33 

7.9 

0.3 

0.2 

10 

177 

10 

6.8 

413 

398 

85 

235 

32 

24 

7.9 

0.3 

0.2 

II 

61 

12 

6.8 

191 

322 

81 

197 

42 

23 

7.3 

0.3 

0.2 

12 

480 

9.2 

6.8 

311 

751 

78 

174 

107 

357 

7.3 

0.3 

0.2 

13 

12 

7.4 

387 

456 

ll? 

\r. 

81 

183 

7.3 

0.2 

0.2 

14 

360 

27 

7.4 

Itl 

620 

52 

81 

7.3 

0.2 

0.2 

IS 

99 

23 

77 

771 

251 

126 

46 

52 

7.3 

0.2 

0.2 

16 

49 

11 

473 

174 

lit 

167 

iJi 

42 

38 

u 

0.2 

0.2 

17 

30 

224 

120 

133 

38 

29 

0.3 

0.2 

IS 

24 

13 

405 

95 

736 

115 

101 

37 

25 

8.4 

0.2 

0.2 

19 

20 

12 

% 

a 

1650 

101 

n 

36 

23 

7.9 

0.2 

0.1 

20 

17 

12 

564 

774 

35 

20 

7.3 

0.2 

0.1 

21 

16 

10 

197 

56 

353 
278 

1900 

81 

20 

19 

6.8 

0.1 

0.1 

22 

13 

9-S 

157 

52 

1190 

76 

33 
38 

17 

u 

0.1 

0.2 

29 

13 

9.8 

89 

63 

247 

732 

74 

16 

0.1 

0.6 

24 

12 

9.2 

67 

981 

2610 

631 

71 

37 

13 

4.8 

0.1 

0.4 

ta 

12 

9.2 

55 

722 

1250 

471 

67 

33 

12 

3.8 

0.1 

0.4 

26 

11 

1:1 

P 

2110 

564 

349 

64 

33 

11 

3.8 

0.1 

0.3 

27 

10 

60 

541 

387 

286 

64 

32 

10 

3.5 

0.1 

0.3 

26 

'■§ 

7.4 

327 

z 

303 

'^l 

60 

29 

10 

3.3 

0.1 

0.3 

29 

9.8 

7.4 

237 

60 

10 

3.5 

0.1 

0.3 

30 

9.2 

7.4 

126 

583 

833 

57 

10 

3.3 

0.1 

0.3 

91 

9.2 

87 

307 

352 

26 

3.0 

0.1 

Mton 

■j4.7 

10.7 

95.8 

302 

655 

351 

305 

41.1 

40.5 

6.9 

1.,^ 

o.: 

AcrFt 

3J70 

638 

5890 

18590 

36ibO 

21610 

18160 

2',^0 

J410 

42'i 

,'1       1. 

NR-No  Rfcord 


Totol   0>ichorga   in   *cr«-F«|l 


TABLE  50 


DAILY  KEAN  DISCHARGE 
SACRAMENTO  RIVER   HEAR   RED  BLUFF 


83 


Date 

1957 

1956 

Co. 

No« 

Die. 

Jan. 

F«b. 

Hor. 

«»' 

May 

June 

July 

Aug. 

S<pl. 

2 

3 
4 
5 

8900 
8810 
8650 
8650 
9090 

9520 

9370 
91)00 

Ssiio 

8560 

9180 
9150 
9120 
9120 
9150 

14100 
17700 
15700 
14500 
14000 

50400 
48900 
62900 
79300 
77700 

64200 
53700 
43200 
34700 
26600 

52200 
58100 
71500 
72500 
69500 

12000 
12100 
12100 
12000 
12200 

11600 
13100 
16600 
14500 
12600 

10300 
11100 
10400 
9810 
9780 

11700 
11900 
11900 
11800 
11800 

11500 

11300 
11300 
11300 

11400 

6 

7 

e 

9 
10 

9350 
91130 
8930 
9210 
12500 

9H30 
9100 
8930 
7350 
7380 

9150 
9090 

7830 
7130 
9090 

13500 
13300 
13100 
13000 
19200 

63000 
69100 
68800 
67000 
67300 

20100 
17600 
16100 
14700 
14300 

68400 
74700 
73100 
53300 
39400 

12500 
13100 
14000 
14600 
14600 

11600 
11700 
11700 
14600 
12700 

9720 
9780 
10400 
10800 
10800 

11800 
11800 
11800 
11''00 
11800 

11400 
11400 
11400 
11400 
11400 

12 
13 
14 

15 

11500 
10000 
21300 
16000 
12200 

9090 
9«60 
11800 

llTo 

8210 
8210 
8050 

19000 
20300 
29400 
19100 
17100 

72600 
82500 
75000 

14000 
13700 
13600 
13300 
15100 

31600 
24700 
21000 
20500 
18600 

15700 
18800 
18300 
17700 
17300 

12100 
14400 
13000 
12100 
11800 

10800 
10800 
10800 
10700 
10800 

11800 
11800 
11800 
11800 
11700 

11400 
11400 
10900 
10500 
9780 

16 
17 
18 
19 
20 

11100 
10600 
10200 
9980 
9780 

12900 
11300 
11300 

12000 
11900 

12800 
15200 
18100 
13300 
13500 

16800 
15500 
14800 
13900 
12700 

69700 

125000 
93200 

12800 
12100 
11800 
11400 
15800 

15900 
15000 
14900 
14300 
13800 

17300 
17200 
17000 
17200 
17100 

11500 
11400 
11200 
10600 
10300 

10800 
10800 
10800 
10800 
10800 

11800 
11800 
11800 
11800 
11800 

9230 
9230 
9230 
9230 
9260 

21 
22 
23 

24 

25 

9720 
9690 
9750 
11600 
9980 

12500 
12400 
12300 
12200 
12100 

18400 
21200 
14200 
13400 
12700 

13700 
13400 
13000 
22300 
28100 

102000 
97400 
72900 
82900 
93900 

32800 
36500 
26400 
28900 
33900 

15000 
18000 
17600 
17000 
16700 

16900 
I69OO 
17200 
17100 
16900 

10000 
9920 
9890 
9890 
9840 

10700 
10600 
10900 
11000 

10900 

11800 
11800 
11800 
11800 
11800 

9260 
9370 
9400 
9400 
9350 

2E 
27 
28 

29 

30 
31 

9'<60 
9980 
9810 
9720 
9660 
9600 

11300 
11100 
9720 
9370 
9290 

12800 
14000 
18000 
19600 
16000 
14800 

48900 
25700 
25200 
36600 
58500 
54300 

81700 
73900 
69000 

25200 
22600 
21200 
23600 
396OO 
40500 

15400 
13200 
12300 
12200 
12100 

16500 
14900 
14700 
13400 
12000 
11600 

9720 
9550 
9430 
9400 
9430 

10800 

10700 
11000 
11200 
11400 

11500 

11800 
11800 
11800 
11800 
11800 
11800 

9210 
9230 
9290 
9290 
9180 

M>on 

iCigo 

11180 

12210 

21500 

76880 

24840 

32420 

15190 

11540 

10690 

11800 

10230 

Ac^Ft 

6H5000 

665100 

750700 

1322000 

4269000 

1527000 

1929000 

934000 

686600 

657500 

725600 

608800 

NR  — No  Record 


Toifll  Dischorge  in  acre-Fe«?    li*720OO0 


DAILY  MEAN  DISCHARGE 
RED  BANK  CREEK  NEAR  RED  BLUFF 


In  second-feet 


Dote 

1957 

1956                                               1 

Oct. 

No. 

Dee 

Jon. 

F«l). 

Mor. 

Apt. 

Moi 

Jun. 

Jul, 

«u9. 

SfPt 

1 

0 

5.1 

2.2 

63 

164 

318 

367   E 

40 

12 

5.7 

0 

0 

2 

0 

4.1 

1.9 

174 

1150  E 

297 

620  E 

37 

16 

5.0 

0 

0 

3 

0 

3.7 

1.9 

82 

705   E 

277 

305 

35 

16 

4.7 

0 

0 

4 

0 

3.4 

2.1 

69 

1350  E 

263 

258 

32 

13 

2.0 

0 

0 

5 

0 

3.4E 

5.2 

63 

616 

253 

518  E 

31 

11 

0.8 

0 

0 

6 

0 

3.3E 

4.2 

61 

501 

242 

544   E 

29 

11 

0.7 

0 

0 

7 

0 

3.2E 

3.0 

58 

1130   E 

230 

292 

27 

11 

0.6 

0 

0 

6 

0 

8.0E 

2.8 

56 

573 

219 

235 

25 

12 

0.5 

0 

0 

9 

0 

5.0E 

2.9 

95 

834  E 

211 

200 

23 

13 

0.5 

0 

0 

10 

189 

18  E 

3.0 

316 

518 

204 

178 

23 

11 

0.4 

0 

0 

1 1 

36 

10  E 

3.0 

137 

478  E 

198 

161 

34 

9.4 

0.2 

0 

0 

12 

9.8 

6.0E 

2.8 

318 

1020  E 

194 

146 

30 

9." 

0.1 

0 

0 

13 

637 

35  E 

2.9 

170 

447 

242 

137 

25 

9.4 

0 

0 

0 

14 

71 

18  E 

2.7 

122 

730  E 

253 

129 

23 

7.6 

0 

0 

0 

15 

29 

9.0E 

27 

116 

619  E 

235 

117 

21 

6.4 

0 

0 

0 

16 

17 

5.0E 

418 

105 

545 

198 

111 

20 

6.1 

0 

0 

0 

17 

12 

4.0E 

123 

92 

434 

182 

103 

18 

4.7 

0 

0 

0 

16 

8.7 

~ 

328 

85 

1830  E 

172 

97 

17 

4.4 

0 

0 

0 

19 

6.8 

79 

82 

1710  E 

166 

90 

17 

7.6 

0 

0 

0 

20 

5.1 

59 

78 

687 

475  E 

85 

16 

11 

0 

0 

0 

21 

4.4 

3.7E 

'^ 

77 

511 

646  E 

77 

16 

9.8 

0 

0 

0 

22 

4.1 

74 

416 

494  E 

13 

16 

S-" 

0 

0 

0 

23 

79 

58 

131 

358 

555  E 

67 

21 

§■9 

0 

0 

0 

24 

67 

49 

574  E 

1870  E 

280 

62 

17 

8.9 

0 

0 

25 

25 

3.4E 

41 

681  E 

668 

190 

57 

15 

8.0 

0 

0 

0 

26 

19 

2.8 

36 

757  E 

447 

151 

56 

14 

7.6 

0 

0 

0 

27 

13 

2.5 

32 

381 

129 

53 

13 

6.8 

0 

0 

0 

26 

10 

2.5 

216 

347 

lie 

59 

13 

6.1 

0 

0 

0 

8.7 

2.2 

99 

475  E 

414  E 

46 

12 

6.1 

0 

0 

0 

2.2 

62 

295 

255 

42 

13 

5.7 

0 

0 

0 

31 

'.,  .  -^ 

49 

200 

184 

12 

0 

0 

Meon 

■iO.i 

6.2 

62.2 

197 

751 

266 

176 

22.1 

9.3 

0.7 

0 

0 

Ac-Ft 

:::1  J 

368 

3823 

12100 

41730 

16350 

10460 

1359 

554 

42 

0 

0 

NR  — No  Record 


Totol   Oischorgi  in   Acrc-Fcat 


84 


DAILY  KEAN  DISCHARGE 
AHTELOPE   CREEK  NEAR   RED   BLUyP 


In  second-feet 


Oo'c 

1957 

1958                                               ] 

Oct. 

N0» 

Occ 

Jon 

F.b. 

M.,. 

"" 

Moi 

June 

Jul, 

»o8 

Sepi 

, 

62 

50 

49 

119 

iii 

488 

1720 

200 

160 

93 

57 

49 

2 

51 

46 

49 

505 

684 

404 

1740 

210 

170 

93 

57 

48 

J 

51 

48 

49 

235 

1100 

342 

1300 

220 

174 

90 

57 

48 

4 

"9 

48 

48 

168 

970 

298 

768 

230 

156 

85 

56 

47 

5 

197 

45 

48 

136 

781 

268 

669 

245 

145 

82 

55 

47 

e 

147 

45 

48 

117 

557 

240 

1010 

255 

137 

80 

?i 

47 

7 

168 

45 

48 

104 

536 

215 

604 

255 

•132 

79 

47 

S 

96 

46 

47 

98 

557 

218 

453 

258 

135 

77 

55 

49 

9 

91 

46 

47 

98 

689 

198 

369 

270 

144 

75 

55 

51 

to 

151 

47 

47 

475 

605 

185 

330 

292 

135 

74 

52 

51 

1  1 

100 

57 

47 

242 

456 

174 

309 

363 

135 

73 

52 

51 

12 

77 

53 

46 

418 

1410 

185 

303 

625 

802 

71 

52 

51 

IS 

502 

56 

46 

416 

916 

242 

397 

437 

70 

51 

51 

l« 

355 

198 

46 

250 

754 

315 

288 

330 

290 

69 

51 

51 

IS 

174 

120 

93 

238 

948 

342 

278 

312 

233 

68 

51 

50 

16 

114 

91 

695 

221 

758 

255 

268 

309 

205 

69 

52 

50 

17 

88 

77 

358 

176 

625 

215 

268 

315 

184 

70 

57 

50 

le 

75 

72 

478 

151 

947 

193 

268 

324 

170 

70 

56 

50 

19 

66 

69 

238 

132 

1660 

178 

255 

324 

172 

68 

54 

49 

20 

62 

65 

172 

119 

889 

942 

248 

315 

154 

67 

52 

48 

2! 

59 

62 

223 

106 

633 

2450 

250 

295 

144 

66 

51 

48 

22 

56 

58 

238 

97 

515 

1350 

260 

288 

136 

69 

50 

50 

23 

57 

56 

172 
l49 

98 

459 

1190 

245 

292 

133 

79 

49 

59 

2< 

64 

55 

795 

4280 

915 

225 

268 

126 

69 

49 

54 

25 

59 

54 

127 

673 

2120 

205 

250 

117 

67 

49 

51 

26 

56 

53 

122 

1760 

1100 

500 

196 

238 

111 

66 

48 

51 

27 

54 

52 

114 

565 

782 

408 

187 

228 

104 

62 

48 

50 

2S 

53 

51 

201 

349 

612 

345 

185 

207 

101 

60 

48 

50 

29 

51 

51 

207 

866 

466 

193 

189 

98 

62 

49 

49 

30 

51 

50 

156 

835 

1020 

193 

176 

95 

61 

50 

4q 

31 

51 

132 

498 

548 

170 

59 

49 

Mgon 

106 

c  2 .  ;■; 

ll|6 

357 

953 

508 

463 

279 

181 

72.4 

52.3 

49.  Q 

AcrFt 

CS30 

3710 

yOOO 

219140 

52950 

31260 

27540 

17160 

10780 

4450 

3220 

2970 

Totol  Discharge  in  Acre-Fetl 


TABLE  53 


DAILY   MEAN   DISCHARGE 
ANTELOPE   CREEK  NEAR   MOUTH 


In  second-feet 


Dole 

,957 

1958 

Oct, 

Nov 

Dtc 

Jon.     \           Ftb.         Mor,     1     Apr.     ^     May     j     June         July         Aog         S«pi 

1 

43  K 

5.8E 

5.3E 

2 

31  E 

5.8K 

5.  IE 

5 

23  E 

5. Be 

4.8E 

4 

18  E 

5.8E 

5.3E 

5 

19  E 

3.9E 

5.  IE 

6 

35  E 

3.7E 

5.  IE 

7 

35  E 

3.7E 

4.8E 

a 

27  E 

3.7E 

4. IE 

9 

10 

M 

21   E 
58   E 

60   E 

III 
5.8E 

3. IE 
3.  IE 

3.3E 

12 

35  E 

5.8E 

3. IE 

13 

154   E 

7.0E 

2.7E 

14 

172  E 

460  E 

2.7E 

15 

71  E 

44  E 

4. IE 

16 

43   E 

21  E 

81  E 

17 

41  E 

15  E 

97  E 

18 

20  E 

13  E 

115  E 

19 

15  E 

11  E 

38  E 

20 

10  B 

10  E 

21 

7.2E 

ni 

52  E 

22 

5.  IE 
4.4E 

194  E 

73 

8.5E 

53  E 

24 

6.4E 

8.2E 

39  E 

23 

8.8E 

7.8E 

33  E 

26 

5.  IE 

7.0E 

29  E 

27 

5.8E 

6.1E 

i?  I 

20 

5.6E 

6.1E 

29 

5.8k 

4.8E 

\t*l     E 

30 

5.8E 

5.  IE 

69    Ei 

31 

5.8E 

50  E' 

M«on 

-2.;' 

21.7 

1       T   ■■  -  -^ ^ ] 1 

Acrfl 

vm 

1.110 

, 1 

e  -  E»i>mottd 


NR  -No  Rtco(d 


Totol   OiftChorg*   in   Acr«-F««t 


85 


TABLE  ;i. 


DAILY  KEAN  DISCKAROE 

HOHTH  PORK  hhi  cbeek  near  tcimi 


In  second-feet 


Dole 

,„7 

1958 

Oci. 

No« 

0«c. 

Jon                           F«b.                         Mar.                           Apr                           Moy                            June                        July                         AuQ.                         Sap* 

1 

1.0 

6.5 

3.e 

2 

1.0 

5.8 

3.7                               ,,,:,,,, 

5 

1.1 

5.5 

3.5 

4 

1.2 

5.0 

3.5 

5 

1.7 

3.1 

3.5 

6 

0.9 

5.5 

3.3 

7 

1.2 

9.1 

3.3 

8 

0.6 

9.1 

3.1 

9 

0.6 

8.4 

2.1 

10 

2.5 

8.4 

1.6 

II 

1.2 

8.1 

2.0 

12 

1.1 

8.1 

1.7 

IJ 

4.8 

8.8 

1.2 

14 

2.5 

8.0 

1.0 

15 

2.5 

5.8 

1.7 

16 

3.3 

7.2 

2.1 

17 

4.8 

6.5. 

0.2 

18 

3.7 

6.5 

0.2 

19 

2.4 

6.2 

0.1 

20 

2.2 

5.8 

0.4 

21 

2.0 

5.5 

0.3 

22 

1.9 

5.5 

0.2 

23 

1.9 

5.8 

0.5 

24 

0 

5.5 

0.4 

25 

0 

5.3 

0.7 

2S 

0.5 

5.0 

0.7 

27 

7.0 

4.6 

0.6 

28 

7.5 

4.4 

0.7 

29 

7.5 

4.2 

0.1 

30 

7.2 

3.8 

0.2 

31 

7.0 

0.1  :               I 

Meon 

2.7 

6.2 

1.5 

Ac-Fl 

164 

37£ 

52                                                                                                                      1 

E-  E»t.mattd 


NR  — No  Record 


Tolol   Diichorgc  in   Acrc-F«tt 


DAILY  MEAN  DISCHARGE 
ELDER   CREEK   AT  GERBER 


In  second-feet 


Do»e 

1957 

1956                                                                                                                       1 

Oci- 

No* 

Dec 

Jon 

F.O. 

Mor. 

»!.,. 

MOI 

Jun« 

July 

Sua- 

Stpl. 

, 

26 

.  4        =• 

li+O 

-=o 

555 

97  i 

;;- 

-5 

2C 

5.5 

0.1 

2 

0 

22 

13     E 

253 

2410 

466 

1480 

229 

75 

20 

3.7 

1.4 

0 

19 

13     E 

143 

1760 

412 

811 

240 

77 

H 

2.6 

0.5 

4 

0 

17 

17      E 

109 

3010 

35" 

515 

236 

66 

16 

2.3 

0 

5 

0 

16 

25     E 

91 

1600 

304 

632 

240 

59 

13 

2.3 

0 

6 

0 

14 

17     E 

79 

991 

272 

1920 

240 

55 

12 

2.3 

0 

7 

0 

13     K 

15 

70 

2350 

246 

682 

226 

64 

12 

2.3 

0.1 

a 

0 

13     E 

14 

64 

1250 

226 

520 

218 

71 

12 

2.3 

0.5 

14 

13     E 

13 

59 

1620 

202 

460 

218 

86 

10 

2.3 

0 

10 

509 

12     E 

12 

499 

1090 

186 

452 

222 

67 

9.8 

2.0 

0 

212 

12     E 

12 

299 

718 

17* 

474 

250 

59 

9.2 

1.8 

0 

74 

12     E 

10 

WS 

3040 

156 

"Tf 

254 

59 

8.6 

2.0 

0 

1050 

50     E 

10 

370 

1110 

341 

478 

191 

55 

8.6 

1.8 

0 

299 

120     E 

9.3 

238 

1450 

284 

470 

186 

49 

8.6 

1.2 

0 

15 

129 

90     E 

29 

204 

1680 

262 

452 

150 

44 

7.5 

1.8 

0 

16 

84 

61 

390 

192 

1620 

156 

452 

142 

39 

8.0 

1.2 

0.4 

61 

«9 

230 

174 

1030 

142 

456 

142 

36 

9-S 

1.5 

0 

■49 

45 

477 

160 

4090 

132 

424 

1*5 

It 

9.8 

1.2 

0.2 

38 

42 

189 

140 

-7650 

118 

38* 

140 

9.2 
8.0 

1.2 

0 

20 

32 

36 

150 

126 

2500 

886 

370 

130 

47 

0.8 

0 

21 

2c 

32 

261 

112 

1410 

1850 

375 

121 

35 

7.5 

0.4 

0 

27 

338 

104 

1070 

1640 

370 

121 

31 

7.5 

0.3 

0 

23 

90 

26 

196 

104 

869 

1030 

322 

148 

30 

8.0 

0.4 

0 

255 

24 

150 

742 

5230 

1060 

282 

117 

26 

12 

1.0 

0 

25 

93 

22 

118 

655 

2820 

563 

250 

104 

25 

11 

0.5 

0 

26 

76 

20 

106 

2240 

1300 

388 

232 

96 

23 

8.6 

0.4E 

0 

64 

17 

93 

573 

898 

326 

222 

§§ 

20 

6.5 

0.4 

0 

53 

16      E 

291 

695 

350 

222 

ig 

5.5 

0.6 

0 

44 

15     E 

407 

1060 

p3 

222 

80 

6.0 

0.5 

0 

14     E 

245 

956 

218 

75 

19 

5.5 

?.  ^ 

c 

31 

178 

503 

488 

71 

6.0 

M.O" 

li: 

29.8 

130 

364 

1987 

499 

520 

165 

46.4 

10.1                   ..:                         -J 

Ac-Fl 

5630 

mo 

3020 

22400 

110400 

30690 

30*.0 

10170 

2760 

620 

94 

^  1 

NR  — No  Record 


Total   Oischor^e   m   Acr«-Feet 
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DAILY   MEAN   DISCHARGE 
HILL  CREEK   NEAR    LOS   M0LIM03 


In  second-feet 


Dot* 

1957 

1 

Oct 

No» 

Oic. 

Jon. 

Ffl>. 

Mor. 

Apr. 

Moi 

Jyne 

July 

Aug. 

Sopi 

1 

i:.-' 

122 

142 

266 

558 

622 

1950 

567 

366 

194 

142 

2 

119 

118 

140 

5?" 
345 

987 

533 

2230 

629 

662 

360 

194 

140 

5 

120 

118 

138 

1450 

470 

1530 

666 

658 

360 

]U 

140 

4 

118 

118 

135 

280 

1200 

419 

880 

738 

363 

137 

5 

790 

118 

135 

244 

1340 

389 

815 

792 

566 

363 

180 

135 

6 

357 

118 

132 

224 

890 

368 

1100 

802 

556 

363 

177 

132 

7 

3»il 

118 

130 

208 

810 

339 

678 

758 

534 

351 

174 

130 

a 

190 

118 

125 

203 

860 

336 

559 

779 

517 

334 

170 

137 

9 

178 

118 

122 

203 

1120 

308 

507 

846 

587 

323 

172 

137 

ID 

201 

128 

122 

488 

914 

297 

510 

920 

562 

314 

167 

135 

1 1 

162 

148 

122 

342 

700 

283 

548 

1170 

528 

306 

164 

132 

12 

150 

130 

120 

651 

2430 

331 

570 

1160 

1460 

295 

162 

132 

13 

885 

302 

118 

534 

1480 

354 

580 

833 

885 

292 

160 

132 

14 

590 

1340 
452 

118 

351 

1100 

454 

608 

746 

730 

292 

157 

130 

15 

288 

228 

322 

1350 

449 

612 

758 

698 

281 

157 

128 

16 

211 

314 

1240 

294 

1420 

363 

618 

824 

738 

270 

160 

128 

17 

178 

258 

841 

260 

1160 

328 

662 

895 

706 

270 

164 

130 

18 

158 

238 

1110 

238 

1280 

308 

648 

980 

694 

253 
248 

167 

130 

19 

1«8 

233 

505 

222 

1880 

294 

636 

985 

650 

162 

130 

20 

112 

214 

395 

208 

1250 

1090 

636 

925 

598 

248 

160 

128 

21 

135 

198 

574 

198 

920 

2550 

690 

880 

601 

248 

154 

128 

22 

130 

182 

592 

185 

758 

1470 

738 

885 

598 

253 

152 

132 

23 

1^5 

178 

416 

188 

722 

1530 

601 

856 

604 

262 

152 

152 

24 

Hi 

175 

345 

547 

3580 

1190 

510 

774 

548 

243 

150 

132 

25 

168 

170 

300 

537 

2600 

880 

471 

784 

492 

251 

147 

130 

26 

160 

165 

297 

1720 

1420 

666 

459 

784 

483 

232 

147 

130 

27 

148 

158 

269 

602 

1000 

558 

459 

754 

471 

220 

147 

128 

ZB 

lilO 

155 

392 

425 

762 

484 

462 

654 

429 

214 

147 

125 

29 

132 

150 

401 

1390 

689 

496 

632 

408 

240 

145 

125 

30 

130 

142 

325 

1390 

1350 

524 

604 

390 

214 

147 

123 

31 

128 

283 

779 

706 

640 

202 

142 

M«on 

227 

217 

333 

466 

1284 

658 

743 

807 

616 

285 

163 

132 

AcrFl 

13960 

12880 

20450 

28640 

71290 

40480 

44210 

49630 

36650 

17520 

10010 

7870 

NR-NoR«cord 


Total  Diichargi  in  Acr«-Ftat        333600 


DAILY   MEAN   DISCHARGE 
MILL  CREEK  NEAR    MOUTH 


In  aecond-feet 


1957 

Oct. 

Nov- 

0«c 

Jon. 

F.b. 

Mflr. 

Apr.         May 

June         July         AuQ.     |    Stpt,     | 

1 

120 

134 

133 

1 

2 

111 

130 

131 

3 

108 

127 

127 

4 

106 

127 

127 

5 

461 

124 

129 

6 

327 

124 

128 

7 

351 

122 

129 

e 

212 

122 

127 

9 

184 

122 

10 

207 

120 

1 1 

^4 

124 

127 

12 

127 

127 

13 

514 

140 

128 

14 

623 

tU 

128 

15 

363 

205 

16 

254 

314 

HOC 

t7 

198 

249 

815 

16 

ia 

216 

1030 

19 

207 

m 

20 

143 

195 

21 

137 

184 

lit 

22 

133 

173 

, 

23 

{^7^ 

162 

466 

24 

160 

m 

25 

155 

158 

26 

'^? 

JS 

335 

27 

317 
430 

26 

144 

29 

142 

138 

376 

30 

138 

135 

31 

137 

333 

Moon 

211 

189 

342 

Aerfl 

i."y,o 

1 1  ;'00 

:'iooo 

1 

t  -  Etfimolfd 


NR  -No  Racord 


Totol   Oiichorqt  in   Acr«-F«tl 
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DAILY  MEAN  DISCHAROE 
THOMES  CREEK  AT  PASKENTA 


In  second-feet 


Ootf 

1957 

1958                                               1 

Oct- 

»Jo* 

D.c 

Jan. 

rtb. 

Mar. 

Api 

UO, 

June 

July 

Au9- 

Sapv 

, 

57 

65 

61 

600 

1080 

1290 

886 

-a- 

362 

96 

40 

10 

39 

54 

56 

619 

1790 

1100 

1090 

1000 

384 

11 

35 

10 

3 

32 

49 

50 

502 

1320 

968 

885 

1050 

366 

\l 

9.4 

4 

27 

47 

50 

438 

2160 

838 

1080 

1020 

319 

84 

8.8 

5 

39 

42 

61 

378 

1470 

769 

1080 

299 

80 

32 

9.4 

U 

38 

52 

342 

1200 

706 

964 

1040 

291 

76 

29 

9.4 

7 

35 

49 

313 

2230 

'^ 

755 

950 

299 

I? 

27 

10 

67 

38 

45 

295 

1750 

727 

950 

303 

68 

24 

10 

9 

780 

37 

41 

878 

1630 

530 

734 

1010 

319 

65 

23 

11 

to 

1030 

37 

39 

1290 

519 

950 

1040 

307 

62 

22 

11 

)l 

381 

59 

M 

678 

1250 

486 

1220 

1130 

295 

58 

21 

11 

12 

306 

49 

710 

5780 

480 

1420 

910 

279 

54 

20 

11 

13 

2610 

1220 

34 

664 

2750 

445 

1600 

720 

247 

50 

It 

11 

73'< 

2420 

348 

2920 
4ll60 

445 

1640 

650 

235 

50 

13 

15 

390 

808 

65 

580 

425 

1610 

620 

239 

50 

16 

12 

16 

230 

515 

497 

652 

4300 

3?8 

1690 

664 

243 

5? 

17 

11 

152 

360 

541 

658 

2940 
5410 

384 

1750 

734 

235 

56 

21 

10 

IB 

112 

348 

619 

619 

371 

1540 

798 

235 

55 

20 

8.8 

19 

88 

348 

450 

548 

7080 

362 

1410 

734 

275 

52 

18 

U 

ZO 

74 

284 

815 

489 

3520 

989 

1490 

657 

259 

50 

17 

21 

65 

225 

1820 

432 

2240 

1390 

1550 

685 

204 

47 

15 

7.5 

22 

52 

180 

1190 

384 

1720 

1130 

1510 

727 

194 

47 

14 

7.5 

23 

106 

156 

752 

420 

1450 

977 

1100 

727 

177 

65 

13 

8.8 

24 

289 

137 

585 

738 

8320 

902 

910 

608 

153 

P 

12 

9.4 

25 

2H1 

118 

600 

1050 

5780 

814 

790 

530 

142 

60 

12 

10 

26 

230 

103 

678 

1050 

298O 

748 

748 

502 

135 

50 

12 

i:i 

164 

90 

606 

738 

2080 

706 

727 

466 

125 

45 

11 

128 

83 

1820 

1000 

1610 

638 

759 

455 

113 

40 

11 

7.5 

29 

98 

74 

1470 

4690 

919 

806 

415 

107 

40 

11 

7.5 

85 

67 

913 

3060 

846 

822 

394 

105 

45 

11 

7.0 

31 

74 

710 

1500 

748 

389 

45 

10 

Mton 

;85 

270 

477 

835 

2947 

727 

1130 

759 

^-- 

;9.9 

20.3 

9.5 

Ac^Ft 

175^0 

160^0 

29300 

51350 

163700 

44710 

57  260 

46660 

114370 

3690 

1250 

567 

NR  — No  Record 


Total  Oiichorgt  in  Acrt-F««t         ^136400 


dahy  mean  discharge 
deer  creek  near  vina 


In  3econd-feet 


Data 

1957 

I95S                                               1 

Od. 

Nav. 

O.C. 

Jan. 

Fn. 

Mar. 

Apt. 

May 

June 

July 

Au«. 

Sapl. 

1 

118 

116 

118 

294 

789 

1080 

2840 

724 

446 

230 

160 

130 

2 

114 

114 

118 

560  E 

1240 

907 

3370 

767 

459 

228 

158 

130 

3 

118 

112 

116 

370  E 

1870 

799 

794 

222 

158 

128 

114 

110 

114 

324 

1680 

698 

1650 

823 

459 

215 

156 

128 

5 

280 

110 

116 

281 

1970 

639 

1440 

865 

415 

210 

154 

128 

6 

242 

109 

116 

255 

1380 

605 

1490 

877 

393 

204 

152 

127 

7 

235 

109 

116 

235 

1260 

537 

1880 

859 

376 

199 

148 

128 

a 

165 

110 

116 

225 

1160 

523 

Sis 

§53 

376 

197 

150 

130 

9 

141 

112 

112 

222 

1310 

472 

865 

871 

393 

192 

150 

130 

10 

141 

116 

112 

540  E 

1130 

446 

853 

919 

356 

189 

148 

130 

II 

131 

153 

110 

430  E 

947 

420 

895 

1140 

352 

186 

146 

128 

12 

129 

133 

109 

720  E 

2400 

446 

919 

1250 

995 

184 

144 

130 

IS 

575 

201 

109 

600  E 

1930 

433 

931 

1010 

724 

181 

142 

130 

l« 

566 

1100 

110 

500  E 

1440 

508 

967 

889 

542 

181 

lit 

127 

15 

228 

390 

194 

393 

1480 

528 

955 

841 

477 

179 

127 

16 

172 

261 

1360 

370 

166O 

481 

949 

835 

433 

179 

139 

125 

17 

155 

206 

1070 

324 

1480 

445 

986 

841 

402 

179 

146 

18 

144 

186 

1380 

1540 

420 

925 

853 

380 

181 

146 

128 

19 

141 

184 

606 

268 

1510 

407 

925 

835 

376 

179 

144 

III 

20 

139 

177 

476 

248 

1790 

1530 

907 

805 

352 

181 

142 

21 

135 

158 

615 

235 

1420 

3610 

943 

767 

331 

175 

142 

124 

22 

129 

144 

679 

215 

1190 

2490 

1030 

746 

318 

192 

138 

125 

23 

131 

141 

493 

219 

1100 

2310 

865 

740 

311 

212 

138 

144 

24 

148 

139 

401 

443 

4200 

1950 

762 

698 

297 

184 

136 

130 

29 

141 

135 

347 

487 

4520 

1490 

698 

649 

283 

175 

136 

127 

26 

141 

133 

332 

1540 

2370 

1140 

665 

619 

265 

171 

135 

124 

27 

127 

305 

752 

1710 

943 

649 

581 

253 

167 

133 

122 

28 

126 

126 

400  E 

570 

1350 

811 

639 

542 

246 

162 

133 

122 

29 

122 

122 

470  E 

1490 

1190 

671 

513 

240 

212 

133 

122 

30 

120 

120 

363 

1790 

1840 

703 

485 

238 

175 

132 

120 

31 

118 

321 

1060 

1290 

463 

167 

130 

Mfan 

177 

182 

368 

524 

1708 

1013 

1157 

789 

400 

190 

143 

127 

AcrFl 

1*9C' 

}.;.-je 

22620 

32230 

94860 

62260 

68830 

48500 

23820 

I  i  C-5C 

.^820 

7570 

NR  — No  RccofO 


Toioi  0■lc^a^«f  m  Acr«-F«o)         402900 


88 


DAILY   HEAH  DISCHAHOE 
DEER   CREEK   AT  HIGHWAY  99E 


In  aecond-Ieet 


Doit 

,957 

1 

Ocl. 

Nov. 

0«c 

Jen. 

F«b. 

Mor.         Apr. 

Moy 

June        July        Aug.        Stpt. 

t 

95 

104 

108 

2 

87 

97 

108 

3 

87 

95 

104 

4 

79 

95 

102 

6 

310 

95 

104 

6 

259 

93 

104 

7 

231 

93 

99 

e 

171 

93 

99 

9 

153 

95 

93 

10 

1  1 

184 
131 

97 
144 

93 
89 

12 

118 

128 

89 

13 

589 

147 

87 

14 

602 

1180 

89 

15 

267 

478 

157 

16 

181 

322 

1470 

17 

150 

263 

1130 

IS 

133 

227 

1580 

19 

120 

227 

624 

20 

123 

215 

465 

21 

123 

201 

544 

22 

115 

177 

687 

23 

123 

162 

478 

24 

156 

156 

389 

25 

144 

150 

337 

26 

144 

141 

i?? 

27 

125 

123 

26 

118 

118 

317 

29 

111 

118 

429 

30 

108 

120 

352 

31 

106 

312 

Mfon 

176 

192 

363 

1 

AcrFl 

1 0800 

U'llO 

22300 

Nfl  —  No  Hecofd 


Total  Discharge  in  Acre-Feit 


DAILY  MEAN   DISCHARGE 
SACRAMENTO   RIVER    AT   VINA   BRIDGE 


In  second-feet 


Dole 

1957 

1 

Oct. 

Nov 

Dec 

Joit. 

Feb. 

Mor. 

Apr. 

«o, 

June 

July 

Aug 

Sept 

1 

9340 

10300 

10100 

17000 

58900 

74200 

66700   E 

14900  E 

13100 

10400  E 

11700  E 

11700 

2 

5230 

10200 

10000 

23800 

60200 

64100 

70500 

14800  E 

13400 

11400  E 

12000  E 

11200 

3 

9040 

10200 

9970 

20600 

80000 

52100  E 

84900 

14900  E 

18400 

11300  E 
loSoO  E 

12000  E 

11200 

4 

9040 

10100 

9910 

17400 

93900 

43000  E 

81700 

15000  E 

16700 

12000  E 

11200 

5 

10300 

8590 

9910 

16400 

101000 

39000  E 

79400 

15100  E 

14500 

10300  E 

11900  E 

11200 

6 

10400 

10000 

9970 

15600 

76000 

29900  E 

85300 

15300  E 

13200 

10200  E 

11900  E 

11200 

7 

10400 

10000 

9850 

15200 

78900 

20200  E 

78800 

15500  E 

12900 

10200  E 

11900  E 

11300 

6 

9680 

10000 

9230 

14800 

83300 
78900 
83500 

19100  E 

83000 

16100  E 

12900 

10500  E 

11800  E 

11300 

9 

966O 

8430 
8280 

8140 

14700 
23400 

17900  E 

66800 

17300  E 

15300 
14800 

10900  E 

11800  E 

11200 

10 

14500 

9230 

17300  E 

48000  E 

17700  E 

11000  E 

11900  E 

11300 

II 

13900 

9150 

9680 

24800 

68700 
97800 

16400 

40000  E 

18500  E 

13400 

11000  E 

11800  E 

11300 

12 

11200 

10200 

9500 

22300 

16400 

33900  E 
27800  E 

22800  E 

15900 

11000  E 

11800  E 

11300 

13 

24800 

10600 

®21° 

24800 

91500 

16400 

22700  E 

16600 

11100  E 

11800  E 

11000 

14 

26600 

33700 

92600 

16200 

25100  E 

21700  E 

14100 

11100  B 

11800  E 

10400 

15 

14800 

21600 

8940 

20800 

96800 

17400 

24600  E 

21300  E 

13500 

11100  E 

11900  E 

10000 

16 

1S800 

16300 
13400 

15800 

20800 

83200 

16900 

21900  E 

20900  E 
20800  E 

13000 

11100  E 

11800  B 

9300 

17 

naoo 

20300 

18900 

84900 

14700 

19700  E 

12700 

11100  E 

11800  E 

9270 

16 

11200 

12600 

24700 
17800 

17700 

Q6300 
l4lOOO 

14000 

19500  E 
18600  E 

20600  E 

12600 

11100  E 

11900  E 

9220 

19 

10800 

13400 

16700 

13500 

20500  E 
20400  E 

12200 

11100  E 

11900  E 

9190 

20 

10500 

13400 

15700 

14700 

118000 

20000  E 

17700  E 

11500 

11100  E 

11900  E 

9i4o 

21 

10500 

13900 

17200 

15500 

104000 

54800 

17600  E 

20400  E 

11300 

11100  E 

11800  B 

9300 

22 

10400 

13700 

30600 

15300 

104000 

54400 

21500  E 

20400  E 

11100 

11000  E 

11800  E 

9350 

23 

10400 

13600 

18500 

15000 

88200 

39100  E 

21900  E 
20800  E 

20400  E 

11000 

11100  B 

11800 

9430 

24 

12100 

13400 

15900 

24800 

95500 

37000  E 
45700  B 

20400  E 

10900 
10800 

11200  E 

11800 

9430 

25 

12500 

13300 

15000 

40300 

131000 

19800  E 

20000  E 

11200  E 

11800 

9400 

26 

9800 

12600 

14500 
15800 

71000 

94900 
85700 

39300 

19300  E 
16800  E 

19300  E 

10600 

11200  E 

11700 

9240 

^^ 

10900 

11900 

42900 

32500 

17900  E 
16800  E 

10500 

io4oo 

11100  E 

11700 

9190 

26 

ioroo 

11100 

17600 

29000 

78800 

29000 

14500  E 

11000  E 

11700 

9190 

29 

10600 

10200 

27900 

42600 

32000  E 

14700  E 
14800  E 

15800 
14100 

10400 

11400  E 

11700 

9220 

30 

10500 

10100 

20200 

71300 
65400 

56300  E 

10300 

11400  B 

11700 

9140 

31 

10400 

17700 

45300  E 

13200 

11500  E 

11600 

Ueon 

11900 

12480 

14H50 

26850 

90980 

32390 

39190 

18240 

12930 

10990 

11820 

ICIQO 

AerFl 

7il700 

742300 

888400 

16S1000 

5053000 

1992000 

2332000 

1122000 

769600 

675600 

726700 

606600 

NR  -No  Racord 


Tolo)   Diichorga   in   Acrc-F«t1     \!2<iOOOCl 


89 


DAILY  MEAN  DISCHAROE 
SACRAMENTO  RIVER    AT   HAMILTON  CITY 


In  3ccond-rccl 


OOK 

,95, 

1 

Oct. 

No». 

Oic 

Jon. 

Fit. 

Mor. 

Apr. 

Mot 

June 

Jul, 

Aug. 

S.P.. 

2 
5 

4 
5 

9^70 
Q070 
SflljO 
3730 
9590 

10400 
10300 
lOiOO 
lOjOO 
8810 

10500 
10400 
10300 
10300 
10300 

16200 
21900 
21100 
17100 
I56OO 

55600 
54800 
77100 
86300 
101000  E 

78100 
69600 
58100 
48500 
40600 

60900 
65100 
83000 
78000 
75400 

13600 
13500 
13700 
13600 
13500 

11600 
11600 
15600 
15200 
13100 

7840 
9050 
9110 
8160 
8010 

9360 
9760 
9760 
9670 
9700 

10000 
9640 

9610 

9640 
9700 

6 
7 
S 
9 
10 

10300 
10000 
9650 
9500 
13400 

10100 
10200 
10200 

10300 
10300 
10000 
8640 
9320 

14800 
14400 
14000 
13700 
19500 

79900 
73100 
83700 
76800 
85600 

31900 
26600 
24500 
21900 
20700 

82500 
75500 
79500 
67500 
49700 

13700 
13700 

14600 
15500 
15800 

11600 
11000 
11000 
12600 
13600 

8040 
7870 
8250 
8630 
8810 

9580 
9480 
9480 
9450 
9450 

9800 
9980 
10100 
10200 
10200 

II 
12 
13 
14 

15 

14900 
11800 
19900 
28600 
16000 

8900 
10300 
10500 

27400 
23000 

10200 

10100 

9440 

9300 

9500 

24600 
19900 
36700 
25300 
20000 

70000 
86000 
98200 
89300 
98400 

19800 
19000 
19300 
18200 
21000 

40900 
34600 
28700 
27I1OO 
26000 

16900 
20900 
21000 
19700 
19000 

11900 
13100 
15600 
12700 
11900 

8780 
8750 
8720 
8750 
8660 

9420 
9360 
9390 
9360 
9300 

10400 
10500 
10400 
9700 
9390 

16 
17 
IS 
19 
20 

13300 
12100 
11500 
11000 
10700 

16800 
13800 
12900 
13300 
13400 

13500 
20700 
23800 
19500 
16200 

19700 
17900 
16600 
15800 
13900 

85900 

85900 

91600 

135000 

134000 

18500 
16500 
15800 
15000 
16700 

23000  E 
16900  E 
16000 
16800 
17600 

18900 
18800 
18600 
18600 
18400 

11300 
10900 
10700 
10400 
9480 

8660 
8750 

8780 

9330 
9510 
9540 
9510 
9480 

8450 
8420 
8450 
8330 
8330 

21 
22 
23 
24 
25 

10600 
10500 
10400 
11600 
12700 

13700 
13700 
13600 
13500 
13400 

16700 
28800 
20000 
16600 
15800 

14100 
14200 
13900 
19600 
39800 

108000 

109000 
96300  E 
91900  E 

140000 

52400 
55800 
42900 
40400 
41800 

18200 
22000 
22000 
20900 
20100 

18000 

18600 
18700 
18100 

9360 
9050 
8900 
8810 
8630 

8780 
8690 
8870 
8960 

8870 

9480 
9580 
9640 
9730 
9760 

8420 
8420 
8630 
8630 
8600 

2e 

27 
26 

29 
30 

31 

10200 
11000 
10900 
10700 
10600 
10500 

13000 
12200 
11700 
10600 
10500 

15000 
15900 
16600 
27200 
21000 
18500 

62800 
52300 
28000 
36500 
64200 
63100 

105000 
92800 
83800 

34100 
29300 
26700 
27000 
50000 
41900 

19400 
17100 
15300 
15000 
14000 

17800 
16400 
15300 
14700 
12900 
11800 

8480 
8220 
8010 
7840 
7900 

8810 
8720 
8720 
9020 
9050 
9330 

9700 
9760 
9800 
9730 
9860 
9980 

8480 
8360 
8330 
8330 
8280 

Meon 

11880 

12470 

14670 

25390 

91960 

33630 

38300 

16520 

11000 

8677 

9578 

9191 

Ac-Fl 

730iOC 

742000 

9019DO 

1561000 

5108000 

2068000 

2279000 

1016000 

654700 

533600 

588900 

546900 

NR  — No  Record 


Totol  Oischorge  in  Acre-Fe«i    16730000 


TABLE  63 


DAILY  HEAH  DISCHARGE 
BIO   CHICO   CREEK  NEAR   CHICO 


In  second-feet 


Dole 

19  57 

1958                                               1 

Oct 

No* 

Otc 

J.n. 

F.O. 

Mot. 

Apt. 

MoV 

June 

Jul, 

Aug. 

Sept. 

1 

35 

39 

40 

110 

532 

508 

1730 

144 

69 

48 

37 

33 

2 

35 

38 

40 

280 

628 

419 

2210 

142 

73 

47 

40 

33 

3 

39 

37 

40 

225 

1210 

363 

1810 

137 

79 

46 

37 

33 

4 

35 

37 

40 

178 

1240 

312 

1170 

133 

75 

46 

H 

33 

5 

128 

36 

39 

148 

1340 

273 

938 

130 

67 

45 

36 

33 

6 

83 

36 

38 

129 

1030 

255 

938 

126 

P 

44 

3? 

32 

7 

61 

36 

38 

113 

1010 

223 

772 

123 

65 

43 

34 

32 

51 

36 

38 

104 

961 

223 

641 

120 

67 

43 

35 

33 

44 

36 

38 

98 

970 

198 

560 

117 

72 

42 

35 

33 

10 

42 

48 

38 

239 

943 

185 

540 

116 

66 

41 

34 

33 

1 1 

39 

64 

38 

262 

725 

177 

529 

133 

65 

41 

34 

32 

12 

39 

43 

37 

309 

2020 

179 

512 

132 

110 

41 

34 

33 

261 

105 

38 

417 

1380 

179 

476 

119 

102 

40 

3? 

33 

14 

179 

377 

38 

318 

925 

223 

442 

112 

81 

40 

3^ 

33 

15 

93 

169 

99 

252 

1020 

273 

400 

105 

71 

40 

34 

33 

16 

68 

111 

992 

212 

1140 

258 

369 

99 

65 

42 

35 

32 

55 

87 

§47 

178 

930 

239 

345 

?* 

63 

41 

37 

32 

49 

73 

986 

154 

886 

221 

321 

§9 

55 

41 

H 

31 

44 

68 

422 

137 

1560 

209 

291 

89 

59 

41 

36 

31 

20 

43 

61 

297 

124 

1190 

656 

270 

87 

57 

40 

35 

31 

21 

40 

56 

393 

111 

804 

2640 

255 

84 

55 

40 

34 

30 

39 

52 

432 

101 

593 

1900 

247 

f 

^ 

40 

34 

31 

44 

51 

303 

100 

480 

1640 

231 

S9 

54 

43 

3? 

38 

57 

48 

225 

264 

2190 

1560 

214 

84 

53 

42 

34 

33 

25 

52 

46 

174 

401 

2300 

1160 

194 

81 

51 

40 

33 

33 

E? 

45 

148 

1170 

1240 

848 

179 

77 

50 

40 

33 

31 

27 

44 

128 

720 

844 

665 

169 

75 

49 

3§ 

33 

30 

45 

42 

]U 

459 

633 

532 

163 

75 

48 

38 

33 

30 

43 

42 

1450 

670 

157 

71 

48 

39 

33 

30 

41 

41 

126 

1520 

1380 

147 

71 

48 

40 

33 

30 

31 

40 

117 

790 

986 

69 

38 

33 

Uton 

62.0 

66.9 

203 

357 

1097 

631 

574 

104 

64.5 

41.6 

34.7 

Ac-Ft 

3810 

3980 

12500 

21960 

60940 

38780 

34160 

6370 

3840 

2560 

2140 

1910 

E-  EitimoUd 


Totol   Otichorgt  in   Acft-Ft«t  193000 


90 


DAILY  MEAN  DISCHARGE 
BIO  CHICO  CREEK   AT  CHICO 


n  aecond-f€ 

Do)* 

.». 

1958                                               1 

Oct, 

Nov 

Oic 

•'•"■ 

Fob. 

Mor. 

»0> 

Mot 

Juno 

July 

»u5 

Sopi 

, 

7.8 

18 

23 

77 

329 

327 

881 

148 

54 

28 

15 

11 

1.0 

le 

24 

159 

344 

279 

1090 

115 

56 

31 

16 

6.4 

1.5 

19 

24 

135 

603 

246 

1060 

140 

60 

26 

18 

0 

4 

0.1 

21 

24 

113 

643 

223 

705 

137 

53 

26 

14 

0 

5 

33 

22 

25 

99 

697 

200 

559 

133 

46 

25 

11 

0 

33 

22 

24 

87 

580 

189 

562 

132 

1*5 

21 

17 

0 

15 

22 

23 

80 

557 

176 

467 

127 

13 

25 

9.9 

0 

8 

10 

22 

23 

73 

544 

173 

3?" 
317 

124 

13 

21 

13 

0 

9 

5.6 

2U 

22 

69 

III 

159 

119 

50 

22 

13 

0 

10 

3.3 

25 

23 

127 

150 

325 

116 

50 

19 

13 

0 

1.3 

53 

27 

148 

446 

147 

316 

135 

7I 

17 

12 

0 

0 

32 

30 

234 

973 

lt5 

306 

138 

19 

12 

0 

l»8 

51 

31 

787 

148 

287 

124 

87 

23 

11 

0 

14 

49 

221 

38 

182 

572 

164 

268 

113 

65 

25 

9.6 

0 

15 

5.0 

130 

75 

147 

593 

193 

244 

107 

51 

25 

10 

0 

0 

92 

527 

127 

646 

187 

227 

102 

46 

29 

12 

0 

0 

64 

402 

111 

567 

178 

213 

97 

11 

19 

17 

0 

0 

44 

549 

102 

519 

169 

200 

90 

13 

21 

16 

0 

19 

0 

38 

285 

96 

856 

162 

187 

87 

31 

21 

11 

0 

20 

0 

32 

213 

92 

722 

31* 

175 

82 

36 

21 

11 

0 

0 

31 

246 

87 

537 

1250 

166 

76 

38 

27 

10 

0 

0 

38 

274 

86 

410 

1040 

161 

75 

31 

32 

10 

0 

25 

0 

38 

201 

336 

870 

155 

66 

32 

31 

10 

0 

24 

0 

3" 

157 

158 

891 

850 

143 

28 

35 

18 

10 

0 

25 

0 

32 

127 

248 

1230 

654 

161 

23 

36 

19 

10 

0 

26 

0 

30 

111 

609 

711 

502 

176 

31 

29 

19 

11 

0 

27 

0 

28 

98 

460 

509 

413 

169 

59 

31 

17 

9.5 

0 

0 

27 

92 

308 

399 

3'<5 

162 

57 

29 

17 

10 

0 

0 

25 

633 

340 

161 

55 

29 

19 

10 

0 

?r^ 

21 

86 

803 

722 

152 

50 

29 

21 

10 

0 

31 

!•? 

80 

467 

526 

53 

13 

10 

Meon 

b.O 

42.6 

129 

205 

610 

369 

347 

95.9 

45.4 

22.9 

12.4 

C.6 

Ac-Ft 

t89 

2533 

7906 

12620 

33880 

22690 

20670 

5895 

2700 

1406 

762 

35 

E  -  E»f. moled 


NR  — No  Record 


Totol   O'schorge   in   Acro-F««t  III6OO 


DAILY   MEAN   DISCHARGE 
LINDO   CHANNEL   NEAR   CHICO 


In  second-feet 


Don 

,957 

1958                                               1 

00. 

Nov 

Dec 

JOO. 

Fob. 

Mor. 

Apr 

Mo» 

JUM 

July 

Aug 

Sopl. 

1 

0 

0 

0 

18 

167 

214 

1030 

12 

0.7 

0 

0 

0 

2 

0 

0 

0 

82 

165 

178 

1450 

11 

1.1 

0 

0 

0 

3 

0 

0 

0 

69 

408 

157 

1240 

7.8 

0.7 

0 

0 

0 

4 

0 

0 

0 

51 

478 

140 

652 

5:^5 

0.3 

0 

0 

0 

5 

15 

0 

0 

39 

586 

124 

163 

0.3 

0 

0 

0 

6 

31 

0 

0 

29 

405 

118 

468 

3.1 

0.1 

0 

0 

0 

7 

18 

0 

0 

l^ 

351 

107 

376 

2.2 

0 

0 

0 

0 

8 

14 

0 

0 

348 

103 

317 

1.1 

0 

0 

0 

0 

9 

8.7 

0 

0 

15 

331 

91 

272 

1.4 

0 

0 

0 

0 

10 

9.7 

0 

0 

57 

358 

90 

2I18 

0.9 

0 

0 

0 

0 

1  1 

ft-'' 

0 

0 

81 

256 

88 

244 

2.8 

0 

0 

0 

0 

12 

18 

0 

0 

84 

1050 

92 

231 

1.9 

0 

0 

0 

0 

13 

114 

0 

0 

149 

751 

95 

222 

1.9 

0 

0 

0 

3.6 

(4 

140 

38 

0 

110 

366 

104 

207 

1.1 

0 

0 

0 

\l 

15 

75 

12 

0 

85 

381 

130 

192 

0.9 

0 

0 

0 

16 

?3 

0 

436 

69 

163 

124 

178 

0.9 

0 

0 

0 

5.7 

17 

41 

0 

269 

51 

369 

lie 

166 

0.9 

0 

0 

0 

0 

16 

31 

0 

441 

11 

l^ 

108 

154 
1I2 

0.9 

0 

0 

0 

0 

19 

29 

0 

192 

31 

103 

0.7 

0 

0 

0 

0 

20 

26 

0 

124 

23 

731 

215 

132 

0.7 

0 

0 

0 

0 

21 

24 

0 

126 

15 

368 

1630 

124 

?■? 

0 

0 

0 

0 

22 

22 

0 

167 

11 

245 

1220 

121 

0 

0 

0 

0 

23 

26 

0 

112 

8.7 

186 

899 

115 

1.4 

0 

0 

0 

0 

24 

It 

0 

78 

50 

902 

105 

38 

0 

0 

0 

1.0 

29 

0 

60 

116 

1710 

562 

73 

51 

0 

0 

0 

2.5 

26 

36 

0 

50 

480 

725 

393 

36 

"^.2 

0 

0 

0 

0.4 

27 

33 

0 

37 

273 

387 

317 

30 

0 

0 

0 

0 

2* 

26 

0 

29 

153 

272 

249 

24 

1.4 

0 

0 

0 

0 

29 

15 

0 

36 

596 

266 

22 

1.4 

0 

0 

0 

n 

SO 

0 

0 

25 

811 

728 

16 

1.1 

0 

0 

0 

31 

21 

273 

434 

0.9 

0 

0 

Moon 

"5.1 

1.7 

71.1 

126 

499 

325 

302 

6.8 

0.1 

0 

0 

1.6 

«C-Fl 

17K9 

99 

1370 

7765 

27700 

19980 

17960 

115 

7 

0 

0 

96 

NR  -  No  Racord 


To'ol  D■■c^org•  in  Acr«-Fi«l 


TABLE  66 


DAILY  MEAN  DISCHAROE 
STOKY  CREEK  AT  BLACK  BUTTE  DAM  SITE,  NEAR  ORLAMD 


91 


In  second-feet 

Do't 

:,.. 

1958                                                 1 

Oev 

No. 

Dec 

JO" 

fto 

Mor. 

.„. 

"•» 

June 

Jul, 

«u« 

S.rt 

, 

-„ 

-520   £ 

4180 

601 

234 

158 

E 

145 

E 

171   E 

20 

30 

02 

62** 

o*;5U 

3500   E 

6010 

590 

250 

158 

E 

145 

E 

171    e 

5 

16 

38 

56 

600 

7280 

2500  E 

5670 

634 

234 

158 

E 

120 

164  E 

4 

14 

1? 

51 

552 

11400 

2200  E 

4360 

601 

226 

171 

E 

95 

E 

158  E 

5 

14 

SB 

510 

10600 

2060 

4310 

799 

197 

171 

E 

91 

E 

130 

6 

15 

3» 

67 

456 

6610 

2230 

5490 

1050 

If. 

102 

E 

132 

E 

115  E 

7 

1« 

31 

36 

370 

7260 

1900 

3860 

1170 

?! 

K 

iU 

K 

78  E 

e 

15 

31 

H 

370 

5510 

1780 

31*0 

1120 

178 

164 

E 

E 

52  E 

9 

40 

31 

375 

6150 

1670 

2690 

1170 

218 

152 

E 

iii 

K 

52  E 

10 

351 

31 

1630 

6290 

1580 

2500 

1170 

226 

171 

E 

K 

99  B 

1 1 

303 

1? 

41 

1630 

4260 

1290 

2470 

1330 

171 

171 

E 

145 

E 

106  E 

140 

40 

1550 

7*?^ 

954 

2480 

1220 

234 

158 

E 

152 

E 

115  E 

(3 

1280 

122 

^ 

1680 

1060 

2450 

990 

210 

126 

E 

152 

E 

136  E 

14 

454 

1140 

1120 

6250 

1170 

2350 

918 

158 

158 

E 

132 

B 

141  E 

15 

216 

425 

56 

660 

6070 

1300 

1910 

906 

102 

158 

E 

126 

E 

136  E 

16 
17 

159 

122 

268 
209 

V^ 

681 
660 

Smo 

1110 
678 

1160 
1320 

ISS 

106 

164 
164 

E 
E 

'^ 

E 
E 

141   E 
132  E 

le 

106 

183 

1330 

688 

9520 
24000 

623 

930 

7^1 

106  E 

152 

E 

136 

E 

132  E 

l9 

34 

2<» 

912 

667 

733 

906 

128  E 

136 

E 

152 

E 

119  E 

20 

67 

180 

810 

648 

13000 

2300 

1120 

634 

164  E 

136 

E 

152 

E 

92  E 

60 

156 

948 

600 

7940 

8350 

UIO 

601 

136  E 

m 

E 

152 

E 

54  B 

22 

51 

137 

1240 

534 

6090 

6660 

lOTO 

645 

136  E 

E 

124 

E 

115  B 

51 

122 

930 

420 

5410 

4640 

1100 

858 

164  E 

152 

E 

132 

E 

115  E 

24 

n 

114 

756 

18600 

3700 

942 

777 

164  E 

152 

E 

128 

E 

95  E 

25 

106 

678 

1610 

19400 

3140 

896 

700 

178  E 

132 

E 

128 

E 

95  E 

84 

95 

618 

7510 

10200  E 

2830 

788 

612 

178  E 
l4l  E 

35 

E 

132 

E 

119  E 

72 

87 

540 

3610 

7540  E 

2580 

777 

502 

106 

K 

91 

E 

136  E 

26 

62 

82 

859 

1890 

5790  E 

2420 

656 

440 

158  E 

136 

E 

91 

K 

124   E 

29 

56 

74 

1150 

3730 

2960 

234 

420 

132  E 

171 

E 

102 

E 

128  E 

30 

51 

74 

800 

5010 

4270 

532 

326 

136  E 

171 

E 

152 

E 

128  E 

31 

^6 

660 

3440 

3650 

258 

145 

E 

164 

E 

yton 

1:1 

140 

i*46 

lll&i 

96iO 

260f 

224" 

783 

169 

147 

130 

118 

Ac-Fi 

?;-:c 

'-1^0 

2-450 

50030 

--.-:_ 

48160 

10030 

9050 

79S0 

7040 

NR  — Mo  Record 


Toiol  Dischargt  in  Acf«-F««i         991100 


DAILY  MEAH  DISCHARGE 
STONY  CREEK  NEAR    HAMHTOH  CITY 


In  second-feet 


Dole 

„s. 

1958                                                 1 

0c»- 

Nov 

0<c. 

Jon. 

Fob. 

Mer. 

Ap.. 

"or 

Jwnc 

Jull 

Aug. 

Sapl. 

^ 

6g; 

--;  - 

-^- 

-300 

328 

168 

18 

10 

0.5 

c 

29 

28 

032 

3730 

3690 

6060 

310 

153 

20 

11 

0.5 

r 

26 

27 

632 

7060 

2530 

7360 

346 

165 

19 

8.9 

0.4 

Q 

25 

560 

8740 

2750 

5170 

314 

156 

20 

9.5 

0.3 

0 

io 

24 

505 

10600 

2420 

4260 

310 

136 

25 

9.5 

0.2 

0 

17 

24 

455 

6920 

2480 

7060 

382 

121 

28 

11 

6.0 

0 

13 

24 

358 

6880 

2100 

4410 

466 

111 

28 

5.0 

7.7 

10 

22 

311 

6660 

1910 

3370 

454 

107 

19 

2.0 

12 

0 

6.2 

20 

287 

6470 

1740 

3020 

462 

105 

13 

0.8 

16 

10 

425 

4.0 

18 

1010 

8060 

1640 

2920 

500 

123 

5.5 

15 

362 

1.2 

15 

1630 

8010 

1560 

2920 

630 

138 

12 

9.5 

10 

0 

15 

1430 

11100 

1030 

2880 

932 

147 

12 

§•! 

974 

0 

12 

1780 

916O 

1130 

2850 

ZF 

172 

8.9 

?•? 

761 

737 

11 

1410 

6880 

1270 

2790 

680 

151 

9.5 

3.8 

15 

338 

520 

20 

840 

7220 

1490 

2510 

655 

105 

13 

3.5 

0.3 

201 

287 

64 

740 

6700 

1370 

1530 

675 

76 

15 

3.2 

0.8 

17 

140 

187 
138 

319 
1050 

^ 

6200 
8060 

822 
666 

1530 
1520 

590 
505 

S 

14 
15 

19 

0:6 

83 

134 

1160 

662 

29200 

726 
1400 

1280 

450 

35 

25 

1|  , 

20 

63 

lie 

938 

626 

19200 

1560 

370 

25 

26 

6.5 

6.5 

21 
22 

51 
44 

106 
89 

1490 

572 
505 

10900 
7440 

8230 
9420 

1680 
1660 

3*2 
335 

40 
32 

a 

2.6 

1.8 

4.2 
5.0 

41 

72 

1220 

IS 

5850 

5890 

1780 

575 

35 

18 

13 

42 

63 

iS8 

69s 

14000 

4350 

1480 

555 

31 

24 

29 

52 

56 

1130 

28800 

3370 

1520 

486 

27 

24 

7.1 

3.5 

47 

50 

752 

6220 

13400 

2730 

1320 

430 

24 

16 

6.5 

3.5 

44 

41 

3960 

8700 

2450 

1330 

IS? 

31 

a 

!:i 

2S 

29 

30 

31 

41 

38 

657 

2590 

6250 

2250 

1110 

262 

34 

8.3 

'i 

34 
31 

1370 
917 

2600 
4680 

2210 
4800 

i4^ 

ill 

30 
22 

12 
13 

3.5 

0.4 

36 

710 

3740 

3?50 

195 

15 

y«on 

131 

96.4 

464 

1384 

9823 

2803 

2745 

457 

86.8 

17.5 

^  c 

Ac-F. 

ic-o 

-:--.o 

:6f30 

65080 

545500 

172400 

163400 

28070 

5160 

1100 

415 

260 

NH  —  No  R«CO'a 


Totol  0iictior«t  in  Acrt-FMl      10^6000 
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TABLE  68 


DAILY  MEAN   DISCHARGE 
SACRAMEIITO  RIVER    AT  ORD   FERRY 


In  8econd-reet 


Oon 

1957 

1958                                               ] 

Oct. 

Nov 

OlC- 

Jon. 

Fib. 

Mof. 

Apr. 

"ot 

Jt>nc 

July 

Aug 

Siol 

1 

2 
3 

4 
5 

9iti40 
8970 
8800 
8620 
9230 

10400 
10200 
10200 
10200 
8970 

10500 
10400 
10300 
10200 
10200 

17900 
22700 
24000 
19300 
17700 

61000   E 
54600 
83200   E 
93800   E 
115000   E 

8I8OO   E 
72900  E 
59900  E 
50500 
43000 

65000   E 
77200  E 
97700  E 
89900  E 
85200  E 

I56OO 
15400 
156OO 
15400 
15200 

12200 
11900 
14800 
15900 
14100 

7950 
8890 
9130 
8390 
8020 

9270 
9630 
9770 
9750 
9730 

10000 

9600 
9410 
9440 
9510 

6 

7 

a 

9 

10 

10400 
9750 
9630 
9320 

12100 

9880 

10100 

10100 

9320 

8490 

10200 
10200 
10100 
8780 
9010 

16900 
16300 
15800 
15600 
19700 

102000  E 
81800   E 
94000   E 
86500   E 
96300   E 

35900 
30600 
28400 
25900 
24300 

92700  E 
87400  E 
86100  E 
77200  E 
56600  E 

15300 
15300 
15900 
16700 
17000 

12400 
11500 
11400 
12400 
14200 

8000 
7860 
8100 
8390 
8600 

9730 
9700 
9700 
9730 
9800 

9600 
9700 
9820 
9920 
9970 

II 

12 
13 
14 

15 

15200 
12200 
17200 
31200 
17500 

8730 
10200 
10400 
22300 
25200 

9920 
10000 
9370 
9180 
9510 

27100 
22500 
36000 
29800 
22700 

82600   E 
87600   E 

116000  E 
97700   E 

105000  E 

23300 
22300 
22500 
21800 
24500 

45600 
39300 
33600 
31700 
30400 

17700 
20700 
21800 
20400 
19600 

12200 
12700 
16200 
13300 
12300 

8600 
8550 
8550 
8530 
8390 

9820 
9820 
9750 
9730 
9650 

10100 

10200 

10200 

9580 

9360 

16 
17 
16 
19 
20 

13900 
12400 
11700 
11200 
10800 

17500 
14600 
13200 
13300 
13600 

13000 
21700 
24000 
22000 
17300 

21700 
20100 
19000 
18200 
16700 

97900  E 
92000  E 
94700  E 
201000  E 
244000  E 

22800 
20100 
19100 
I83OO 
19400 

27400 
24500 
24000 
22900 
22100 

19400 
19200 
19100 
18900 
18800 

11600 
11200 
10900 
10700 
9870 

8420 
8510 
8510 
8530 
8510 

9630 
9700 
9770 
9730 
9T00 

8640 
8420 
8440 

21 
22 
23 
24 
29 

10600 
10600 
10500 
11100 
12600 

13700 
13800 
13700 
13600 
13400 

17400 
27800 
22100 
17700 
16600 

16400 
16500 
16100 
19300 
40000 

118000  E 
113000  E 
106000  E 
94400  E 
251000  E 

58600   E 
72200   E 
56300   E 

48400 

21700 
24100 
24900 
23600 
22800 

18400 
18200 
18700 
18900 
18400 

9600 
9290 
9130 
9030 
8800 

8480 
8460 
8510 
8660 
8660 

9700 
9750 
9770 
9870 
9870 

1^ 
8620 
8620 
8530 

26 

27 
26 
29 
30 
31 

10600 
11000 
10800 
lCf700 
10500 
10400 

13200 
12300 
12000 
10800 
10600 

15800 
I6300 
16500 
26000 
22000 
19100 

58300  E 
71900  E 
35400 
37500 
64100   E 
70600  E 

129000  E 

104000  E 

90900  E 

42000 
35800 
32800 
32000 
53200 
48700 

22000 
19700 
17700 
17200 
16200 

18000 
17100 
15800 
15300 
13900 
12700 

8640 
8420 
8240 
8060 
8080 

8600 
8600 
8480 
8800 
8990 
9220 

9850 
9850 
9900 
9800 
9920 
9950 

8350 

8420 
8300 

Mton 

IIQOO 

12470 

14940 

27930 

110500 

38620 

44210 

17370 

11300 

8513 

9753 

9112 

»c-Fl 

731800 

741800 

918700 

1717000 

6135000 

2375000 

2631000 

1068000 

672500 

523400 

599700 

542200 

NR  -No  Record 


Total   Oischorqe   m   Acre-Feel     I866OOOO 


DAILY   MEAN   DISCHARGE 
SACRAMENTO   RIVER    AT  BUTTE   CITY 


In  second-feet 


Dole 

1957 

1956                                               1 

Oci. 

NO. 

0«c. 

Jon. 

Fab. 

Mor. 

Apr. 

Uoy 

June 

July 

Aug. 

s.pt 

1 

2 
5 
4 
5 

9880 
9280 
9060 
8900 
8940 

10400 
10200 
10100 
10100 
9280 

10200 

10100 

10000 

9950 

9930 

17800 
20000 
24000 
19500 
17800 

64300 
60100 
70700 
91400 
113000 

82800 
74300 
63000 
54700 
45100 

62200 

72400 
87000 
90800 
84700 

16600 
16400 
16200 
16100 
15900 

12500 

12200 
13600 
15400 
13900 

7630 
8280 

8780 
8210 
7840 

9210 
9400 
9590 
9660 
9620 

9900 
9640 
9450 
9450 
9500 

6 

7 
6 
9 
10 

10700 
10000 
9950 
9500 
11100 

9520 
9980 
9?80 
9470 
8440 

9930 
9900 
9860 
8870 
8530 

17000 
16400 
15900 
15700 
18000 

117000 
89400 
93200 
93100 
96500 

36300 
29100 
26100 
24000 
22300 

86700 
90400 
83500 
8O9OO 
63100 

158OO 
15700 
16100 
16800 
17100 

12400 
11500 
11300 
11600 
136OO 

7720 
7590 
7660 
7950 
8300 

9590 
9520 
9520 
9640 
9640 

9570 
9620 
9860 
9900 
9980 

12 
13 
14 

15 

15000 
12700 
13600 
29200 
19500 

8530 
9740 
10100 
15400 
25300 

9660 
9760 
9300 
9180 
9350 

25200 
22000 
33900 
32900 
22600 

93400 
82900 
118000 
108000 
106000 

21300 
20200 
20000 
19700 
20900 

51600 
43000 
35700 
31800 
30500 

17600 
19700 
21500 
20400 
19800 

12200 
11800 
15000 
13100 
12100 

8300 
8250 
8210 
8210 
8320 

9660 
9620 
9590 
9590 
9570 

10000 
10200 
10200 
9810 
9590 

16 

17 
18 
19 
20 

14600 
12900 
12000 
11500 
11100 

17100 
l4200 
12800 
12600 
13000 

11200 
19800 
20600 
22400 
17100 

20900 
19800 
18700 

107000 
95600 
96600 
126000 
158000 

20800 
18500 
17500 
16800 
16700 

27800 
25100 
24100 
23100 
22400 

19300 
19200 
19000 
18600 
18700 

11400 
10900 
10600 
10400 
9810 

8180 
8250 
8250 
8340 
8370 

9570 
9620 
9660 
9640 
9660 

8870 
8410 
8440 
8370 
8280 

21 
22 
23 
24 
25 

10900 
10700 
10600 
10900 
12400 

12900 
13100 
13000 
12900 
12800 

16700 
22800 
23200 
17800 
16600 

16200 
16400 
16100 
■17700 
34000 

I36OOO 
117000 
112000 
95800 
136000 

40200 
65100 
61200 
52700 
48700 

21900 
23100 
24500 
23600 
22800 

I83OO 
18100 
18300 
18500 
18200 

9500 
9180 
8970 
8850 
8640 

8410 

nil 

9660 
9690 

9810 

8280 
8340 
8440 
8480 
8480 

2C 
27 
26 

29 

30 
31 

11200 
10800 
10900 
10700 
10600 
10500 

12600 
12000 
11600 
10700 
10300 

15900 
15800 
16300 
22600 
22500 
19100 

46400 
70800 
ll4800 
35100 
52500 
68300 

146000 
110000 

93500 

45800 
36100 
31500 
29700 
42600 
53500 

22100 
20400 
18700 
18100 
17300 

17800 
17200 
16000 

IJ,  .,,,, 
IJ  lUO 

8510 
8250 

8OTO 

7  ■".10 

8600 
8550 
8410 
8580 
8920 
9090 

9760 
9760 
9780 
9760 
9780 
9810 

8440 
8340 
8280 
8370 
8230 

Uflon 

11920 

11940 

14350 

26810 

104500 

37330 

44310 

17470 

11040 

8295 

9645 

9091 

AerFi 

733100 

710400 

882500 

1648000 

5803000 

2295000 

2637000 

1074000 

656700 

510000 

593100 

540900 

£  -  EMimotfd 


Totol   0>icharge  <n   Acre-F«tt     IB08OOOO 
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DAILY   MEAN   DISCHAROE 
HOULTON  WIIH  SPILL  TO  BUTTE  BASIN 


In  second-feet 


19  57 

1956 

Dott 

Oct. 

No. 

Otc 

Jon 

F.». 

"•' 

•p.. 

"0, 

June 

Jul, 

»ul. 

Stpl 

, 

^;, 

0 

0 

0 

-.10 

7730 

Ill 

0 

u 

0 

0 

2 

0 

0 

0 

0 

1060 

5270 
22J1O 

3580 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

22140 

7300 

loSoo 

0 

0 

0 

0 

0 

4 

0 

0 

0 

0 

8880 

21I1 

0 

0 

0 

0 

0 

5 

0 

0 

0 

0 

15700 

0 

8110 

0 

0 

0 

0 

0 

6 

0 

0 

0 

0 

19900 

0 

7970 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

11300 

0 

10000 

0 

0 

0 

0 

0 

e 

0 

0 

0 

0 

9870 

0 

7350 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

11400 

0 

698O 

0 

0 

0 

0 

0 

10 

0 

0 

0 

0 

10900 

0 

2500 

0 

0 

0 

0 

0 

M 

0 

0 

0 

0 

12100 

0 

60 

0 

0 

0 

0 

0 

12 

0 

0 

0 

0 

7*90 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

13 

0 

0 

0 

0 

17300 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

14 

0 

0 

0 

0 

17*00 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

\i 

0 

0 

0 

0 

11200 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

16 

0 

0 

0 

0 

15300 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

17 

0 

0 

0 

0 

11500 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

le 

0 

0 

0 

0 

11000 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

r9 

0 

0 

0 

0 

18000 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

JO 

0 

0 

0 

0 

31700 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

21 

0 

0 

0 

0 

28000 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

22 

0 

0 

0 

0 

19200 

1580 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

23 

0 

0 

0 

0 

17300 

1720 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

24 

0 

0 

0 

0 

12200 

20 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

25 

0 

0 

0 

0 

21800 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

26 

0 

0 

0 

0 

31600 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

27 

0 

0 

0 

'^ 

17800 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

28 

0 

0 

0 

11700 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

29 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

30 

0 

0 

0 

31 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

31 

0 

2470 

28 

0 

0 

U«on 

0 

1?2 

11730 

607 

2115 

0 

0 

0        ;        c       \ 

Ac-Fl 

c 

0 

0 

10550 

818100 

37290 

127700 

° 

0 

0 

0 

0 

NR  — No  Record 


Tofol  Discharge  in  Acre-Feat         993600 


DAILY  MEAN   DISCHARGE 
SACRAMENTO  RIVER   OPPOSITE  MOULTON  WEIR 


In  second-f 

^e: 

Dot* 

1957 

1 

Oct. 

Nov 

Dec 

Jon. 

F«b. 

Mor. 

4p, 

uoy 

June 

July 

«o9. 

Sopi- 

1 

9560 

NB 

NB 

NR 

KB 

79800 

53200 

17200 

13500 

8840 

9540 

lOOOC 

2 

8990 

NS 

NR 

NR 

KB 

73500 

70000 

16700 

13200 

9260 

9720 

Q.r-C 

3 

S3° 

KH 

NB 

NR 

NR 

65500 

79000 

16500 

14300 

9850 

0910 

atic 

8600 

NB 

NB 

KB 

NB 

56000 

83500 

16500 

16900 

9410 

9910 

95ao 

5 

8560 

NB 

NR 

NR 

KB 

47000 

81500 

16200 

15400 

8910 

9890 

9680 

6 

10100 

KB 

KB 

KB 

NB 

38200 

8I5OO 

16100 

13700 

8800 

9870 

9770 

7 

9620 

HR 

NR 

KB 

NR 

30300 

83000 

16100 

12700 

8630 

9790 

9890 

S 

9580 

NB 

NR 

KB 

NR 

27000 

79700 

16300 

12400 

8650 

9740 

10100 

9080 

NR 

NR 

NR 

NR 

25500 

79000 

17000 

12500 

8990 

9760 

10200 

10 

9830 

NR 

NR 

NR 

NR 

24700 

66700 

17600 

14700 

9270 

9760 

10200 

II 

14300 

NR 

NR 

NR 

NR 

24100 

53500 

18000 

13500 

9270 

9810 

10300 

12 

13000 

MR 

NR 

NR 

NR 

22400 

44300 

20200 

12800 

9220 

9760 

10500 

13 

11800 

NR 

NR 

NR 

NR 

22000 

37000 

23100 

15800 

9180 

9720 

10600 

14 

32100  E 

NR 

NR 

NR 

NR 

22000 

32200 

22100 

14700 

9180 

9700 

10100 

15 

25000  E 

NR 

NR 

NR 

NR 

22000 

3O8OO 

21000 

13200 

9200 

9680 

9890 

16 

16200 

NR 

NR 

NR 

NR 

23500 

28500 

20600 

12600 

9100 

9640 

9270 

17 

13200 

NR 

NR 

NR 

NR 

22200 

26200 

20400 

12200 

9100 

9680 

8950 

16 

12100 

NR 

NR 

NR 

NR 

21000 

25300 

20300 

11800 

9100 

9760 

8950 

19 

11400 

NR 

HR 

NR 

NR 

19000 

24900 

20000 

11500 

9120 

9720 

8880 

20 

11100 

NR 

NR 

NR 

NR 

19000 

24600 

20100 

11000 

9060 

9700 

8820 

21 

10800 

NR 

NR 

NR 

NR 

29500 

24200 

I96OO 

10600 

9060 

9720 

8820 

22 

10700 

NR 

NR 

NR 

NR 

62000 

24600 

19400 

10300 

9050 

9720 

8900 

23 

10600 

m 

NR 

NR 

NR 

63500 

24700 

19700 

10100 

9030 

9770 

8930 

24 

10700 

NR 

NR 

NR 

NR 

53600 

25200 

20000 

9930 

9200 

9870 

8990 

25 

12200 

NR 

NR 

NR 

NR 

49000 

24800 

19800 

9740 

9180 

9910 

8990 

26 

11600 

NR 

NR 

NR 

NR 

47200 

24600 

19400 

9580 

9160 

9910 

8970 

27 

10600 

NR 

NR 

NR 

NR 

38000 

22500 

18800 

9350 

9100 

9870 

8900 

26 

10900 

NR 

NR 

NR 

NR 

32900 

20200 

17300 

9180 

8990 

9890 

6800 

29 

10800 

NR 

NR 

NR 

30500 

19100 

16700 

9010 
8950 

9120 

9890 

8800 

30 

10700 

NB 

NR 

NR 

38000 

18100 

15500 

9310 

9910 

8760 

31 

10600 

KB 

KB 

53700 

14100 

9430 

9950 

Mton 

12030 

38150 

43750 

18460 

12170 

9122 

9789 

9467 

iC-Fl 

739?00                              1 

2346000 

2603000 

1135000 

724200 

560900 

601900 

563300 

NR  —  No  Record 


Total  0-tchorge  >n  Aere-ftcl 


94 


DAILY    MEAN   DISCHARQE 
COLUSA   WEIR   SPILL  TO   BUTTE   BASIK 

In  second-feet 


Dolt 

1957 

1998                                                  1 

Oct. 

NOK. 

Dae. 

Jan. 

F«b. 

Mor. 

Apr. 

Hoy 

June 

July 

Aug. 

Stcl 

, 

0 

0 

0 

0 

29600 

41700 

19100 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

0 

0 

0 

0 

26100 

36600 

33400 

0 

0 

0 

0 

0 

3 

0 

0 

0 

0 

27200 

30500 

40400 

0 

0 

0 

0 

0 

4 

0 

0 

0 

0 

39500 

22200 

47500 

44800 

0 

0 

0 

0 

0 

5 

0 

0 

0 

0 

46500 

13800 

0 

0 

0 

0 

0 

6 

0 

0 

0 

0 

52100 

6700 

43700 

0 

0 

0 

0 

0 

7 

0 

0 

0 

0 

42900 

992 

47700 

0 

0 

0 

0 

0 

a 

0 

0 

0 

0 

3S6OO 

0 

43900 

0 

0 

0 

0 

0 

9 

0 

0 

0 

0 

41400 

0 

43200 

0 

0 

0 

0 

0 

10 

0 

0 

0 

0 

40100 

0 

35300 

0 

0 

0 

0 

0 

1 1 

0 

0 

0 

0 

42900 

0 

23000 

0 

0 

0 

0 

0 

12 

0 

0 

0 

0 

36600 

0 

14100 

0 

0 

0 

0 

0 

13 

0 

0 

0 

22 

45300 

0 

7810 

0 

0 

0 

0 

0 

14 

0 

0 

0 

2500 

51400 

0 

3470 

0 

0 

0 

0 

0 

15 

0 

0 

0 

15 

48000 

0 

2150 

0 

0 

0 

0 

0 

16 

0 

0 

0 

0 

50000 

0 

557 

0 

0 

0 

0 

0 

17 

0 

0 

0 

0 

45000 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

IB 

0 

0 

0 

0 

43100 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

19 

0 

0 

0 

0 

50200 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

20 

0 

0 

0 

0 

71200 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

21 

0 

0 

0 

0 

71500 

2890 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

22 

0 

0 

0 

0 

60500 

24800 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

23 

0 

0 

0 

0 

56400 
49200 

29100 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

24 

0 

0 

0 

0 

20200 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

23 

0 

0 

0 

314 

55800 

15700 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2e 

0 

0 

0 

6470 

75300 

14200 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

27 

0 

0 

0 

211200 

61000 

7590 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

28 

0 

0 

0 

19600 

496OO 

3240 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

29 

0 

0 

0 

4710 

1310 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

30 

0 

0 

0 

10800 

5830 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

31 

0 

0 

26900 

20000 

0 

0 

0 

Mian 

0 

0 

0 

3085 

48110 

9592 

15000 

0 

0 

0 

0    :      c    1 

AC-FI 

0 

0 

0 

189700 

2672000 

589BOO 

892700 

0 

0 

0 

0 

°  1 

NR  -No  Record 


Totol  Dischorgt  in  Acre-Feet       U3^U000 


TABLE  73 


DAILY   MEAN   DISCHARGE 
SACRAMENTO   RIVER    AT  COLUSA 


In  second-feet 


Doll 

,937 

1956                                        1 

OC. 

Noo 

Dec 

Jon. 

Fit. 

Mof. 

Apr. 

Moy 

June 

July 

Aug. 

S.p. 

1 

2 
5 
4 
5 

10400 
9510 
9130 
8910 
8700 

10500 
10400 
10400 
10300 
10200 

10300 
10200 
10100 
10000 
10000 

19100 

18400 
23600 
22500 
19300 

37000 
36400 
36600 
38800 
40200 

39400 
38400 
37000 
35400 
33800 

34500 
37100 
38500 
40000 
39400 

16500 
16100 
15900 
15800 
15700 

12500 
12100 
12500 
15100 
14500 

7200 
7410 
8020 
7880 
7250 

8850 
8970 
9220 
9290 
9250 

9540 
9510 
9210 
9110 
9180 

6 
7 
8 
9 
10 

9900 
10100 

9850 
9390 

9730 

9280 
10100 
10200 
10200 

9110 

9960 
9950 
9890 
9450 
8540 

17600 
16600 
15900 
15500 
15600 

41400 
40000 
39200 
39800 
39500 

31900 
29700 
27300 
25200 
23100 

39200 
39800 
39200 
39000 
37500 

15500 
15600 
15600 
16200 
16800 

13000 
11800 
11400 
11300 
12900 

7140 
7030 
698O 
7330 
7680 

9280 
9190 
9160 
9240 
9250 

9290 
9370 
9570 
9750 
9830 

1 1 
12 
13 
14 
13 

13400 
13800 

12200 
21300 
25800 

8770 
9530 
10300 
11500 
23300 

9190 
9590 
9470 
9030 
9060 

21600 
24700 
25100 
31300 
28000 

40000 
38900 
40400 
41500 
40800 

21900 
21000 
20100 
20100 
19900 

35100 
33500 
31900 
30700 
30200 

17300 
18500 
21200 
21400 
20400 

12700 
11700 
13400 
13800 
12200 

7800 
7870 
7850 
7900 
7870 

9340 
9220 
9160 
9090 
9000 

9940 
10100 
10200 
10100 

9590 

16 
17 
18 
19 
20 

18700 
14700 
12900 
12100 
11500 

22100 

14400 
13100 
13300 

9640 
15500 
19800 
23800 
20900 

23700 
22000 
20200 
19000 
18000 

41200 
40400 
40000 
41200 
114800 

21700 
20300 
18300 
17300 
16800 

29300 
26900 
25000 
24100 
23100 

I98OO 
19500 
19300 
19000 
19000 

11400 
10900 
10400 
10100 
9700 

7680 
7970 
8050 
8100 
8160 

8970 
8990 
9090 
9040 
9050 

9220 
6560 
8620 
8350 
8270 

21 
22 
23 
24 
23 

11100 
10900 
10800 
10700 
11900 

13200 
13600 
13400 
13300 
13200 

18000 
19000 
25900 
21800 
18300 

16600 
16400 
16200 
16000 
23700 

45000 
43100 
42100 
40900 
42000 

23000 
35400 
36600 
34900 
34000 

22500 
22600 
25000 
2S000 
24100 

18700 
18400 
18400 
18500 
IB500 

9110 
8810 
8570 
8340 
8140 

8200 
8190 
8170 
8340 
8380 

9070 
9070 
9190 
9300 
9330 

8260 
8260 
8300 
8340 
8330 

26 
27 
28 
29 
30 
SI 

12200 
10600 
11000 
10800 
10700 
10600 

13000 
12500 
12000 
11300 
10600 

16800 
15800 
16200 
18400 
24500 
21700 

32500 
35600 
35500 
31900 
33400 
36400 

45400 
43100 
41000 

33700 
32200 
30800 
30000 
31100 
34700 

23400 
21900 
19900 
18200 
17500 

18100 
17700 
16500 
15600 
1I1700 
13300 

7990 
7770 
7620 
7410 
7290 

8310 
8280 
8180 
8340 
8560 
8650 

9660 
9300 
9330 
9400 
9410 
9510 

8280 
8160 
8140 
8130 

U«on 

12040 

12350 

14540 

2296O 

40740 

28230 

29800 

17530 

10820 

7902 

9201 

8988 

Acrfl 

740500 

734900 

894100 

1412000 

2263000 

1736000 

1773000 

1078000 

643500 

485900 

565700 

534800 

C  -  Eehmoltd 


NR-No  Record 


Totol  O.tchorfle  in  Aer«-F«el    12860000 
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TABU  71. 


DAILY  KEAN  DI3CHAR0E 
BDTTE   CREEK   NEAR   CHICO 


In  aecond-feet 


Dait 

1957 

I9SS                                               1 

Oct. 

Nov. 

Otc. 

Jon. 

F.b. 

Mof. 

Apr. 

M., 

Juki 

Jul, 

Au,. 

S<pl. 

2 

iti 

Ill 

175 
175 

IS 

1080 
1190 
1880 

1520 
1340 

2570 

3230 

870 
892 

a^ 

304 
304 

207 
191 

167 
163 

175 

?'? 

1190 

2880 

908 

% 

191 
207 

163 
159 
163 

157 

i^l 

170 

428 

1840 

1060 

2070 

915 

368 

169 

175 

389 

2060 

965 

1790 

892 

556 

280 

187 

6 

7 

222 
186 
183 

166 

lIlS 

175 

353 
335 

1650 
1780 

3^1 
830 

1820 
1540 

III 

530 

272 
272 

187 

167 

172 
1*3 
175 

170 

323 

1730 

798 

1350 

855 

267 

195 

10 

168 

329 

632 

1700 
1650 

U's 

1220 
1190 

892 
930 

nt 

262 
258 

179 
195 

167 
175 

1  1 

148 

232 

165 

648 

1600 

654 

1220 

1160 

480 

254 
249 

175 

167 

151 

3^il 

162 

702 

4200 

678 

1210 

1060 

710 

162 

702 

2500 

670 

1200 

938 

640 

249 

179 

171 
167 
167 

363 

165 

574 
499 

1700 
1800 

806 

1200 

892 

549 

245 

251 

200 

875 

1160 

855 

510 

245 

167 

16 

218 

317 

2000 

456 

2000 

774 

1130 

862 

480 

245 

187 

167 
167 
167 

305 

1400 

428 

1800 

702 

1120 

900 

468 

245 
25I4 

199 
207 

le 

179 

275 

1900 

408 

1600 

646 

1060 

908 

450 

179 

270 

1000 

383 

3270 

638 

1040 

878 

439 

245 

163 
163 

179 

588 

371 

2400 

1540 

1020 

832 

nil 

241 

179 

21 

179 

248 

944 

353 

1800 

3640 

1050 

825 

405 

232 

179 

163 

179 

231 

^P 

335 

1560 

2650 

1080 

832 

394 

228 

175 

167 

205 

?§1 

335 

1400 

2680 

970 

832 

389 

236 

175 

175 

251 

480 

^l? 

4330 

2440 

900 

378 

232 

227 

195 

434 

784 

4520 

1950 

855 

766 

358 

224 

171 

26 

218 

195 

402 

1740 

2740 

1620 

832 

745 

342 

215 

167 

171 

"11 

190 

?83 

1^30 

2100 

1400 

825 

710 

332 

203 

167 

163 
167 

26 

185 

408 

8l8 

1770 

1190 

818 

661 

328 

199 

167 

29 

179 

2000 

1480 

848 

640 

^l 

220 

167 

175 

50 

172 

175 

395 

2330 

2440 

892 

594 

215 

167 

31 

365 

1400 

1690 

588 

215 

167 

M«an 

202 

244 

489 

692 

2130 

1329 

1336 

844 

477 

248 

183 

168 

AcrFt 

12410 

14500 

30070 

42540 

118300 

81710 

79520 

51890 

28410 

15250 

11270 

10020 

E  -  estimaltd 


NR-No  Record 


Totol   Oitchorge   In   Acr|-F«it 


DAILY   KEAN   DISCHARGE 
BUTTE   SLOUGH   AT  OUTFALL  GATES 


In  second-feet 


Dolt 

,95. 

1958                                               1 

Oct. 

Nov 

Oec 

Jon. 

Fab. 

Mor. 

Apr 

MO, 

Jurre 

Jul, 

Aug. 

Sopl. 

1 

179 

86 

69 

0 

0 

0 

0 

151 

627 

142 

180 

336 

2 

439 

109 

31 

0 

0 

0 

0 

202 

633 

134 

257 

391 

5 

509 

131 

78 

0 

0 

0 

0 

196 

504 

125 

198 

404 

4 

535 

JS 

51 

0 

0 

0 

0 

170 

0 

143 

179 

381 

5 

535 

78 

0 

0 

0 

0 

208 

213 

184 

177 

346 

6 

292 

202 

86 

0 

0 

0 

0 

183 

495 

193 

172 

354 

7 

292 

31 

60 

0 

0 

0 

0 

123 

633 

202 

187 

264 

9 

206 

60 

78 

41 

0 

0 

0 

0 

S7I 

194 

182 

187 

9 

237 

101 

177 

69 

0 

0 

0 

0 

175 

153 

210 

10 

109 

259 

225 

0 

0 

0   E 

0 

0 

213 

148 

177 

197 

1 1 

0 

't 

0 

0 

0 

0  E 

0 

0 

403 

157 

183 

206 

12 

0 

51 

0 

0 

0   E 

0 

0 

504 

1^2 

190 

192 

13 

0 

41 

131 

0 

0 

0  E 

0 

0 

0 

186 

182 

14 

0 

0 

138 

0 

0 

0  E 

0 

0 

225 

166 

179 

236 

15 

0 

0 

117 

0 

0 

0   E 

0 

0 

504 

174 

181 

208 

16 

0 

0 

78 

0 

0 

0  E 

0 

0 

598 

186 

183 

254 

17 

0 

0 

0 

0 

0 

0  E 

0 

0 

656 

184 

202 

265 

le 

379 

0 

0 

0 

0 

0  E 

0 

0 

644 

181 

239 

151 

19 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

598 

184 

278 

0 

20 

328 

0 

0 

0 

0 

196 

0 

0 

535 

199 

300 

0 

21 

303 

0 

0 

18 

0 

0 

0 

0 

464 

234 

301 

0 

22 

287 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

393 

266 

301 

0 

23 

265 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

364 

259 

296 

0 

24 

231 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

344 

241 

304 

0 

25 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

177 

216 

339 

0 

26 

101 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

228 

213 

327 

0 

27 

298 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

239 

192 

295 

0 

26 

138 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

160 

195 

275 

0 

29 

109 

0 

0 

0 

0 

0 

202 

121 

198 

289 

0 

30 

69 

109 

0 

0 

0 

0 

328 

122 

193 

292 

0 

31 

101 

0 

0 

0 

544 

182 

317 

Mton 

204 

54.0 

46.7 

4.1 

0 

6.3 

0 

74.4 

397 

186 

236 

159 

Ac-Fl 

12520 

3211 

2872 

254 

0 

389 

0 

4576 

23610 

11450 

14520 

9449 

E  —  Etfimoltd 


NR  -No  RtcortJ 


Toiol   Oitchorgt   >n   Acrt-Ft«l 


96 


DAILY   MEAN   DISCHAROE 
SACRAMENTO   RIVER    AT  MERIDIAN 


In  aecond-feet 


Dole 

1957 

1958                                               1 

OC. 

Nov 

Dec. 

Jon. 

Fib. 

Mof. 

Apt. 

Moif 

June 

July 

»u«. 

S«pl. 

1 

10900 

m 

NH 

KB 

NR 

40000 

35300 

16400 

13400 

8200 

8920 

9680 

2 

10100 

NR 

NR 

NR 

NR 

38900 

37400 

15600 

13000 

8270 

9000 

9740 

S 

9770 

NR 

NR 

NR 

NR 

37BOO 

38600 

15400 

13000 

8970 

9230 

9480 

4 

9580 

NR 

NR 

NR 

NR 

36400 

39900 

15300 

15300 

Z'o 

9290 

9360 

5 

9I12O 

NR 

NR 

NR 

NR 

34900 

396OO 

15100 

15300 

9230 

9370 

6 

10100 

NR 

NR 

NR 

NR 

33200 

39300 

14900 

14000 

8220 

9220 

9480 

7 

10600 

NR 

NR 

NR 

NR 

31100 

39700 

14900 

12700 

8120 

9170 

9550 

B 

10300 

NR 

HR 

NR 

NR 

28900 

39300 

14800 

12200 

7990 

9110 

9 

9970 

NR 

NR 

NR 

NR 

26900 

39000 

15200 

12100 

8220 

9080 

9870 

10 

10000 

NR 

NR 

NR 

HR 

24700 

38000 

15800 

13200 

8450 

9130 

9960 

It 

12800 

NR 

NR 

NR 

NR 

23300 

36000 

16300 

13600 

8560 

9170 
9140 

10100 

12 

14100 

NR 

NR 

NR 

NR 

22100 

34400 

17400 

12700 

8530 

10200 

13 

12600 

NR 

NR 

NR 

NR 

21000 

33000 

20100 

13700 

8520 

9070 

10400 

14 

18300 

NR 

NR 

NR 

NR 

20900 

31700 

20900 

14800 

8460 

9030 

10300 

IS 

26U00 

NR 

NR 

NR 

NR 

20600 

31200 

20200 

13500 

8480 

9000 

9920 

le 

19t00 

NR 

NR 

NR 

NR 

22400 

30400 

19500 

12600 

8440 

8950 

9610 

17 

15500 

NR 

NR 

NR 

NR 

21200 

28400 

19200 

12100 

8340 

9030 

8990 

IS 

13600 

NR 

NR 

NR 

NR 

19200 

26200 

19100 

11700 

8380 

9150 

8710 

19 

12700 

NR 

NR 

NR 

NR 

17900 

25200 

19000 

11300 

8380 

9190 

8510 

20 

12100 

NR 

NR 

NH 

NR 

17300 

24200 

19000 

11000 

8420 

9210 

8400 

21 

11700 

NR 

NR 

NR 

NR 

21700 

23400 

18900 

10400 

8410 

9250 

8400 

22 

11500 

NR 

NR 

NR 

NR 

296OO 

23300 

18700 

10000 

8410 

9250 

8440 

23 

11300 

NR 

NR 

NR 

NH 

37100 

25500 

18800 

9730 

8400 

9330 

8480 

24 

11300 

NR 

NR 

NR 

NR 

35800 

25800 

19100 

9540 

8480 

9450 

8540 

25 

12000 

NR 

NR 

NR 

NH 

34900 

24900 

19300 

9320 

8580 

9510 

8540 

26 

12600 

KB 

NR 

NR 

NR 

34600 

24000 

19000 

9120 

8560 

9550 

8550 

27 

11400 

NR 

NH 

NR 

NR 

33300 

22700 

18700 

8890 

8500 

9«90 

8500 

2« 

11500 

NR 

NR 

NR 

NR 

32100 

20400 

17500 

8700 

8440 

9490 

8460 

llllOO 

NR 

NR 

NR 

31200 

18500 

16400 

8460 

8420 

9520 

8430 

11200 

NR 

NR 

NR 

32000 

17500 

15700 

8260 

8620 

9550 

8390 

31 

11000 

NR 

Nfi 

35300 

14300 

8720 

9640 

Meon 

12120 

28910 

30430 

17440 

11790 

8448 

9237 

9203 

AcrFl 

763900 

1778000 

1811000 

1072000 

701400 

519500 

56SOOO 

5476OO 

NR  — No  Record 


To'ol   Dischorge   in   Acrfl-Feat 


DAILY   MEAN   DISCHAROE 

RECLAMATION   DISTRICT  70  DRAINAGE   TO   SACRAMENTO   RIVER 


In  second-feet 


Dote 

,957 

1958                                               1 

Oct. 

No, 

Dec. 

Jon 

Fed. 

Mof. 

Apr. 

uoy 

June 

Jul, 

Au9. 

Sept 

1 

20 

4.9 

0 

16 

28 

202   E 

151 

15 

53 

55 

48 

42 

2 

26 

2.5 

0 

4.8 

32 

202   E 

180 

14 

63 

57 

57 

46 

3 

\. 

3.7 

0 

19 

54 

202  E 

186 

14 

83 

35 

r. 

44 

4 

5.5 

0 

12 

72 

202   E 

186 

14 

72 

43 

45 

5 

8.3 

4.9 

11 

16 

73 

196  E 

186 

15 

72 

46 

47 

42 

6 

9.6 

4.9 

0 

0 

64 

117   E 

186 

37 

65 

41 

46 

tl 

7 

20 

4.9 

0 

20 

63 

94   E 

186 

46 

62 

s 

48 

a 

26 

1.8 

0 

8.8 

81 

89   E 

186 

84 

86 

51 

49 

9 

14 

0 

0 

0 

103 

86  E 

186 

66 

60 

52 

44 

10 

9.6 

4.0 

0 

16 

103 

68 

184 

94 

72 

44 

61 

44 

1 1 

10 

0 

0 

14 

103 

37 

174 

102 

65 

48 

48 

45 

12 

5.2 

0 

0 

13 

148 

47 

122 

92 

82 

51 

41 

42 

13 

8.0 

0 

9.4 

11 

159 

38 

76 

97 

82 

51 

43 

42 

14 

22 

0 

0 

13 

122 

35 

69 

104 

82 

51 

46 

30 

15 

20 

11 

16 

16 

103 

56 

60 

73 

80 

56 

54 

27 

16 

17 

7.7 

6.9 

8.2 

I? 

50 

54 

64 

66 

58 

68 

24 

17 

12 

0 

6.2 

13 

43 

53 

It 

71 

55 

68 

16 

la 

9.2 

0 

9.1 

14 

116 

11 

36 

56 

58 

n 

16 

19 

9.7 

0 

6.5 

0 

186 

32 

64 

44 

55 

19 

20 

6.6 

0 

0 

18 

186 

36 

32 

85 

42 

54 

48 

16 

21 

8.0 

0 

7.7 

11 

184 

128 

33 

57 

27 

45 

99 

16 

22 

7.4 

0 

11 

0 

184 

182 

27 

92 

36 

46 

75 

15 

23 

9.8 

14 

4.9 

16 

188  E 

180 

9.7 

107 

22 

58 

112 

16 

24 

1:1 

3.7 

0 

r 

197  E 

182 

19 

101 

26 

59 

102 

13 

25 

0 

16 

208  E 

164 

26 

96 

61 

63 

102 

15 

26 

7.4 

0 

2.4 

19 

199  E 

89 

26 

97 

s- 

56 

84 

20 

27 

5.5 

0 

0 

71 

196  E 

85 

27 

95 

56 

36 

7.9 

26 

7.1 

0 

9.4 

68 

199  E 

83 

31 

70 

11 

50 

12 

29 

7.4 

10 

10 

36 

S^ 

22 

ii 

32 

37 

5.8 

30 

5.3 

0 

0 

31 

15 

48 

11 

47 

12 

SI 

5.1 

0 

33 

84 

56 

67 

Meon 

11.', 

^'.M 

4.1 

17.5 

125 

104 

92.0 

67.3 

57.9 

51.3 

60.8 

28.7 

AcrFt 

707 

Ibt, 

...1 

1073 

f.tlQM 

b".(r-.7 

^,478 

4)56 

^4^3 

.!152 

3739 

1705 

NR  —No  RiCOfd 


Totflt  Oivchorg*  in  Acra-Fitt 


97 


DAILY   HEAH  DISCHAROE 
TISDALE  WEH)  SPILL  TO  SUTIB1  BYPASS 


In  flecond-feet 


D«i* 

,95r 

1 

Gc' 

No> 

D.c 

Jo«. 

r... 

Hor. 

»►> 

uor 

Ju"* 

Jul, 

Aug 

Stpl 

1 

2 
S 
4 
i 

0 
0 
0 

0 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

ill 

0 

12200 
12200  E 
12200  E 
13000  E 
13800 

1250O  Z 
11500  E 
10000  E 
9000  E 
7000  E 

1230C 
13500   E 
14000   E 
15000 
15000  B 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

6 

7 

a 

9 
10 

0 
0 

0 
0 
0 

°o 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

17300 
17300  E 
17000  E 
17000  E 
17000  E 

6500  E 
4800  E 
3200  E 
2000  E 
670  E 

14000  E 
14000  E 
14500  B 
14500  E 
14000  E 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 1 

15 
l« 

15 

0 
0 
0 
0 
1290 

0 
0 
0 
0 
17 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

5440 
3830 

17000  E 
17000  E 
170O0  E 
17500  E 
18000  E 

130  E 
0 
0 
0 
0 

12600 
9710 
7670 
6120 
5610 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

16 
17 

IS 
19 
20 

10 
0 
0 
0 
0 

140 
0 
0 

0 
0 
0 

108 
102 

11 
0 
0 
0 

18000  E 
17000  E 
16000  E 
16000  E 
15000  E 

0 
0 
0 
0 
0 

4980 
3090 
1290 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 

21 
22 
23 
24 
25 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 

812 

352 

0 

0 
0 
0 
0 
139 

14000 
13500  E 
13000  E 
13000  B 
14000  E 

240  E 
8700  E 
11000  E 
10000  E 
9500  E 

207 
107 
714 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

26 

27 
26 
29 

30 

31 

0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

5030 
8550 
10900 

10600 

14600 
13500  E 
13000  E 

8800  E 
7200  E 
6800  E 
6600  E 
6800  E 
10500 

293 
49 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 

0 

0 
0 
0 

0 

Mean 

-■-■? 

5.2 

51.8 

1911 

15220 

"950 

6532 

c 

0 

c 

AcrFl 

2579 

y-1 

3187 

117500 

845200 

304300 

388700 

0 

0 

0 

0 

0 

e-  £stimoltd 


NR  — No  Recofd 


Total  Ditchofsc  m  Acre-Fscl 


DAILY  MEAN  DISCHARGE 
SACRAMENTO  RIVER   ffiLOW  WXLKDJS   SLODGH 


In  second-fee* 


Dole 

957 

958                                               1 

Ocv 

SC. 

Dec 

Jen. 

Ftb. 

Mar. 

A„,. 

Mor 

June 

July 

4u9. 

S«pl. 

, 

IC-iOC 

20200 

26400 

26900 

24700 

15100 

IIICO 

6380 

7560 

6360 

2 

9810 

10c  00 

10200 

18700 

26300 

26300 

25200 

14300 

11700 

6360 

7680 

9100 

3 

9400 

10700 

10100 

21100 

26100 

25900 

25800 

13800 

11500 

6920 

7960 

8930 

4 

9170 

10600 

9970 

22800 

26500 

25300 

26300 

13700 

13100 

7190 

8040 

8830 

5 

8980 

10500 

9980 

20500 

26900 

24700 

26300 

13600 

138OO 

6760 

7980 

8890 

6 

9340 

9820 

9880 

18400 

27200 

24200 

26200 

13500 

12700 

6450 

8010 

9050 

7 

10100 

10000 

9820 

17200 

27200 

23700 

26300 

13500 

11600 

6370 

7980 

9180 

e 

9850 

10200 

9800 

16400 

26800 

23200 

26100 

13500 

11200 

6180 

7990 

9300 

9 

9570 

1   10200 

9600 

15900 

26700 

22700 

26000 

13700 

11000 

6240 

7940 

9560 

10 

9420 

9670 

8920 

15700 

26600 

22000 

25700 

14300 

11600 

6510 

8000 

9700 

II 

11200 

9060 

8800 

18800 

26700 

21300 

25100 

14700 

12400 

6730 

8090 

9820 

12 

13200 

9130 

9400 

23300 

26400 

20500 

24500 

15400 

11500 

6810 

8050 

9940 

13 

12200 

9910 

9530 

23400 

26400 

19500 

24000 

17500 

11700 

6830 

8000 

10100 

14 

15600 

10300 

9270 

25000 

26900 

19100 

23700 

18700 

13100 

6810 

796O 

10100 

15 

22000 

17200 

9250 

24700 

26800 

18900 

23500 

18200 

12100 

6800 

7940 

9780 

16 

19100 

21600 

9510 

23500 

26800 

20200 

23400 

17600 

11200 

6810 

7930 

9530 

17 

15200 

18400 

12400 

22400 

26700 

19700 

23000 

17200 

10700 

6740 

8040 

9010 

IS 

13100 

15200 

17900 

21100 

26600 

17900 

22500 

17100 

10200 

6840 

8120 

8660 

19 

12100 

13400 

21100 

19800 

26700 

16700 

22200 

17100 

9770 

6900 

8220 

8510 

20 

11600 

12900 

21500 

18700 

27700 

16000 

21800 

17000 

9400 

6980 

8250 

8390 

21 

11300 

12900 

186OO 

17300 

28800 

18100 

21600 

17000 

8780 

7010 

8300 

8320 

22 

11100 

13000 

I78OO 

166OO 

28500 

24100 

21400 

16700 

83W 

6940 

^90 

8340 

23 

11000 

13100 

22400 

16400 

27800 

25000 

22100 

16700 

8060 

6980 

8400 

8360 

24 

11000 

12900 

22300 

16200 

27300 

24900 

22300 

16900 

7870 

7060 

8540 

8430 

25 

11..  00 

12800 

19400 

19200 

27100 

24600 

22000 

17100 

7620 

7160 

8680 

8460 

26 

123&0 

12600 

17400 

25000 

28500 

24500 

21600 

16800 

7380 

7220 

8720 

8460 

27 

llcOO 

12400 

16200 

25900 

28700 

24200 

21000 

16400 

7140 

7200 

8700 

8450 

za 

113C0 

11900 

16100 

26300 

27800 

23800 

19300 

15800 

6860 

7210 

8700 

8390 

29 

i;-oo 

11500 

17000 

25400 

23600 

17400 

14800 

6660 

7140 

8780 

8340 

30 

11-02 

10800 

21900 

25400 

23700 

16200 

14100 

6460 

7250 

8790 

8330 

31 

22300 

26100 

24400 

13100 

7380 

8900 

Ucen 

-.-.zZ-l              12150 

14150 

20880 

27100 

22440 

23240 

15640 

10250 

6844 

8211 

8974 

Acrfl 

-25eo= 

-22;cc 

-7  02  CO 

12=1.000 

1505000 

1380000 

1383000 

961800 

610000 

i.20600 

50iooo 

=  33000 

E  -  Ettimolad 


NR  — Mo  Record 


Tolol  Ducttorgt   <n   Acrt-Ft«l     10900000 


98 


DAILY   MEAN   DISCHAROE 
SACRAMENTO   RIVER    ABOVE  RECLAMATION   DISTRICT   108    PUMPING    PLANT 

In   second-feet 


Dote 

1957 

1958 

Oct. 

No» 

0«c 

Jon. 

F.b. 

Mor. 

Apr. 

-., 

June 

July 

Aug. 

Stpl 

10^00 

NB 

NR 

NB 

NR 

26600   E 

241*00   E 

14300 
13400 

1210G 

•.  J'  C   E 

7490 

8940 

9570 

NB 

NR 

NR 

NB 

26100   E 

24600   E 

11600 

7030  E 

7630 

9120 

9060 

NR 

NR 

NR 

NR 

25600  E 

24700   E 

12900 

11300 

7310  E 

7920 

8880 

8790 

HR 

NR 

NR 

NR 

25200  E 

25600  E 

12700 

12800 

7870 

8140 

8760 

5 

8580 

NR 

NR 

NR 

NR 

24900  E 

26100   E 

12400 

14000 

7390 

8080 

8810 

8680 

NR 

NR 

NR 

NR 

24100 

26000  E 

12400 

12800 

7080  E 

8130 

898O 

9460 

NR 

NR 

NR 

NR 

23500 

26400  E 

12000 

11700 

7210  E 

8070 

9160 

9420 

NR 

NR 

NR 

NR 

23100 

26300  E 

12100 

10900 

7270  E 

8100 

9320 

9220 

NR 

NR 

KR 

NR 

23600 

26100  E 

12300 

10600 

7310  E 

8050 

9530 

10 

9020 

NR 

NR 

NR 

NR 

22100 

26000  E 

13100 

11100 

7290   E 

8160 

9760 

1 0100 

NR 

NR 

NR 

NR 

21600 

24900  E 

13400 

12400 

7250  E 

8100 

9820 

12400 

NR 

NR 

NR 

NR 

21100 

24200 

14300 

11500 

7470 

8100 

10000 

12000 

NR 

NR 

NR 

NR 

20200 

23600 

16700 

11500 

7440 

8000 

10100 

14 

13700 

NR 

m 

NR 

NR 

20100 

23300 

18000 

13300 

7420  E 

7950 

10200 

15 

19200 

NR 

m 

NR 

NR 

19500 

23200 

17800 

12400 

7480  E 

7820 

9870 

16 

18000 

NR 

m 

NR 

NR 

20800 

23100 

17100 

11400 

7480  E 

7780 

9540 

15000 

NR 

NR 

NR 

NR 

20600 

22500 

16600 

10800 

7470  E 

7900 

8970 

13200 

NR 

NR 

NR 

NR 

IB6OO 

22000 

16700 

10300 

7400  E 

8040 

8520 

19 

12100 

NR 

NR 

NR 

NR 

17400 

21500 

16300 

9980 

7340  E 

8100 

8420 

20 

11500 

NR 

NR 

NR 

NR 

16600 

21100 

16300 

9600 

7370  E 

8140 

8310 

11000 

NR 

NR 

NR 

NR 

18500 

21000 

16400 

9100 

7400  E 

8110 

8250 

10700 

NR 

NR 

NR 

NR 

24600 

20500 

16200 

8580 

7360  E 

8180 

8230 

10500 

NB 

NR 

NR 

NB 

24900  E 

21300 

16200 

8470 

7400  E 

8250 

8250 

10400 

NR 

NR 

NB 

NR 

24600  E 

21700 

16600 

8260 

7440  E 

8500 

8320 

25 

10600 

NR 

NR 

NR 

NR 

24400  E 

21500 

16900 

8050 

7420  E 

8630 

8380 

26 

11400 

NR 

NR 

NR 

NR 

24200  E 

21200 

16700 

7840 

7300 

8690 

8400 

11000 

NR 

NR 

NR 

NB 

24000  E 

20900 

16400 

7600 

7350 

8690 

8470 

26 

10600 

NR 

NR 

NR 

NR 

23700  E 

19100 

15700 

7320 

7280  E 

8840 

836O 

10600 

m 

NR 

NB 

23400  E 

17000 

14700 

7190 

7340  E 

8820 

8300 

10400 

NR 

NR 

NR 

23400  E 

15600 

14000 

6970 

7330  E 

glf° 

8250 

31 

10300 

NR 

NR 

24100  E 

13000 

7330 

8860 

Mean 

11190 

22620 

22850 

14950 

10380 

7348 

8195 

8941 

AcrFl 

688100   j 

1391000 

1359000 

919500 

blTSOO 

451600 

503000 

53^000 

e  -  Estimottd 


NR-No  Record 


Toiol   Discharge   i 


DAILY   MEAN   DISCHARGE 
RECLAMATION   DISTRICT    108   DRAINAGE   TO   SACRAMENTO   RIVER 


In    aecond-feet 


Dot* 

1957 

1953                                        j 

Od. 

Nov 

Dec 

Jon. 

F... 

Mor, 

Apr. 

-., 

Junf 

July 

A„,, 

Stpt 

t 

105 

38 

0 

80 

167 

636 

571 

104 

561 

260 

317 

434 

2 

72 

19 

50 

0 

0 

536 

648 

139 

384 

208 

370 

428 

§? 

0 

0 

90 

284 

245 

660 

153 

456 

208 

X 

406 

66 

38 

0 

0 

261 

148 

648 

136 

472 

312 

400 

5 

28 

0 

44 

103 

297 

236 

564 

156 

425 

208 

312 

403 

6 

0 

45 

0 

0 

254 

127 

636 

201 

432 

312 

387 

403 

46 

0 

0 

94 

297 

162 

567 
374 

153 

387 

211 

355 

391 

44 

35 

0 

0 

250 

127 

286 

439 

317 

312 

400 

43 

16 

49 

96 

250 

77 

281 

257 

342 

312 

364 

415 

28 

0 

0 

0 

250 

97 

250 

278 

390 

312 

393 

410 

1 1 

54 

48 

0 

0 

203 

114 

187 

278 

378 

208 

361 

302 

46 

0 

0 

95 

374 

99 

140 

365 

393 

317 

332 

348 

33 

38 

0 

84 

339 

104 

148 

358 

393 
425 

317 

361 

298 

81 

0 

0 

0 

250 

106 

132 

358 

317 

332 

167 

55 

42 

64 

88 

146 

95 

125 

358 

417 

317 

312 

209 

16 

!'3 

0 

51 

0 

166 

101 

106 

365 

348 

312 

322 

151 

41 

0 

46 

91 

172 

101 

111 

365 

?^ 

317 

354 

69 

51 

50. 

61 

0 

379 

IJ 

101 

$1 
402 

317 

426 

30 

0 

H 

68 

600 

90 

293 

317 

361 

20 

30 

0 

48 

0 

660 

90 

76 

235 

363 

370 

61 

21 

40 

0 

43 

0 

648 

362 

89 

402 

298 

317 

390 

64 

0 

52 

0 

96 

648 

397 

76 

409 

223 

317 

367 

61 

60 

0 

80 

0 

636 

452 

76 

416 

317 

397 

58 

0 

0 

0 

0 

601 

374 

65 

lis 

245 

317 

326 

63 

54 

55 

54 

0 

660 

250 

65 

202 

317 

37* 

93 

26 

28 

0 

20 

452 

660 

199 

59 

Itl 

256 

317 

384 

90 

0 

0 

206 

660 

192 

252 

^i? 

374 

99 

59 

0 

46 

197 

648 

172 

418 

208 

i 

62 

0 

43 

0 

'i? 

127 

78 

425 

312 

312 

54 

30 

0 

63 

172 

80 

378 

208 

370 

26 

0 

131 

no 

317 

344 

Mton 

10.3 

17.3 

25.4 

71.3 

384 

200 

238 

354 

342 

304 

359 

219 

Ac-Fl 

.'■'175 

1029 

1559 

4383 

21340 

12290 

14140 

21760 

20380 

18700 

22090 

13010 

NR  -No  Record 


Totol  Oitchorge  irt  Acre-Fcit         153^00 


DAILY  MEAN  OISCRAROE 
RECLAMATION  DISTRICT  767  DRAINAOE  TO  SACRAMENTO  RIVBR 


99 


22 
25 


30 
31 


RECORDS  SUFFICIQIT   TO  COMPUTE  OMLI  MCHTHLT  FLOWS 


37.2 


5*. 4 


59.8 


2851 


NR  —  No  flecora 


To'ol  D>BChar9e  in  Acrt-F«ct  22560 


TABLE  63 


DAILY  MEAN  DISCRARQE 
STONE  CORRAL  CREEK  NEAR   SITES 


In  second-feet 


Dote 

1957 

1956                                                                                                                         1 

Oc'.                      Nov                      Dec 

Jon                        Fob.                       Hor. 

Apr. 

Mo, 

June 

July 

Aofl. 

S.pl. 

I 

1^1 

.^-, 

2.C 

c: 

0 

0 

613 

ID 

1.3 

0.1 

0 

c 

117 

17 

1.9 

0.1 

0 

0 

106 

18 

1.8 

0.2 

0 

0 

3 

168 

17 

1.7 

0.1 

0 

0 

e 

205 

17 

1.6 

0.1 

0 

0 

101 

17 

1.5 

0.1 

0 

0 

76 

17 

1.6 

0.1 

0 

0 

67 

17 

1.6 

0.1 

0 

0 

10 

1 » 

59 

52 

16 
25 

1.9 
1.9 

0.1 
0.1 

0 
0 

0 
0 

12 

47 

19 

2.0 

0.1 

0 

0 

19 

42 

15 

1.7 

0 

0 

0 

14 

ii 

14 

1.4 

0 

0 

0 

'5 

14 

0.9 

0 

0 

0 

le 

31 

13 

0.8 

0 

0 

0 

17 

29 

13 

0.7 

0 

0 

0 

18 

27 

12 

0.6 

0 

0 

0 

19 

24 

11 

0.6 

0 

0 

0 

20 

22 

11 

0.7 

0 

0 

0 

21 

20 

9.7 

0.6 

0 

0 

0 

22 

18 

10 

0.6 

0 

0 

0 

23 

16 

12 

0.4 

0 

0 

0 

24 

16 

5.6 

0.3 

0 

0 

0 

25 

15 

4.2 

0.3 

0 

0 

0 

26 

3«     E 

14 

3.6 

0.2 

0 

0 

0 

27 

36 

14 

3.0 

0.2 

0 

0 

0 

28 

32 

15 

2.6 

0.1 

0 

0 

0 

29 

135 

15 

2.4 

0.1 

0 

0 

0 

30 

100 

15 

2.6 

0.1 

0 

0 

0 

31 

■                          '                         I                         1             it 

2.3 

0 

0 

MtO" 

7^.6 

12.0 

1.1 

C .  0 

c 

c 

Ac-r. 

--:. 

•-: 

e; 

3 

0 

c 

Totol   Ditchgr^t   in   Aera-F**! 


100 


D«IL?  KEAN  DISCHAROE 
COLUSA    BASIN   DRAID    AT   HIOHWAY   20 


In   second-feet 


Oo»« 

1957 

1958                                               1 

Oct. 

Nov 

Occ. 

Jon. 

Ft6. 

Mor. 

Apr. 

Mo> 

June 

July 

Au,. 

Stpl. 

1 

679  E 

174 

69 

134 

2370 

6030 

2220 

488 

1290 

687 

910 

1100 

2 

^m 

160 

77 

346 

2040 

3980 

2620 

1240 

687 

900 

1100 

3 

>Q^, 

149 

80 

581 

2460 

3250 

2850 

382 

1220 

689 

1120 

4 

v^o 

150 

87 

371 

2720 

3020 

3100 

416 

1200 

757 

894 

1200 

5 

296 

134 

102 

306 

2980 

2770 

3230 

373 

1170 

803 

880 

1280 

6 

316 

133 

109 

248 

3280 

2450 

3260 

353 

1160 

831 

865 

1340 
1400 

7 

387 

130 

102 

215 

4240 

2060 

3250 

318 

1150 

823 

815 

6 

344 

117 

105 

191 

5000 
4770 

1650 

3230 

391 

1160 

801 

829 

1390 
1380 

9 

306 

112 

104 

176 

1420 

3180 

438 

1240 

774 

857 

10 

792 

117 

106 

426 

4660 

1160 

3020 

475 

1270 

751 

873 

1350 

,1 

1440 

109 

111 

693 

4770 

956 

2750 

621 

1270 

815 

880 

1280 

12 

1370 

104 

108 

613 

5220 

815 

2310 

1020 

1350 

823 

833 

1250 

13 

1360 

106 

106 

642 

6130 

751 

1820 

1190 

1350 

865 

819 

1140 

14 

1590 

112 

97 

743 

5980 

707 

1390 

1110 

1260 

896 

865 

1030 

15 

1630 

112 

125 

592 

4930 

833 

1040 

1020 

1150 

896 

863 

929 

le 

1480 

109 

216 

516 

3510 

731 

878 

989 

1030 

904 

882 

721 

17 

1160 

112 

304 

447 

3130 

586 

770 

1040 

900 

999 

1000 

ill 

le 

764 

109 

380 

435 

2960 

507 

656 

1070 

839 

1040 

1090 

19 

562 

109 

374 

422 

3280 

438 

563 

1130 

797 

1080 

1160 

556 

20 

409 

104 

334 

398 

8980 

471 

518 

1190 

780 

1090 

1190 

529 

21 

325 

111 

299 

318 

23900 

1820 

642 

1220 

778 

1080 

1190 

516 

22 

274 

98 

260 

250 

18800 

2700 

677 

1330 

770 

1030 

1170 

514 

2J 

264 

90 

242 

213 

11500 

2820 

598 

1650 

784 

960 

1140 

503 

24 

315 

90 

208 

243 

7670 

3070 

492 

1900 

799 

916 

1070 

429 

25 

281 

91 

181 

428 

7910 

3170 

522 

2000 

762 

888 

1040 

366 

26 

264 

88 

178 

1660 

14600 

3080 

466 

2030 

759 

841 

1030 

357 

27 

234 

90 

160 

2530 

16900 

2880 

490 

1980 

666 

884 

1050 
1040 

292 

2B 

214 

85 

144 

2570 

10400 

2540 

709 

1780 

654 

929 

308 

29 

197 

77 

141* 

2630 

2060 

674 

1580 

629 

972 

1040 

339 

30 

187 

62 

141 

2720 

2140 

496 

1500 

660 

906 

1080 

339 

31 

J -7 

136 

2640 

2120 

1400 

902 

1080 

Meon 

OOP 

111 

167 

797 

6968 

2032 

1614 

1057 

1003 

881 

975 

847 

Acrfl 

37^90 

6633 

10290 

18990 

387000 

121900 

gsoio 

6I99O 

59680 

51190 

59970 

50400 

NH  -No  Record 


Totol   Oischorgc   i 


DAILY  MEAN  DISCHARGE 
COLUSA  BASIN  DRAIN  NEAR  COLLEGE  CITY 


n  second-feet 

1957 

1958                                               1 

Oct. 

Mov 

Dec 

Jon. 

Feb.         Mor,          Apr          Moy          June         July         Aug.         Stpl     | 

1 

902 

199 

48 

200  E 

2690 

i 

2 

568 

176 

65 

380  E 

2680 

3 

440 

156 

79 

640  E 

2760 

4 

360 

163 

86 

500  E 

2900 

5 

329 

150 

104 

400  E 

3050 

e 

395 

141 

126 

320  E 

3190 

7 

473 
434 

145 

112 

280  E 

3470 

8 

139 

112 

250  E 

3890 

9 

412 

124 

118 

230  E 

4380 

10 
1 1 

617 
1320 

132 

134 

118 
132 

450  E 
720  E 

4590 
4600 

12 

1480 

124 

110 

760  E 

4770 

13 

1550 

118 

98 

700  E 

5010 

14 

1650 

128 

86 

800  E 

5240 

(5 

1800  E 

134 

85 

720  E 

5390 

16 

1700  E 

126 

158 

600  E 

5360 

17 

1400  E 

118 

279 

520  E 

5190 
5240 

16 

1000  E 

116 

321 

470  E 

19 

700  E 

124 

423 

470  E 

20 

529 

124 

390  E 

450  E 

21 

foi 

128 

350  E 

400  E 

22 

128 

310  E 

330  E 

23 

284 

120 

280  E 

300  E 

24 

334 

112 

250  E 

330  E 

25 

316 

110 

225  E 

500  E 

26 

292 

102 

210  E 

1470 

27 

2T7 

96 

190  E 

2120 

26 

252 

f. 

175  E 

2300 

1 

29 

234 

175  E 

2410 

1 

30 

218 

51 

160  E 

2550 

31 

206 

155  E 

2650 

\ 

Mion 

682 

127 

178 

815 

;       1 

AcrFl 

41960 

7535 

10970 

50080 

1       1 

NR  -No  Record 


TqioI  Onchorg*  in  Acr«-F««i 
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DAILY   MEAN   DISCHARQE 
COLUSA   BASIN   DRAIN    AT   KNIQHTS   LANDING 


In  seconj-reet 


19  57 

I95B                                               1 

Oct. 

Nov 

Oic 

Jon 

Fob. 

M.f. 

A„, 

Moy 

June 

July 

Aug. 

Sopi 

, 

9b7 

360 

340 

^1 

0 

0 

0 

0 

508 

825 

938 

702 

316 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

576   E 

825 

1040 

532 

224 

212 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

552  E 

830 

1070 

Si= 

195 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

516  E 

835 

1310  E 

371  E 

209 

195 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

600   E 

825 

1500 

6 

355  E 

214 

193 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

676  E 

810 

1500  E 

179 

202 

0 

0 

0 

0 

0 

494 

724  E 

790 

1540  E 

496  E 

163 

197 

0 

0 

0 

0 

0 

652 

776 

735 

1460  E 

432  E 

170 

193 

0 

0 

0 

0 

0 

766 

700 

700 

1310  E 

364 

181 

202 

308 

0 

0 

0 

0 

794 

664 

705 

1240  E 

tl 

6411 

172 

163 

124 

0 

0 

0 

0 

696 

660  E 

745 

1150 

12 

836 

145 

149 

0 

0 

0 

0 

0 

758 

664  E 

770 

1070 

13 

^£30 

117 

151 

0 

0 

0 

0 

0 

748 

668 

750 

1010 

14 

854 

155 

157 

0 

0 

0 

0 

0 

388 

672 

735 

832 

0 

0   E 

147 

0 

0 

0 

0 

0 

476 

728 

740 

788 

16 

0 

0  E 

133 

0 

0 

0 

0 

0 

528 

776 

745 

640 

^58 

0   E 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

564 

792 

775 

568 

le 

978 

0  E 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

600 

921 

937 

560 

908 

0  E 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

644 

990 

1070 

584 

0  E 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

678 

990 

1210 

539 

21 

640 

220 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

784 

1090 

1290 

378 

22 

530 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

730 

1100 

1230 

296 

23 

434 

476 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

560 

1030 

1220 

313 

2« 

520 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

505 

839 

1220 

376 

25 

426 

520 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

540 

800 

1190 

373 

26 

416 

564 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

588 

840 

1070 

367 

27 

480 

5=9 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

632 

795 

973 

364 

28 

486 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

580 

795 

952 

364 

29 

408 

426 

0 

0 

0 

0 

0 

540 

860 

959 

259 

30 

384 

408 

0 

0 

0 

0 

0 

496 

915 

952 

202 

31 

376 

0 

0 

0 

875 

945 

Mion 

S46 

247 

101 

13.9 

0 

0 

0 

0 

491 

777 

915 

798 

AcrFr 

33590 

14680 

6238 

857 

'• 

0 

° 

0 

^■9240 

47790 

56250 

47490 

E  -  Ejtimottd 


NR— No  Record 


Toiol  Oischorge  in  Acre-Fetl 


DAILY  MEAN   DISCHARGE 
RECLAMATION   DISTRICT  787   DRAINAGE   TO   COLUSA   BASIN   DRAIN 

In  second-feet 


Doll 

1957 

1956                                               1 

Oct. 

N... 

Dec. 

Jon.         Fob.     1     Mof.     i     Apr. 

Moy 

June 

July 

Aug. 

Sipl 

2 
3 

4 
5 

6 
7 
8 
9 
10 

II 
12 
13 
14 

15 

RECORD 

i  SUFFICIEN 

r  TO  COMPUT 

;  ONLI  MONT 

ILT  FLOWS 

16 
17 

le 

19 

20 

21 
22 
25 
24 
25 

26 
27 
26 
29 

30 
31 

M«OA 

0.5 

0.3 

0.6 

1.2       18.6 

8.0      17 . 3 

39.2 

22.0 

20.2 

19.6 

7.4 

iCrFl 

30 

15 

36 

73       1033 

494      1030 

2408 

1309 



1240 

L- 

1204 

443 

E-  £«limottd 


NH  —  No  fi«cofd 


To'ol   Ditchorgc   in   Acr«-Fa*t 


102 


DAILY  MEAN  DISCHARGE 
SACRAMENTO   RIVEH    AT  KNIOHTS   LANDINO 


In  second-fee* 


Ooi* 

19  57 

1959                                        1 

Oct 

Nov 

Dec 

Jon. 

Feb. 

Mof. 

Api 

MO, 

jone 

July 

Aug. 

Sapt 

1 

z 
I 

4 
5 

lllOO 
11500 
101400 
9550 
9350 

11100 
11000 
10800 
10800 
10600 

11200 
10900 
lCf700 

10500 

10500 

20600 
19100 
20100 
23200 
21300 

25100 
25100 
25200 
26000 
26500 

28200 
26800 
26100 
25500 
21800 

21800 
25300 
25800 
26800 
27000 

I4bu0 

11100 
13600  E 
13300  E 
13200  E 

12600 
12100  E 
12800  E 
13500  E 
11200  E 

7010 
7070 
7280 
7910 
7660 

8160 
8710 
9220 
9210 
9010 

iOifOO 
10500 
10600 

imoo 
10500 

6 

7 

e 

9 
10 

9190 

9850 

9920 

10500 

10200 

10200 
9910 

10100 

10300 

10100 

10500 
10100 
10100 

10300 

9670 

18800 
17700 
16900 
16200 
16000 

26800 
27000 
26600 
26700 
26600 

21300 
23700 
23000 
22700 
22100 

26800 
26800 
26700 
26500 
26000 

13200   E 
13100  E 
13200  E 
13800  E 
11000  E 

13600  E 
13000  E 
12000  E 
12100  E 
13000  E 

7150 
7220 
7120 
6970 
7270 

8910 
8850 
8750 
8610 
8820 

10700 
10900 
11100 
11900 
12100 

1 1 

12 
13 
14 
IS 

11700 
15100 
15200 
16500 
21500 

9280 
8980 
9520 
10000 
11600 

9220 

9810 

10100 

10000 

9800 

17700 
22900 
23200 
21500 
21900 

26600 
26600 
26600 
27100 
27000 

21700 
22000 
19800 
19100 
I9IOO 

25200 
21100 
23900 
23300 
23200 

11200 
15000 
17100 
18500 
18300 

13200 
13000  E 
13500  E 
11000  E 
13500 

7520 
7610 
7600 
7520 
7590 

8850 

8860 
8930 
8800 

12100 
12200 
12100 
12200 
12000 

16 
17 

le 

19 
20 

22800 
18700 
15B00 
11500 
13500 

23800 
21300 
17500 
15000 
13700 

10200 
11800 
16600 
20700 
22000 

23600 
22300 
21300 
19900 
18900 

27000 
27100 
27000 
27IOO 
27900 

20600 
20600 
18700 
17100 
17100 

22800 
23000 
22200 
21500 
21100 

17700 
17300 
17200 
17300 
17200 

12500 
11600 
11000 
10700 
10600 

7130 
7130 
7520 
7690 
7810 

8660 
8880 
9090 

t&% 

11300 

10700 

10100 

9670 

9300 

21 
22 
23 
2* 
25 

12700 
12200 
12100 
11900 
11700 

13900 
13900 
11200 
11200 
11300 

I9IOO 
17500 
21700 
22700 
20100 

18000 
16900 
16700 
16300 
17800 

29100 
29IOO 
28900 
28100 
27300 

17900 
22700 
21100 
21800 
21300 

21000 
20700 
21100 
22200 
21700 

17300 
17200  E 
17100 
17100 
17800 

10200 
9630 
9130 
8710 
8110 

7780 
7850 
7610 
7580 
7600 

9660 
9190 
9600 
9770 
9870 

8860 
9010 
9030 

26 
27 
28 
29 
30 
31 

12800 
12700 
11900 
11800 
11500 
11200 

11200 
13800 
13300 
13000 
12000 

17900 
16200 
16000 
16600 
20800 
22500 

21100 
21000 
21100 
21300 
236OO 
21500 

28300 
29300 
28900 

21200 
21100 
23900 
21200 
23600 
23700 

21700 
20900 
19100 
17300 
15800 

18000 
17100 
16500  E 
158  00 
15200 
IIOOO  E 

8000  E 
7800  E 
7600  E 
7300  E 
7100  E 

7700  E 

8010 

7760 

7870 

8030 

8300 

9910 

9930 

10000 
9980 

8960 

ill? 
8720 
8680 

Meon 

13050 

12860 

11110 

20610 

27210 

22630 

23170 

15790 

11210 

7571 

9213 

10320 

Ac-Fl 

302DOO 

765100 

886000 

1269000 

1511000 

1391000 

1 379000 

970900 

668900 

165700 

568300 

611200 

E  -  E»timot€d 


Toiol  OifChorg*  in  acr«-F««l    11290000 


DATLY  MEAN  DISCHARGE 
FREMONT  WEIR   SPILL  TO   YOLO   BYPASS 


In  second-feet 


Dole 

,957 

1958                                               ] 

Oct. 

Nov 

Dec 

Jon. 

Fob. 

Mor. 

Apt. 

MO) 

June 

July 

Aug. 

Sapi 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

26900 

101000 

38300 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

0 

0 

0 

0 

28300 

83100 

59800 

0 

0 

0 

0 

0 

3 

0 

0 

0 

0 

37900 

65800 

96200 

0 

0 

0 

0 

0 

4 

0 

0 

0 

0 

17300 

52200 

99500 

0 

0 

0 

0 

0 

i 

0 

0 

0 

0 

52200 

37900 

88500 

0 

0 

0 

0 

0 

6 

0 

0 

0 

0 

63200 

28300 

83100 

0 

0 

0 

0 

0 

7 

0 

0 

0 

0 

72000 

17200 

82500 

0 

0 

0 

0 

0 

8 

0 

0 

0 

0 

72900 
73100 

7750 

77000 

0 

0 

0 

0 

0 

9 

0 

0 

0 

0 

2220  E 

70200 

0 

0 

0 

0 

0 

10 

0 

0 

0 

0 

73100 

75  E 

65800 

0 

0 

0 

0 

0 

II 

0 

0 

0 

0 

72000 

0 

57200 

0 

0 

0 

0 

0 

12 

0 

0 

0 

0 

73800 

0 

13300 
3I1IOO 

0 

0 

0 

0 

0 

13 

0 

0 

0 

0 

88100 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

14 

0 

0 

0 

0 

93800 

0 

26900 
21800 

0 

0 

0 

0 

0 

19 

0 

0 

0 

0 

90900 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

IS 

0 

0 

0 

0 

91100 

0 

18800 

0 

0 

0 

0 

0 

17 

0 

0 

0 

0 

93300 

0 

11800 

0 

0 

0 

0 

0 

18 

0 

0 

0 

0 

89000 

0 

11300 

0 

0 

0 

0 

0 

19 

0 

0 

0 

0 

92300 

0 

7750 
I510 

0 

0 

0 

0 

0 

20 

0 

0 

0 

0 

117000 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

21 

0 

0 

0 

0 

II7OOO 

0 

3250 

0 

0 

0 

0 

0 

22 

0 

0 

0 

0 

113000 

656  E 

2810 

0 

0 

0 

0 

0 

2> 

0 

0 

0 

0 

117000 

25200 

3250 

0 

0 

0 

0 

0 

24 

0 

0 

0 

0 

96600 

17700 

3500 

0 

0 

0 

0 

0 

" 

0 

0 

0 

0 

122000 

52200 

1790  E 

0 

0 

0 

0 

0 

26 

0 

0 

0 

0 

172000 

11100 

203  E 

0 

0 

0 

0 

0 

27 

0 

0 

0 

0 

170000 

35600 

2. OS 

0 

0 

0 

0 

0 

28 

0 

0 

0 

361   E 

136000 

26200 

0 

0 

0 

Q 

0 

0 

29 

0 

0 

0 

3560  E 

15100 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

30 

0 

0 

0 

15100 

15100 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

31 

0 

0 

28300 

29700 

0 

0 

0 

Uton 

0 

0 

0 

152tj 

'.)n70 

22290 

33880 

0 

0 

0 

0 

0 

AcrFl 

0 

0 

(I 

Q  ^Hf.o 

t.OfilOOO 

1  VMOOO 

?01h000 

0 

0 

0 

0 

0 

t~  Eitimolid 


NR  -No  Rtcord 


Toial  Oiichorgt  in  Acr«-Ft«l       HSJiiiOOO 


103 


DATLY  MEAN   DISCHARQE 
RECLAMATION   DISTRICT    1500   DRAINAGE    TO  SACRAMENTO   SLODQH" 

In   aecand-feet 


Dot* 

1956 

1957                                        1 

Oci, 

N., 

0« 

Jon. 

Fab. 

Mar. 

»!»■ 

Mo, 

June 

July 

»U9. 

Stpl 

, 

go 

0 

0 

il 

0 

55 

31 

Hb6 

192 

197 

252 

m 

90 

0 

0 

16 

32 

346 

509 

206 

265 

90 

0 

0 

42 

20 

0 

230 

256 

206 

266 

523 

4 

§0 

0 

0 

42 

23 

115 

33 

230 

214 

220 

261 

500 

5 

89 

119 

0 

45 

23 

174 

61 

278 

283 

239 

272 

510 

6 

60 

2k 

0 

47 

26 

112 

61 

98 

253 

232 

260 

488 

?^ 

0 

0 

UK 

23 

173 

55 

230 

290 

223 

264 

T. 

S 

60 

24 

0 

31 

23 

171 

45 

363 

160 

232 

269 

61 

24 

16 

16 

20 

57 

37 

475 

357 

209 

283 

480 

61 

24 

20 

12 

20 

280 

35 

357 

244 

206 

289 

467 

1 1 

93 

24 

16 

12 

26 

115 

49 

293 

260 

220 

311 

510 

12 

59 

32 

12 

12 

23 

119 

43 

433 

263 

209 

311 

466 

13 

60 

24 

0 

403 

20 

120 

0 

288 

263 

213 

292 

l>40 

14 

60 

24 

0 

36 

23 

61 

0 

290 

66 

219 

287 

473 

IS 

60 

24 

12 

36 

20 

123 

70 

291 

246 

213 

274 

uuo 

16 

30 

36 

16 

33 

20 

62 

55 

356 

390 

III 

286 

424 

17 

62 

32 

16 

24 

12 

147 

I? 

398 

302 

407 

18 

31 

32 

16 

0 

20 

62 

260 

205 

229 

301 

398 

19 

30 

32 

20 

0 

12 

62 

56 

631 

290 

249 
244 

300 

398 

20 

61 

32 

16 

0 

12 

125 

60 

409 

298 

300 

359 

21 

60 

24 

16 

0 

12 

63 

64 

608 

11^ 

244 

304 

325 

22 

ti 

24 

16 

0 

264 

63 

92 

606 

289 

304 

336 

23 

24 

16 

0 

95 

64 

51 

476 

200 

289 

187 

336 

24 

56 

24 

20 

0 

182 

64 

94 

364 

232 

277 

192 

315 

25 

"3 

24 

23 

0 

60 

64 

97 

309 

237 

270 

188 

293 

26 

43 

0 

20 

0 

166 

56 

98 

477 
249 

221 

270 

312 

216 

27 

15 

2.0 

20 

0 

110 

59 

49 

223 

277 

1000 

190 

26 

61 

0 

26 

0 

170 

61 

0 

251 

213 

260 

527 

139 

29 

1*11 

0 

31 

0 

62 

466 

253 

220 

282 

496 

293 

30 

0 

0 

35 

0 

63 

380 

483 

206 

274 

492 

96 

31 

85 

35 

0 

62 

255 

274 

513 

Meon 

61.9 

18.6 

13.5 

29.5 

51.5 

103 

74.4 

353 

258 

240 

328 

396 

Acrfl 

330U 

1109 

329 

1813 

2858 

6309 

1)127 

21710 

15370 

114770 

20150 

23540 

e-  Esfimatcd  NR  — No  Record 

•      Revised  1957  water  year  record. 


Tolol  Oischorgt  in  Acr«-F«»1 


DAILY   MEAN   DISCHARGE 
RECLAMATION   DISTRICT   1500  DRAIHAQE   TO   SACRAMENTO   SLOUGH 

In  aecond-feer 


1957 

1958 

Dote 

Oct. 

Nov 

Dec 

Jon. 

Fob. 

Mor. 

»pr. 

Mo» 

June 

July 

Aug. 

S.P.. 

1 

^6 

6U 

160 

0 

117 

510 

883 

123 

.708 

197 

582 

617 

2 

96 

56 

0 

0 

578 

513 

1180 

186 

363 

260 

576 

497 

3 

96 

0 

0 

127 

453 

456 

1540 

186 

416 

407 

563 

489 

4 

96 

77 

0 

127 

472 

1220 

98 

426 

416 

563 

534 

5 

96 

95 

0 

234 

476 

389 

666 

188 

435 

473 

582 

515 

6 

96 

4.0 

0 

0 

450 

404 

816 

282 

454 

487 

589 

513 

7 

§; 

0 

0 

0 

488 

331 

716 

313 

465 

480 

589 

504 

6 

0 

145 

64 

502 

272 

480 

282 

474 

487 

589 

464 

9 

96 

0 

0 

193 

540 

267 

456 

313 

406 

501 

595 

509 

10 

96 

115 

0 

0 

386 

291 

415 

376 

425 

510 

576 

475 

II 

94 

0 

0 

0 

347 

180 

363 

516 

til 

516 

571 

410 

12 

0 

0 

0 

206 

1150 

2414 

336 

372 

524 

571 

397 

13 

150 

24 

0 

127 

489 

184 

316 

557 

485 

531 

589 

322 

14 

0 

0 

0 

63 

508 

353 

317 

652 

396 

531 

589 

299 

15 

25 

0 

211 

63 

508 

182 

278 

594 

652 

524 

607 

256 

16 

72 

0 

0 

125 

677 

182 

263 

644 

391 

52* 

629 

244 

17 

44 

0 

128 

125 

346 

183 
184 

240 

372 

408 

544 

619 

194 

le 

85 

0 

0 

75 

484 

1% 

943 

480 

550 

650 

125 

19 

88 

0 

188 

127 

1480 

185 

547 

380 

556 

602 

154 

20 

58 

0 

0 

64 

1480 

201 

225 

573 

427 

550 

624 

129 

21 

0 

0 

0 

128 

1110 

423 

193 

581 

368 

544 

610 

158 

22 

0 

0 

174 

64 

658 

35f 

215 

584 

392 

537 

593 

97 

25 

65 

0 

0 

128 

510 

508 

169 

596 

469 

544 

585 

130 

24 

96 

184 

0 

128 

858 

522 

173 

612 

404 

550 

576 

136 

25 

93 

0 

186 

0 

1450 

376 

178 

1040 

415 

550 

530 

96 

26 

0 

0 

0 

570 

1380 

381 

172 

582 

420 

571 

555 

97 

27 

0 

0 

0 

244 

989 

370 

181 

592 

389 

589 

565 

96 

28 

96 

115 

0 

242 

713 

m 

182 

597 

375 

563 

577 

96 

29 

95 

0 

293 

241 

183 

492 

426 

571 

477 

96 

30 

0 

0 

0 

313 

405 

184 

831 

360 

563 

563 

95 

31 

0 

0   J 

231 

342 

372 

576 

707 

Uton 

61.7 

24.5 

47.9 

129 

700 

328 

433 

484 

428 

507 

587 

291 

Ac-Ft 

3796 

1456 

2945 

7952 

38870 

20170 

25730 

29740 

25480 

31190 

36090 

17340 

E-  Est.mottd 


NR  — No  Record 


Tolol   Diiehorgc   <n    Acrt-F»«t 
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TABLE  92 


DAILY  MEAN   DISCHARQE 
SACRAMENTO   SLOUGH    AT  SACRAMEITO)   RIVER 


In  second-r 

^e'- 

1957 

1958 

Dote 

Oci 

Nov. 

Oic. 

Jon. 

F.b. 

Mar, 

Apr. 

MOI 

June 

Jul, 

A„, 

s.pr 

1 

661 

391 

430 

1310 

NR 

NR 

NR 

1770 

3210 

757 

812 

1140   E 

2 

666 

402 

3JJ 

1250 

NR 

NR 

NR 

2300 

3420 

659 

801 

1170  E 

676 

415 

266 

952 

NR 

NR 

NR 

1840 

2590 

773 

811 

1240 

661 

iii 

264 

929 

NR 

NR 

NR 

1780 

1950 

812 

812 

1200 

5 

IJit 

243 

1540 

NR 

NR 

NR 

1740 

2540 

898 

807 

1210 

6 

19'* 

334 

324 

1930 

NR 

NR 

NR 

1680 

2790 

914 

751 

1170 

VJl     E 

2J§ 

209 

1690 

NR 

NR 

NR 

1670 

2850 

955 

737 

1160 

e 

408  E 

268 

364 

1400 

NR 

NR 

NR 

1680 

2450 

939 

689 

1090 

«t2  E 

230 

281 

1310 

NR 

NR 

NR 

1720 

1950 

901 

689 

1170 

.0 

109  E 

370 

310 

1360 

NR 

NR 

NR 

1630 

1640 

857 

708 

1120 

1 1 

TSl  E 

350 

242 

1180 

NR 

NR 

NR 

1570 

1410 

831 

746 

1100 

627  E 

253 

173 

928 

NR 

NR 

NR 

1550 

1630 

819 

779 

1090 

15 

530 

3?J 

272 

1150 

NR 

2950 

NR 

NR 

1220 

820 

886 

1050 

14 

73 

268 

252 

1320 

NR 

3020 

NR 

NR 

1090 

761 

925 

957 

15 

0 

0 

410 

2390 

NR 

1850 

NR 

NR 

1650 

750 

896 

894 

16 

1080 

485 

307 

3610 

NR 

1940 

NR 

NR 

1820 

785 

950 

766 

17 

1770 

1340 

171 

4170 

NR 

2160 

NR 

NR 

1780 

878 

914 

736 

le 

111  00 

1230 

0 

3940 

NR 

2520 

NR 

NR 

1750 

846 

928 

^l 

830 

905 

0 

3500 

NR 

3350 

NR 

NR 

1770 

831 

1010 

20 

709 

1010 

3010 

NR 

3390 

NR 

NR 

1530 

834 

1100 

547 

21 

^^i 

621 

1840 

2440 

NR 

1700 

NR 

NH 

1460 

810 

977 

425 

22 

558 

614 

1360 

2230 

NR 

NR 

NR 

NR 

1370 

834 

982 

417 

23 

502 

513 

691 

1790 

NR 

NR 

NR 

NR 

1300 

852 

974 

434 

9*1 

592 

1370 

1710 

NR 

NR 

NR 

NR 

1020 

848 

988 

468 

imi 

561 

2900 

939 

NR 

NR 

NR 

NR 

941 

845 

979 

394 

26 

H21 

502 

2960 

380 

NR 

NR 

NR 

NH 

974 

875 

975 

413 

27 

487 

469 

2350 

MR 

NR 

NR 

NR 

NR 

959 

924 

953 

403 

509 

1720 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

767 

897 

964 

395 

29 

479 

353 

1^2° 

NR 

NR 

NR 

NR 

729 

838 

1010 

380 

50 

314 

880 

MR 

KB 

NR 

2450 

807 

803 

1070 

338 

-'-■ 

NR 

NR 

2770 

793 

1190  E 

M«on 

:,?:-: 

478 

783 

1712 

337 

897 

801 

AcrFt 

iDti6o 

28440 

48150 

101900 

51450 

55170 

47670 

£  -  Estimoted 


NR  -No  fleco'd 


Toiol  Dischorge  m  Acr«-Fa«l 


TABLE  93 


DAILY   MEAN   DISCHARGE 
BUTTE   SLOUGH   AT   HAWSON   BRIDGE 


In  second-feet 


Date 

1957 

1958                                               1 

Ocl, 

NO. 

Dec 

Jon. 

Fib. 

Mor. 

Apr. 

Moi 

Jurte 

July 

.0,. 

S.p. 

, 

415 

250 

248 

698 

19400 

74600 

16600 

1310 

760 

17? 
174 

213 

251 

2 

347 

242 

229 

794 

27800 

60600 

22600 

1180 

704 

211 

261 

267 

234 

223 

1100 

27800 

49700 

36000 

1120 

994 

181 

195 

233 

=58 

223 

212 

1270 

32800 

38700 

48800 

1100 

177 

197 

211 

238 

216 

209 

1320 

43700 

28400 

53600 

1050 

1030 

167 

193 

208 

6 

^H 

155 

206 

1350 

57900 

21300 

54600 

1010 

818 

168 

195 

219 

298 

194 

202 

1330 

63100 

14000 

56500 

1000 

656 

173 

199 

199 

254 

199 

1250 

58200 

8830 

55600 

959 

574 

163 

195 

192 

ill 

190 

1120 

56900 

5900 

53300 

538 

189 

iSi 

212 

213 

139 

997 

56900 

4760 

48700 

788 

632 

193 

215 

1 1 

351 

110 

"i 

1080 

57500 

3880 

38500 

671 

719 

192 

222 

229 

49 

i^l 

1170 

55100 

3180 

27900 

777 

isl 

213 

243 

482 

182 

1240 

56600 

2720 
2490 

19800 

856 

200 

'^ 

226 

1I2 

1330 

66700 

13800 

925 

907 

208 

192 

692 

369 

1730 

67800 

2320 

9340 

948 

716 

197 

199 

203 

16 

883 

494 

IBI 

1900 

68700 

2190 

6200 

937 
918 

614 

181 

204 

176 

832 

528 

398 

1910 

66600 

2110 

496O 

551 

181 

216 

126 

671 

S^f 

937 

1870 

62300 

2090 

4020 

512 

180 

230 

504 

1220 

1770 

64300 

2030 

3280 

866 

469 

186 

229 

66 

428 

403 

1340 

1670 

88700 

1860 

2780 

862 

416 

199 

223 

56 

21 

380 

349 

1480 

1550 

125000 

2090 

2450 

856 

340 

204 

219 

56 

352 

325 

1650 

1470 

113000 

6910 

2220 

X 

294 
149 

211 

220 

59 

329 

310 

1710 

1380 

94600 

21600 

2040 

194 

222 

59 

317 

299 

1670 
1580 

1310 

79000 
78100  . 

27000 

1900 

1060 

135 

195 

227 

61 

370 

301 

1380 

25400 

1790 

1120 

126 

191 

237 

62 

26 

443 

303 

1420 

1820 

112000 

22700 

1700 

1170 

\ll 

19? 
194 

227 

61 

27 

332 

316 

1200 

6860 

115000 

18900 

1610 

1230 

211 

61 

313 

315 

907 

17000 

94100 

14000 

1540 

1270 

114 

203 

205 

60 

300 

309 

798 

17000 

9310 
7430 

1450 

1250 

127 

209 

215 

t. 

579 

277 

754 

14600 

1390 

1120 

161 

206 

226 

2tj2 

716 

I83OO 

11300 

896 

198 

240 

M«oo 

39? 

:!86 

672 

3534 

68200 

16070 

19830 

997 

510 

189 

212 

152 

Ac-Fl 

?4110 

17000 

41320 

217300 

3788000 

988400 

II8OOO& 

61290 

30370 

11640 

13030 

9033 

£  -  Eillmoltd 


NR  -No  Racord 


I  Oitchorg*  in  Acr«-F««t      638IOOO 


DAILY  ^EAN  DISCHARGE 
WADSWOHTH  CANAL  AT  BUTTE  HOUSE  ROAD 


105 


n  3econJ-ft 

ct 

Oq'« 

L957 

1956                                               1 

oc. 

NO.. 

Dig. 

Jon. 

Fm. 

M.,. 

Apr. 

Moy 

June 

Jul, 

Au«. 

Sopl. 

, 

176 

53 

18  E 

93 

125   E 

400   E 

656 

84 

256 

130 

118 

188 

163 

44 

18  E 

183 

81  E 

300   E 

788 

iU 

274 

130 

118 

171 

5 

159 

50 

17 

126 

578 

200   E 

817 

295 

137 

\\l 

172 

4 

IbS 

48 

16 

102 

499 

150  B 

664 

86 

300 

166 

192 

5 

15* 

48 

17 

99 

415  E 

113   E 

422  E 

59 

306 

178 

122 

264 

6 

153 

44 

17 

98 

239  E 

167   E 

796 

29 

272 

171 

132 

240 

7 

Its 

47 

16 

94 

321  E 

184 

678 

^i 

242 

141 

126 

201 

lt3 

50 

13 

93 

333  E 

162 

323  E 

126 

106 

199 

9 

1112 

43 

14 

92 

461  E 

145 

167  E 

37 

236 

120 

106 

212 

10 

140 

46 

12 

99 

666  E 

137 

112  E 

46 

250 

122 

142 

195 

1  1 

ins 

46 

11 

tl 

419  E 

131 

100  E 

60 

266 

108 

156 

187 

ins 

47 

12 

1050 

126 

175  E 

131 

264 

108 

171 

157 

13 

103 

42 

12 

95 

896 

119 

209  E 

124 

258 

146 

163 

178 

14 

143 

46 

11 

11 

817 

119 

187 

110 

242 

i'd 

173 

154 

15 

127 

43 

14 

369  E 

130 

167 

109 

230  E 

154 

137 

81 

30 

?2 

68 

400  E 

118 

152 

143 

219  E 

154 

171 

110 

17 

66 

28 

60 

500  E 

110 

140 

161 

208  E 

148 

208 

118 

57 

28 

106 

5« 

541  E 

103 

103 

178 

194  E 

150 

204 

118 

42 

28 

79 

52 

1180 

99 

100 

195 

187  E 

168 

148 

120 

20 

43 

26 

61 

47 

1130  E 

112 

93 

217 

178  E 

159 

145 

124 

44 

25 

50 

46 

711  E 

373 

88 

252  E 

168  E 

170 

127 

116 

36 

20 

51 

45 

700  E 

459 

81 

308  E 

163  E 

159 

150 

100 

37 

20  E 

58 

46 

700  E 

423 

74 

312  E 

157  E 

166 

132 

115 

36 

20  E 

42 

107 

706  E 

468 

90 

304 

121 

166 

146 

124 

25 

36 

20   E 

38 

165 

1100 

483 

110 

302 

153  E 

168 

138 

108 

41 

19  E 

38 

552 

748  E 

268  E 

93 

283 

137  E 

168 

157 

98 

27 

51 

19  E 

34 

392 

655  E 

243 

106 

300 

130  E 

115 

164 

114 

28 

52 

19   E 

30 

229 

500  E 

204 

106 

285 

132  E 

103 

150 

110 

29 

52 

19  E 

32 

191  E 

183 

127 

262 

134  E 

108 

163 

93 

30 

43 

18  E 

32 

206 

262 

171 

266 

135  E 

118 

203 

98 

31 

50 

11 

170  E 

198 

266 

127 

203 

Mean 

JT.4 

34.5 

31.1 

128 

601 

216 

263 

167 

212 

142 

151 

150 

Ac-F, 

5988 

2055 

1910 

7853 

33400 

13270 

15660 

10270 

l^DlO 

8749 

3269 

8051 

Nfl-No  Record 


Totol  Oischorge  m  Acre-Feel 


DAILY  MEAN  DISCHARGE 
LITTLE  LAST  CHANCE  CREEK  NEAR  CHILCOOT 


In  aecond-feet 

Oot« 

1957 

1956                                               1 

OC. 

Nov 

Dec 

Jon. 

Ft6. 

Mo>.          Apr. 

Mo» 

June 

July 

'"' 

Stpl 

I 

1.4 

5.2 

4.1 

8.3 

8.8 

103        80 

216 

41 

4.6E 

4.1 

1.2 

2 

1.2 

u 

3.7 

9.3 

11 

92 

55 

239 

40 

5. IE 

4.3 

1.2 

3 

2.3 

3.9 

7.9 

12 

86 

56 

252 

40 

5.6E 

3.6 

1.2 

4 

2.6 

5.9 

3.9 

5.7 

10 

74 

73 

254 

36 

u 

3.3 

1.0 

5 

2.5 

5.9 

5.6 

5.7 

11 

71 

74 

267 

29 

2.9 

1.0 

2.2 

4.7 

5.1 

7.0 

12 

64 

74 

262 

28 

4.3 

2.7 

0.9 

7 

2.2 

4.7 

5.0 

7.4 

12 

61 

74 

237 

26 

4.1 

2.4 

1.0 

8 

2.5 

6.3 

7.0 

14 

60 

85 

225 

27 

3.3 

2.4 

1.2 

9 

2,2 

5.8 

3.8 

6.5 

15 

54 

114 

218 

25 

3.1 

2.4 

1.1 

10 

2.2 

5.8 

4.1 

7.9 

15 

51 

165 

216 

24 

3.1 

2.4 

1.0 

1  1 

2.4 

6.6 

3.7 

7.4 

15 

48 

227 

273 

29 

2.9 

2.4 

1.0 

2.4 

6.6 

3.6 

7.4 

28 

46 

260 

227 

42 

2.9 

2.2 

1.1 

13 

2.9 

6.6 

4.4 

6.1 

3t 

42 

302 

179 

41 

2.7 

1.9 

1.1 

14 

2.9 

14 

4.8 

8.3 

34 

42 

336 

161 

28 

2.6 

1.7 

1.2 

IS 

2.9 

8.3 

7.4 

8.3 

53 

39 

349 

150 

23 

2.7 

1.7 

1.2 

16 

2.6 

6.1 

19 

8.3 

104 

42 

357 

140 

19   E 

3.1 

H 

1.2 

17 

2.5 

4.5 

10 

7-9 

100 

45 

403 

139 

15 

3.6 

4.8 

1.2 

18 

2.5 

5.5 

7.9 

94 

44 

398 

138 

19 

3-i 

4.8 

1.2 

19 

2.8 

tl 

6  6 

7.0 

133 

46 

383 

136 

18 

3.8 

3.3 

1.2 

20 

4.7 

8.1 

7.4 

123 

76 

388 

126 

14 

4.1 

2.7 

1.1 

21 

10 

4.5 

6.9 

7.0 

109 

91 

414 

115 

13 

3.3 

2.4 

1.2 

5.7 

3.2 

3.6 

7.0 

98 

78 

401 

106 

11 

4.8 

2.0 

1.1 

23 

4.9 

3.7 

5.5 

7.0 

101 

85 

300 

99 

8.9 

8.7 

1.9 

1.7 

24 

4.6 

4.0 

7.8 

7.4 

444 

83 

246 

91 

8.6 

16 

1.7 

1.5 

25 

4.6 

3.9 

7.5 

9.3 

438 

79 

212 

80 

5.9 

8.9 

1.5 

1.5 

26 

4.9 

5.2 

7.6 

8.8 

220 

73 

201 

73 

4.8 

6.2 

1.5 

1.5 

27 

4.9 

Vt 

6.9 

8.8 

163 

71 

197 

64 

4.1 

5.1 

1.5 

1.5 

28 

4.9 

8.4 

9.3 

128 

72 

210 

58 

4.3 

4.3 

1.5 

1.3 

4.9 

3.9 

9.5 

9.8 

76   I    214 

52 

4.3 

5.6 

1.3 

1.3 

4  2 

7.3 

8  3 

69 

205 

48 

4.3E 

hi 

1.3 

1.3 

31 

7.9 

9.8 

83 

44 

4.6 

1.3 

Meon 

3.5 

5.6 

6.2 

7.8 

90.7 

66.0 

228 

158 

21.1 

4.8 

2.5 

1.2 

AcrFt 

318 

331 

384 

478 

50j6 

1.058 

13590 

9689 

135t 

2'^:: 

154 

72 

NR  — No  Record 


Total  Oiichorge  'ft  Acre-Feet  35560 


106 


DAILY  MEAN  DISCHAROE 
SMITHJIECK   CHEEK  NEAR   LOYALTON 


In  second-reet 


Dole 

1957 

l9Se                                      1 

Oct. 

No«- 

Oic 

J«n. 

Ftb. 

HOf. 

«l>' 

<"1 

June 

Jul) 

.„,. 

S<|tt. 

1 

1.8 

5.8 

1.0 

6.1 

6.9 

31 

22 

71 

33 

8.1 

5.3 

1.8 

2 

1.6 

5.8 

3.2 

6.3 

7.2 

28 

22 

79 

33 

8.1 

5-8 

1.6 

3 

5.8 

5.8 

3.2 

6.1 

8.1 

25 

21 

79 

31 

7.7 

5.6 

1.6 

4 

6.1 

6.1 

3.8 

6.1 

7.7 

22 

22 

80 

28 

7.5 

5.3 

1.6 

i 

5.8 

5.8 

1.6 

1.1 

7.5 

21 

21 

87 

25  B 

7.2 

5.3 

1.6 

6 

5.3 

5.6 

1.6 

5.6 

7.5 

20 

20 

88 

21   E 

6.9 

5.1 

1.6 

7 

5.3 

5.6 

1.8 

5.6 

7.7 

19 

20 

78 

23   E 

6.3 

5.1 

1.8 

a 

5.1 

5.6 

1.1 

5.3 

8.7 

16 

23 

81 

22   E 

6.3 

5.1 

5.6 

9 

il.B 

5.6 

1.1 

8.7 

16 

28 

81 

21   E 

6.1 

1.8 

5.1 

10 

5.1 

5.6 

1.2 

6.1 

8.1 

15 

31 

76 

20   E 

6.1 

1.8 

1.8 

11 

5.1 

5.6 

1.2 

5.6 

8.7 

11 

10 

79 

18   E 

6.6 

1.8 

5.1 

12 

5.6 

5.6 

1.0 

5.8 

16 

11 

15 

71 

17   E 

5.6 

1.6 

5.1 

13 

5.8 

5.8 

1.2 

6.3 

16 

13 

50 

71 

16  E 

5.6 

1.6 

5.3 

14 

6.1 

11 

1.1 

6.3 

15 

12 

56 

72 

16  E 

5.6 

1.6 

5.3 

IS 

5.8 

8.1 

7.5 

5.6 

17 

12 

11 

70 

15  E 

5.8 

1.6 

5.3 

16 

5.8 

6.3 

13 

5.6 

21 

12 

39 

70 

11   E 

7.5 

5.8 

5.1 

17 

5.8 

5.6 

10 

5.6 

21 

13 

19 

69 

11 

7.2 

7.2 

5.1 

IS 

5.6 

6.3 

6.9 

5.6 

23 

11 

56 

68 

16 

6.6 

6.6 

5.1 

19 

5.8 

6.6 

7.7 

7.2E 

28 

15 

18 

61 

15 

6.1 

5.8 

1.8 

20 

6.9 

6.9 

7.7 

6.1 

27 

18 

53 

62 

12 

6.1 

5.6 

1.6 

21 

7.5 

6.3 

7.5 

5.3 

26 

21 

56 

60 

11 

5.6 

5.1 

1.6 

22 

7.5 

1.6 

7.2 

7.2 

27 

21 

75 

57 

11 

5.6 

5.1 

4.6 

23 

7.7 

5.3 

16 

5.8 

27 

22 

66 

56 

10 

6.3 

5.1 

5.1 

24 

7.7 

5-1 

9.0 

5.8 

35 

22 

51 

50 

9.7 

6.6 

5.1 

5.3 

2S 

7.1 

5.1 

7.5 

5.6 

11 

22 

16 

15 

9.7 

7.2 

1.8 

5.3 

26 

7.2 

5.3 

7.2 

5.8 

11 

21 

19 

11 

9.0 

5.8 

1.8 

5.3 

27 

6.9 

1.6 

6.9 

5.6 

13 

22 

53 

11 

8.7 

5.3 

1.8 

5.1 

2a 

6.3 

1.1 

7.5 

5.8 

35 

21 

53 

13 

8.1 

5.6 

1.8 

1.8 

29 

5.8 

1.0 

6.9 

6.9 

21 

59 

11 

8.1 

5.8 

1.8 

5.1 

30 

5.8 

3.8 

5.8 

7.5 

22 

66 

39 

8.1 

5.8 

1.8 

5.3 

31 

5.8 

6.3 

6.9 

22 

36 

5.6 

1.8 

Mion 

6.0 

5.8 

6.1 

6.0 

19.6 

18.9 

12.9 

65.0 

16.9 

6.1 

5.2 

5.0 

AcrFl 

370 

315 

391 

366 

1090 

1161 

2553 

3995 

1006 

392 

318 

296 

E-  Eslimolad 


NR  — No  Record 


Tolol  Oiichorge  in  Acre-F«cl 


DAILY  MEAN   DISCHARGE 
WEBBER   CREEK  NEAR   SIERRAVTLLE 


In  aecond-feet 


1957 

1 

Del. 

Nov, 

Dec 

Jon. 

Feb. 

Mor. 

Apr. 

Moy 

June 

July 

Aug. 

Sepi 

1 

11 

12 

12 

11 

17 

63 

36 

180 

116 

61 

15 

23 

2 

10 

12 

11 

11 

18 

55 

32 

191 

119 

63 

13 

22 

3 

13 

12 

12 

11 

11 

19 

36 

197 

110 

61 

12 

17 

4 

12 

12 

12 

15 

13 

31 

207 

99 

60 

39 

17 

i 

13 

12 

12 

17 

18 

39 

31 

218 

100 

61 

36 

17 

6 

13 

12 

12 

16 

11 

36 

30 

217 

100 

58 

33 

17 

7 

12 

12 

12 

11 

36 

30 

210 

100 

57 

32 

17 

a 

11 

12 

11 

11 

22 

32 

31 

208 

101 

bS 

33 

\l 

9 

11 

12 

11 

11 

21 

S 

212 

99 

51 

33 

to 

10 

11 

11 

16 

20 

28 

220 

99 

51 

32 

18 

M 

10 

12 

11 

15 

19 

27 

63 

229 

201 

96 

52 

30 

18 

12 

10 

\l 

11 

15 

62 

26 

79 

91 

51 

30 

18 

13 

\l 

11 

15 

15 

26 

98 

188 

72 

Si 

28 

18 

14 

37 

12 

16 

11 

25 

116 

182 

66 

27 

18 

15 

12 

20 

20 

11 

21 

128 

182 

63 

17 

28 

18 

16 

11 

11 

11 

11 

18 

21 

113 

180 

65 

53 

33 

17 

17 

11 

25 

11 

18 

21 

161 

188 

76 

63 

36 

16 

le 

10 

11 

It 

15 

16 

25 

172 

192 

91 

60 

37 

16 

19 

11 

11 

18 

67 

37 

ill 

197 

91 

u 

2; 

16 

20 

13 

11 

16 

15 

59 

37 

190 

92 

16 

21 

13 

13 

15 

11 

51 

52 

207 

180 

90 

56 

31 

16 

22 

13 

12 

16 

17 

18 

18 

207 

176 

56 

31 

16 

23 

11 

12 

15  E 

16 

18 

18 

■1 

178 

60 

30 

20 

24 

15 

11 

11 

15 

153 

18 

170 

66 

59 

28 

20 

25 

11 

12 

11 

15 

201 

15 

160 

83 

56 

28 

19 

26 

11 

12 

11 

16 

132 

12 

117 

153 
ll2 

78 

57 

27 

18 

27 

13 

12 

11 

15 

98 

32 

153 

71 

'^ 

^ 

17 

2a 

13 

11 

16 

15 

77 

38 

157 

^3? 
121 

69 

26 

17 

29 

13 

12 

16 

22 

38 

163 

56 

52 

il 

17 

30 

12 

12 

15 

22 

12 

170 

127 

65 

^ 

17 

31 

12 

17 

18 

37 

122 

21 

Uaon 

12.2 

13.5 

15.1 

1  ■,.'-• 

'>2.'. 

37. 1 

111 

IHS 

B» .  1 

s'j.rt 

3?.l 

IT. 9 

Acrfl 

718 

803 

930 

qi,o 

?91H 

2281 

6621 

1 1  -.'20 

',?10 

t'iSl 

I'irb 

1057 

t  —  Ciiifnoitd 


NR-No  RtCOrd 


Total  OitcharQt  in  AcT«-Ft«1 


38190 


* 


DAILY  MEAN   DISCHARGE 
ttlLLEB    CREEK   KEAR    SATTLEY 


107 


Dot* 

1957 

1958                                                 1 

Oc 

No. 

0(c 

Jon. 

FaC. 

Mor. 

•or. 

Hot 

Jun< 

Joly 

*»,. 

SOIM 

, 

n  ' 

,  u 

;  ^ 

-  :j 

11 

6.7 

21 

5S 

34   E 

15 

-.0 

2 

6.5 

5." 

s.* 

5.8 

It 

6.7 

24 

61 

30  E 

14 

7.8 

3 

i-5 

6.2 

5." 

6.0 

7.8 

26 

57 

29  B 

28  E 

14 

7.5 

4 

f-5 

6.2E 

5.2 

5.8 

t°7 

6.7 

30 

53 

14 

7.8 

5 

6.5 

6.2E 

5.4 

5.8 

6.7 

34 

53 

27   E 

13 

7.8 

6 

6.5K 

6.5 

5. IE 

5.2 

5.8 

8.2 

6.2 

\l 

5» 

26 

13 

7.8 

7 

6.5E 

5.»E 

■5.2 

6.0 

8.0 

6.2 

55 

13 

8.3 

e 

6.5E 

5.3E 

5.4 

6.0 

7.8 

6.2 

36 

55 

24 

13 

?;^ 

9 

6.5 

5.2E 

5.4 

5.8 

u 

6.7 

39 

55 

23 

12 

10 

6.7 

5.2 

5.8 

5.6 

6.9 

42 

52 

23 

12 

7.8 

M 

7.1 

!■'' 

5.» 

5.6 

5.6 

7.3 

7.3 

44 

50 

22 

12 

7.8 

12 

6.9 

6.9 

5.» 

5.4 

12  E 

7.1 

8.0 

38 

52 

21 

12 

7.8 

13 

12 

10 

5.1 

5.6 

8.5E 

7.1 

9.2 

36 

52 

20 

11 

7.8 

14 

8.2 

16 

5.6 

5.6 

7.3 

7.1 

11 

36 

50 

20 

11 

7.8 

15 

7.1 

8.2 

10 

5.6 

9.0 

6.9 

12 

37 

51 

20 

11 

7.5 

16 

6.9 

6.9 

17 

5.8 

11 

6.9 

14 

41 

53 

20 

12 

7.5 

17 

6.7 

6.5 

9-2 
7.8 

5.6 

9.7 

6.7 

16 

47 

It 

12 

7.5 

IS 

6.5E 

6.9 

5.6 

9.0 

6.7 

17 

55 

63 

12 

7.5 

19 

6.5E 

7.3 

9.7 

5.6 

14 

6.5 

18 

59 

62 

18 

12 

7.5 

20 

7.1 

6.9 

8.7 

5.6 

11 

8.0 

20 

57 

58 

18 

12 

7.2 

21 

7.3 

6.7 

8.0 

5-6 

9.4 

7.5 

23 

56 

58 

18 

11 

7.2 

22 

7.8 

6.0 

8.2 

5.8 

9.2 

6.9 

23 

58 

17 

10 

7.5 

23 

9.2 

6.2 

7.6E 

5.8 

9.4 

6.9 

18 

62 

57 

18 

10 

8.9 

24 

6.2 

7.0E 

5.8 

27  E 

6.9 

17 

60 

53 

18 

9.6 

7  8 

25 

1.2 

6.0 

6.5E 

5.4 

33 

6.7 

16 

61 

50 

17 

9.2 

7.5 

26 

7.5 

6.0 

6.0E 

5.4 

19 

6.5 

17 

62 

48 

16 

9.2 

7.5 

27 

7.1 

6.0 

6.0E 

5.2 

14 

6.5 

18 

61 

46 

15 

8.9 

7.5 

2S 

6.7 

6.0 

5.5E 

5.6 

12 

6.5 

18 

58 

44 

16 

8.9 

7.2 

29 

6.5 

5  A 

5.5E 

6.0 

6.5 

18 

42 

16 

8.6 

7.2 

6. 3 

5.4E 

6.0 

6.9 

19 

56 

40 

15 

8.6 

7.2 

31 

1-  f 

^  .^ 

5.6 

6.7 

58 

15 

8.0 

Mion 

-._ 

-■.5 

6.: 

5.6 

10.3 

7.5 

12.9 

45.7 

53.2 

20.8 

11.4 

7.7 

AcrFl 

— ^ 

-1: 

■*:- 

3^2 

672 

460 

766 

2809 

3166 

1281 

690 

•^57 

NR  — No  Record 


To*ol   Oiichorge   in   Acff-F«tT 


DAILY  MEAN  DISCHARGE 
MIDDLE   PORK   FEATHER   RI\'ER   NEAR    PORTOLA 


second-feet 


r957 

1958                                                 1 

OtT. 

No. 

Dec 

Jon. 

Fob. 

Mor. 

Ipr 

Mor 

June 

July 

»U9. 

1    Stpv 

1 

0 

26 

33 

155 

694 

1020 

1070 

1200 

299 

65 

24 

2.3 

2 

0 

26 

30 

140 

5?* 

829 

1620 

1210 

290 

64 

25 

2.3 

3 

0.1 

25 

28 

131 

368 

711 

1210 

1120 

299 

60 

25 

2.0 

4 

0.2 

24 

28 

99 

323 

589 

1380 

1070 

263 

55 

1.7 

5 

0.5 

25 

31 

101 

400 

509 

1190 

1110 

245 

49 

26 

1.4 

6 

0.6 

26 

29 

81 

411 

465 

1120 

1100 

208 

42 

25 

1.6 

7 

0.7 

26 

31 

78 

415 

443 

1150 

1060 

150 

39 

24 

1.4 

8 

0.6 

28 

34 

63 

447 

435 

1270 

1050 

213 

34 

22 

1.3 

9 

0.6 

28 

35 

§1 

609 

447 

1520 

1020 

218 

33 

16 

1.2 

10 

0.9 

30 

36 

738 

427 

1680 

979 

221 

31 

17 

1.2 

II 

1.2 

33 

36 

90 

555 

384 

1580 

1000 

221 

50 

16 

1.2 

12 

5.7 

34 

124 

517 

361 

1470 

952 

263 

\t 

14 

1.2 

13 

9.6 

38 

34 

860 

347 

1440 

939 

337 

12 

1.1 

14 

12 

68 

35 

150 

1390 

351 

1420 

269 

28 

10 

1.0 

15 

14 

61 

53 

96 

1060 

347 

1420 

239 

27 

9.6 

1.1 

16 

14 

56 

140 

74 

986 

469 

1490 

817 

226 

24 

9.6 

1.1 

17 

14 

70 

144 

76 

939 

555 

1620 

744 

216 

18 

9.3 

1.0 

18 

14 

78 

124 

73 

842 

1720 

664 

221 

15 

9.0 

1.1 

19 

15 

72 

170 

70 

836 

1800 

624 

213 

13 

8.3 

1.1 

20 

17 

61 

223 

63 

842 

599 

1830 

570 

192 

13 

7.9 

1.2 

21 

23 

53 

257 

55 

873 

842 

1850 

531 

183 

9.3 

7.6 

1.2 

22 

25 

40 

206 

57 

811 

1420 

1780 

522 

174 

ll-" 

7.3 

1.2 

23 

26 

41 

192 

53 

744 

1340 

1570 

517 

157 

7.1 

1.5 

24 

30 

38 

146 

54 

1080 

946 

1490 

ill 

142 

26 

6.2 

1.5 

25 

32 

37 

97 

73 

2780 

733 

1370 

137 

20 

5.7 

1.6 

26 

32 

38 

§? 

1?! 

3970 

656 

1250 

469 

129 

\l 

4.9 

1.5 

27 

31 

33 

2500 

584 

1160 

447 

116 

4.5 

1.6 

26 

31 

38 

96 

197 

1520 

535 

1140 

415 

34S 

101 

16 

3.6 

1.7 

30 

31 

102 

213 

509 

1220 

82 

19 

3.2 

1.6 

30 

34 

101 

242 

504 

1190 

361 

63 

21 

2.7 

:.4 

31 

26 

102 

408 

689 

327 

22 

2.6 

WtOn 

14.0 

40.6 

90.0 

114 

1003 

621 

1434 

773 

203 

29.9 

12.6 

1.4 

A«rFr 

860 

2418 

5532 

7018 

55720 

38200 

85330 

47530 

12070 

1841 

774 

84 

NR  — No  Rtcord 


Toiol   Oitchorgt   in   Acr«-f««1 


108 


DAILY  MEAN  DISCHAROE 
RED  CLOVER  CREEK  NEAR  OEMESEE 


In  aecond-feet 

Dole 

1957 

1958                                               1 

Oct 

No* 

D.c 

Jon. 

F.„. 

Mor.    j    Ap,. 

Moy 

June 

July 

Aug. 

Stpl. 

1 

^^^ 

1^   E 

;s 

49 

293  E 

225 

492   E 

80 

32 

23 

13 

2 

10 

10 

19   E 

38 

51 

235 

150 

509   E 

80 

31 

22 

13 

22 

18 

19  E 

36 

56 

232 

1?? 

522   E 

87 

31 

20 

13 

20 

18 

19  E 

33 

51 

183 

513   E 

79 

29 

19 

24 

18 

19 

31  E 

51 

176 

180 

522  E 

72 

29 

19 

13 

6 

24 

18 

19 

33  E 

50 

166 

185 

509  E 

65 

28 

18 

13 

21 

18 

19  E 

33 

51 

144 

183 
194 

462  E 

61 

26 

17 

13 

19 

18 

19  E 

32 

64 

152 

419  E 

58 

26 

17 

13 

18 

19 

19  E 

29 

64 

122 

259  E 

404  E 

57 

26 

17 

13 

17 

20 

20 

34 

61 

127 

393  E 

393  E 

56 

26 

16 

13 

1 ' 

17 

21 

20  E 

30 

60 

114 

579  E 

458  E 

72 

25 

16 

13 

16 

21 

20  E 

31 

169 

117 

701  E 

407  E 

89 

24 

16 

13 

13 

19 

22 

20  E 

30 

162 

108 

818  E 

321  E 

112 

23 

15 

1^ 

14 

21 

71 

20 

29 

146 

108 

942  E 

278  E 

78 

23 

15 

li* 

20 

37 

30 

30 

217 

95 

949  E 

248 

64 

22 

15 

14 

le 

^§ 

29 

191 

31 

471  E 

109 

909   E 

232 

60 

22 

15 

14 

18 

25 

113 

31 

500  E 

127 

224 

58 

22 

15 

H 

23 

56 

29 

513  E 

127 

996   E 

219 

59 

22 

15 

lU 

18 

22 

43 

30 

809  E 

129 

955  E 

215 

58 

22 

16 

lu 

23 

43 

31 

663  E 

205 

929  E 

198 

54 

23 

17 

It 

21 

28 

22 

45 

29 

531  E 

368  E 

989  E 

185 

50 

23 

16 

14 

22 

25 

21 

36  E 

29 

430  E 

296  E 

982  E 

170 

47 

23 

16 

14 

23 

24 

20 

35  E 

31 

411  E 

278  E 

711  E 

166 

45 

26 

15 

24 

20  E 

35  E 

29 

1580  E 

264  E 

559  E 

148 

42 

35 

15 

15 

23 

20  E 

34 

31 

2100  E 

232 

492  E 

137 

40 

35 

15 

15 

26 

21 

19  E 

34  E 

33 

809  E 

217 

471  E 

123 

39 

30 

14 

15 

27 

20 

19  E 

34 

32 

536  E 

212 

467  E 

114 

36 

26 

14 

26 

19 

19  E 

35  E 

33 

393  E 

194 

483  E 

105 

35 

24 

14 

15 

19 

19  E 

35  E 

51 

205 

540  E 

96 

33 

24 

14 

15 

30 

19 

19  E 

35  E 

74 

162 

496  E 

91 

33 

25 

13 

15 

31 

18 

36  E 

56 

217 

84 

24 

13 

M9on 

20.;, 

22.  5 

36.8 

34.4 

395 

184 

566 

289 

60.0 

26.0 

16.2 

13.8 

Ac^fl 

1216 

lji9 

2265 

2116 

21910 

11330 

33650 

17780 

3568 

1601 

OQO 

E  -  EstimoteiJ 


NR  — No  Record 


Tolol   Oochorge   in   Acr«-Ffl«t 


TABLE  101 


DAILY   MEAN   DISCHARGE 
INDIAN   CREEK   NEAR   TAYLORSVILLE 


In  second-feet 


1957 

195a 

Oct- 

No* 

Dec 

Jon. 

F.. 

M„. 

Apr, 

Mo> 

June 

July 

Au, 

Sept. 

1 

67 

96 

70 

146 

254 

1190 

938 

1800 

719 

214 

89 

46 

07 

92   E 

65 

1*3 

254 

1010 

856 

1950 

705 

207 

87 

44 

71 

fi   ^ 

65 

128 

297 

947 

705 

2060 

'^ 

192 

82 

44 

74 

86  E 

f5 

120 

315 

809 

719 

2110 

185 

80 

44 

93 

82 

67 

112 

379 

756 

719 

2260 

635 

175 

76 

44 

6 

96 

80 

11 

112 

344 

719 

726 

2300 

595 

165 

74 

44 

86 

80 

112 

315 

628 

698 

2100 

563 

152 

70 

46 

78 

80 

62 

109 

432 

662 

719 

2010 

544 

146 

67 

46 

74 

80 

62 

104 

443 

563 

856 

2020 

531 

140 

65 

46 

71 

85 

62 

134 

400 

550 

1140 

2100 

507 

131 

64 

44 

M 

71 

T 

64 

131 

349 

513 

1600 

2440 

537 

128 

62 

46 

71 

89 

64 

134 

Z=§ 

507 

i960 

2270 

764 

120 

60 

46 

86 

99 

64 

134 

856 

477 

2190 

1780 

930 

117 

58 

47 

93 

%i 

§5 

131 

669 

460 

2630 

1590 

719 

lit 

56 

47 

91 

82 

131 

676 

426 

2900 

1540 

615 

56 

47 

16 

81 

131 

HI 

128 

1250 

466 

2820 

1560 

556 

117 

54 

49 

78 

109 

125 

1460 

477 

3260 

1620 

525 

117 

58 

47 

74 

101 

325 

120 

1370 

483 

3360 

1680 

?31 

114 

60 

46 

74 

99 

m 

"Z 

2000 

501 

3280 

1680 

106 

58 

46 

78 

101 

128 

1740 

595 

3120 

1560 

106 

65 

47 

21 

104 

It 

in 

117 

1430 

1100 

3360 

1440 

405 

106 

62 

46 

107 

106 

1190 

1010 

3520 

1400 

37? 

354 

106 

SI 

46 

107 

82 

140 

120 

1030 
3180 
§880 

947 

2540 

1340 

185 

54 

51 

113 

149 

120 

922 
833 

2040 

1270 

334 

175 

54 

49 

110 

82 

140 

128 

1820 

1160 

311 

143 

52 

49 

26 

107 

80 

134 

137 

3120 

771 

1720 

1100 

284 

117 

52 

49 

96 

76 

123 

146 

2060 

764 

1680 

1030 

m 

104 

51 

49 

u 

74 

140 

146 

1530 

705 

1680 

r. 

99 

47 

47 

70 

175 

231 

719 

1850 

230 

106 

47 

47 

67 

166 

416 

848 

1790 

?6°? 

230 

101 

47 

47 

B3 

152 

301 

841 

94 

47 

Maon 

Ho .  3 

'>7 .  2 

134 

144 

132-0 

716 

1907 

1631 

513 

135 

61.5 

46.5 

Ac-Fl 

■,7H(, 

B2(.l 

8H60 

73290 

44030 

113400 

100300 

30540 

8329 

3784 

2769 

t-  Ettimoffd 


NR  -No  Htcord 


Totol   O'ichargt   In   Acri-Ftct 


109 


DAILY  MEAN   DISCHAROE 
LIGHTS   CREEK   HEAR    TAYLORSVIILE 


In  3ccond-feet 


Dote 

19  57 

1958                                               1 

Ott. 

No- 

D«e. 

Jon. 

F.B. 

Mor. 

Apr. 

Mo> 

JunB 

Jul, 

Au«. 

Sipl. 

, 

9. A 

lo 

8.1 

26 

ii 

138 

115 

311 

127 

49 

16 

8.0 

2 

8.9 

9.9 

7.6 

24 

120 

109 

353 

136 

48 

15 

8.0 

3 

IJ 

10 

Z-* 

21 

54 

106 

106 

378 

134 

45 

15 

7.6 

4 

11 

9.9 

8.1 

18 

58 

94 

u 

409 

117 

42 

14 

7.6 

5 

21 

10 

8.9 

16 

70 

90 

452 

109 

41 

13 

7.6 

6 

16 

10 

8.0 

18 

61 

% 

83 

428 

104 

38 

13 

7.3 

7 

13 

9.9 

8.0 

16 

¥ 

84 

393 

101 

37 

12 

7.3 

e 

13 

" 

7.3 

18 

75 

90 

III 

97 

34 

12 

7.6 

9 

12 

10 

1-3 

16 

So 

70 

109 

91 

32 

12 

7.6 

10 

12 

9.9 

6.9 

25 

75 

66 

141 

432 

96 

31 

12 

7.3 

1 1 

11 

13 

7.3 

26 

67 

64 

180 

530 

110 

31 

11 

7.3 

12 

11 

13 

6.5 

26 

181 

62 

214 

456 

11 

7.3 

IJ 

19 

22 

6.5 

25 

165 

60 

254 

359 

186 

28 

11 

7.3 

H 

68 

6.9 

24 

125 

61 

303 

317 

143 

26 

10 

7.3 

15 

11 

26 

12 

22 

167 

60 

331 

314 

122 

26 

9.9 

7.3 

16 

12 

18 

86 

24 

280 

59 

348 

323 

110 

26 

10 

6.5 

17 

12 

16 

61 

24 

235 

59 

374 

323 

101 

27 

12 

6.5 

IS 

11 

15 

'•3 

24 

194 

59 

362 

334 

93 

26 

12 

6.2 

19 

12 

15 

32 

21 

311 

63 

362 

314 

87 

26 

12 

6.2 

20 

1* 

14 

30 

24 

246 

87 

402 

290 

82 

24 

17 

6.2 

21 

18 

13 

43 

20 

210 

117 

466 

264 

78 

23 

12 

6.2 

22 

W 

11 

40 

17 

182 

138 

424 

251 

72 

26 

11 

6.5 

23 

18 

11 

25 

19 

178 

132 

311 

242 

68 

36 

10 

10 

24 

18 

11 

26 

20 

915 

131 

254 

223 

63 

29 

9.9 

8.0 

25 

16 

11 

21 

21 

694 

120 

235 

207 

61 

26 

9.4 

7.6 

26 

114 

10 

21 

25 

295 

110 

235 

194 

58 

22 

9.4 

7.3 

27 

13 

9.1 

20 

26 

205 

104 

237 

182 

54 

19 

t:t 

6.9 

26 

13 

2-" 

29 

30 

163 

99 

240 

167 

52 

19 

6.5 

29 

11 

8.0 

41 

66 

101 

261 

152 

51 

21 

8.4 

6.5 

30 

11 

7.6 

35 

86 

122 

280 

143 

51 

19 

8.4 

6.5 

31 

59 

112 

136 

18 

8.0 

Meon 

l-.l 

:2.6 

26.7 

Iji. 

92.7 

236 

313 

99.3 

29.3 

11.1 

-.2 

Ac-Fl 

-4D 

637 

1390 

1610 

10790 

5700 

11060 

19220 

590-9 

1833 

702 

128 

E  —  Eslimolid 


NR  — No  Record 


Totol  Dischorgc  in  Acra-Fttt  633^0 


DAILY  MEAN  DISCHARGE 
WOLF  CRESK  AT  GREENVILLE 


n  3econd-reet 

Dot( 

,957 

1 

Oct. 

Nov 

0(C. 

J>n. 

Fib. 

«... 

Apt. 

Hoy 

June 

Jul, 

Au,. 

Stpl. 

1 

5.0E 

11   E 

9.5 

26 

92 

132 

309 

209 

52  E 

20 

18 

3.1 

7.6E 

11   E 

9.5 

28 

100 

137 

288 

237 

54   E 

20 

15 

8.1 

3 

S.6E 

11   E 

9.5 

26 

177 

113 

246 

256 

56   E 

19 

14 

8.1 

4 

10  E 

11  E 

9.5 

23 

177 

100 

199 

263 

54  E 

19 

14 

8.1 

5 

25  E 

11  E 

9.5 

22 

230 

94 

185 

272 

52   E 

19 

13 

8.1 

20  E 

11  E 

9.5 

22 

174 

90 

191 

268 

48   E 

17 

12 

8.1 

7 

15   E 

11  E 

10 

21 

172 

80 

174 

240 

48   E 

^l 

12 

8.6 

12  E 

12  E 

10 

21 

270 

76 

172 

199 

48   E 

16 

12 

8.6 

9 

10  E 

11   E 

11 

22 

225 

69 

191 

172 

47   E 

14 

12 

8.6 

10 

9.0E 

11   E 

11 

42 

188 

65 

223 

186 

46  E 

14 

12 

8.1 

1 1 

8.0E 

12  E 

11 

42 

150 

58 

288 

265 

48  E 

11 

11 

8.1 

8.0E 

13  E 

11 

42 

506 

58 

334 

267 

125   E 

11 

11 

8.1 

15  E 

14  E 

12 

40 

388 

55 

352 

210 

100  E 

13 

11 

8.1 

14  E 

40  E 

12 

35 

249 

55 

392 

174  E 

80  K 

12 

11 

8.1 

IS 

11  E 

17  E 

24 

32 

218 

60 

403 

158  E 

64   E 

12 

12 

8.1 

10  E 

14  E 

87 

32 

277 

58 

394 

151  E 

52   E 

12 

12 

8.6 

9.OE 

13  E 

68 

31 

298 

60 

413 

142  E 

42 

13 

15 

8.6 

18 

8.0E 

12 

% 

279 

62 

372 

133  E 

38 

13 

15 

8.6 

19 

8.0E 

12 

28 

662 

65 

358 

124  E 

38 

14 

14 

8.6 

20 

8.5E 

11 

36 

27 

470 

118 

358 

116  E 

34 

14 

13 

8.1 

21 

9.0E 

11 

74 

26 

336 

472 

388 

107  E 

33 

15 

13 

8.6 

10  E 

11  E 

63 

25 

268 

362 

398 

102  E 

32 

22 

12 

12 

12 

11 

39 

26 

237 

318 

317 

96  E 

29 

36 

11 

14 

12 

11 

33 

30 

1260  E 

322 

263 

88  E 

27 

32 

11 

11 

25 

12  E 

11 

30 

32 

1270  E 

281 

223 

82  E 

25 

22 

10 

11 

26 

12  E 

11 

28 

52 

544 

242 

201 

76  E 

24 

20 

9.5 

10 

27 

11  E 

10 

26 

56 

342 

207 

190 

69  E 

22 

18 

9.5 

9.5 

11  E 

10 

28 

53 

242 

180 

178 

64  E 

21 

18 

9.0 

9.5 

29 

11  E 

9.5 

32 

171 

188 

164 

58  E 

20 

19 

8.6 

9.0 

30 

11  E 

9.5 

29 

207 

374 

190 

55  E 

21 

17 

9.0E 

3t 

11   E 

27 

122 

288 

54  E 

17 

8.6 

Mcon 

11.2 

12.5 

28.2 

44.9 

350 

158 

278 

158 

16.0 

17.5 

11.9 

9.0 

AcrF. 

588 

742 

1731 

2759 

19110 

9697 

16570 

97  C5 

2737 

1075 

■:33 

':31 

E  —  E»t>mot*d 


NR  — No  Recofd 


Tolol   O'ichorQt   m   Acr«-F«*l 


110 


DAILY  MEAN  DISCHAROE 
SPANISH   CREEK   NEAR   QOINCT 


In  aecond-feet 


Oott 

1957 

1 

0<l. 

No.. 

0<c. 

Jon. 

Fo6. 

Mar. 

Apr. 

MO, 

Juno 

Jo„ 

.0,. 

sop.. 

1 

26 

35 

n 

r 

268 

435 

533 

526 

236 

73 

2 

24 

35 

26 

85 

292 

364 

458 

579 

265 

69 

31 

19 

3? 

3* 

25 

75 

399 

329 

435 
375 

614 

252 

69 

30 

21 

4 

28 

35 

26 

71 

394 

286 

643 

212 

65 

20 

9 

70 

35 

26 

68 

567 

265 

333 

725 

201 

63 

28 

19 

6 

16 

35 

26 

P 

429 

265 

329 

702 

190 

60 

26 

19 

39 

3f 

u 

63 

535 

232 

329 

643 

183 

60 

25 

21 

35 

36 

f? 

ill 

228 

319 

650 

183 

56 

26 

20 

33 

it 

29 

64 

668 

206 

353 

710 

173 

53 

25 

20 

31 

30 

210 

515 

201 

401 

725 

160 

53 

25 

19 

II 

30 

?* 

29 

187 

394 

187 

482 

765 

160 

44 

25 

12 

29 

47 

30 

157 
l53 

1700 

180 

539 

607 

286 

45 

22 

20 

IJ 

53 

95 

31 

937 

177 

593 

513 

228 

45 

22 

21 

14 

49 

239 

31 

115 

616 

180 

672 

476 

198 

44 

21 

20 

IS 

37 

92 

137 

108 

694 

183 

665 

501 

183 

42 

20 

20 

16 

34 

63 

606 

99 

?II 

187 

657 

552 

173 

35 

23 

20 

17 

33 

50 

451 

91 

187 

718 

593 

163 

41 

25 

19 

32 

47 

306 

89 

715 

183 

718 

614 

170 

42 

26 

19 

33 

43 

136 

83 

1820 

187 

710 

579 

180 

41 

25 

20 

37 

40 

112 

79 

994 

460 

725 

526 

151 

39 

25 

18 

21 

36 

11 

266 

75 

701 

1230 

789 

501 

139 

39 

26 

18 

22 

33 

218 

71 

604 

657 

781  E 

482 

130 

39 

25 

21 

61 

33 

133 

71 

580 

607 

593  E 

482 

122 

45 

23 

25 

66 

32 

igs 

97 

3560 

586 

476  E 

464 

114 

47 

22 

53 

31 

87 

135 

2620 

470 

412  E 

429 

104 

39 

23 

22 

26 

44 

31 

83 

220 

1070 

385 

412 

396 

99 

35 

22 

21 

27 

44 

28 

76 

207 

710 

338 

412 

353 

90 

34 

22 

26 

40 

28 

94 

187 

533 

305 

Soo 

429 

309 

85 

34 

22 

20 

3f 

27 

116 

488 

286 

81 

35 

20 

30 

36 

27 

98 

765 

934 

501 

265 

77 

34 

21 

19 

31 

35 

87 

375 

513 

248 

33 

20 

Mton 

39.2 

47.9 

113 

160 

889 

366 

521 

531 

166 

46.9 

24.4 

20.1 

AcrFl 

2410 

2848 

6946 

9812 

49380 

22510 

31010 

32640 

9893 

2882 

1500 

1196 

e  -  Eatimolad 


NR-No  Record 


Totol  Discharge  in  Acre-F««t 


TABLE  105 


DAILY   MEAN  DISCHAROE 
FEATHER   RIVER   HEAR   OROVILLE 


In  second-feet 


Doll 

1957 

1958 

1 

Oct. 

Nov. 

Doc 

Jon. 

Fob. 

Mor. 

Apr 

Mor 

June 

July 

Aug. 

S.pi. 

, 

2840 

3080 

3090 

4560 

10400 

17600 
14900 

23200 

16900 
17400 

11800 

4670 

3100 

2840 

2 

3000 

3060 

5300 

10300 

26700 

12900 

4980 

3100 

2840 

2980 

3010 

4870 

15500 

13600 

25100 

17600 

12900 

4790 

3090 

2860 

2970 

3000 

4470 

15000 

12300 

19200 

18100 

10900 

4780 

3070 

2850 

5 

3330 

2950 

3020 

4230 

18000 

11300 

16900 

19000 

10300 

4560 

3040 

2850 

6 

3620 

2940 

2800 

4000 

15000 

10400 

16800 

19700 

10000 

4160 

3030 

2820 

3000 

4020 

15200 

9490 

15300 

18900 

9700 

4360 

3030 

2810 

2910 

3000 

iiiS 

I96OO 

9400 

14600 

18400 

8960 

4260 

2900 

2600 

2950 

2950 

3040 

19000 

8750 

15100 

19100 

9080 

Wo 

2960 

2480 

10 

2960 

3010 

5270 

16800 

7730 

15400 

19700 

8810 

2590 

2530 

II 

2910 

3160 

3020 

6520 

14100 

7910 

16100 

20300 

8720 

3580 

2540 

2650 

4120 

3000 

5760 

29700 

7600 

I83OO 

20200 

10600 

3500 

2510 

2770 

13 

4330 

3030 

5760 

25600 

7910 

19100 

17600 

12900 

3520 

2500 

2480 

2770 

13100 

3000 

5130 

20300 

8730 

20400 

16200 

12200 

3510 
3440 

2340 

3360 

6210 

3660 

4740 

24300 

8910 

21300 

15900 

11600 

2450 

2750 

16 

3160 

4360 

14600 

4590 

28900 

8170 

21300 

17100 

11500 

3460 

2480 

mt 

14900 

4390 

23800 

8360 

22000 

17900 

11300 

3460 

2510 

3900 

15100 

4200 

20600 

7520 

21200 

19100 

10600 

3460 

2510 

2550 

2970 

3640 

2S?° 

4040 

35900 

7600 

21400 

18900 

10500 

3420 

2510 
2480 

2220 

2970 

3450 

7710 

4330 

29200 

10100 

21900 

18200 

9170 

3430 

2410 

21 

2970 

3370 

9680 

3890 

22400 

25400 

22900 

17500 

8860 

3410 

2480 

2580 

2410 

22 

3250 

10400 

4840 

19000 

22900 

24100 

17100 

8320 

3300 

2480 

^"0 

16900 

21500 

21900 

17300 

8090 

3350 

2480 

2590 
2740 

3990 
4070 

IJiS 

41900 
71400 

20800 

19200 

16600 

7500 

3290 
3240 

2480 

5530 

5650 

17300 

17500 

15900 

7050 

2480 

2340 

ZC 

3640 

3140 

5110 

13200 
8180 

40400 

15200 

16700 

15300 

6160 

3220 

2470 

2090 

28200 

13700 

16300 

15100 
14100 

6220 

3200 

2470 

2450 
2240 

26 

3450 

3090 

5190 

6220 

21600 

12600 

16300 

5160 

3210 

2570 

3450 

ISS 

5530 

15000 

12500 

I67OO 

12900 

4820 

3180 

2870 

2270 

50 

5200 
4860 

2C700 

21800 

17200 

12500 
12400 

5000 

3190 

2860 

2160 

12900 

17600 

3150 

2840 

Uoon 

3280 

3680 

5705 

6200 

23890 

12890 

19340 

17190 

9387 

3706 

2689 

2559 

AcrFl 

201700 

219200 

350800 

381000 

1327000 

792600 

1151000 

1057000 

558600 

227^00 

165300 

152300 

Total  Oiichorg*  in  *cr«-ri«l      6564000 


Ill 


TABLE  106 


DAILY  MEAN  DZSCRAROE 
FEATHER   RIVER   NEAR  ORIDLEY 


In  aecond-feet 


0<» 

,9,7 

i9sa                                 1 

Oct. 

Nov. 

Oic. 

Jwt. 

F.b. 

H*r. 

Hf 

Hay 

J.M 

Juir 

A<>«. 

S.H 

, 

2060 

2540 

2850 

4560 

11000 

19600 

23000 

15900 

9820 

2890 

1180 

1150 

2 

2070 
2080 

2540 

2860 

5040 
4930 

9820 

16400 

26700 

15900 

10000 

2700 

1160 

1230 
1280 

S 

2470 

2860 

15100 

14400 

29200 

16200 

10500 

2750 

1140 

4 

2230 

2470 

2850 
2880 

4560 

15500 
18000 

12700 

21900 

16400 

9240 
816O 

2690 

1110 

1260 

5 

2280 

2450 

4260 

11500 

18900 

16800 

2590 

1090 

1300 

e 

2840 

2440 

2820 

4060 

16300 
14800 

10400 

18000 

17700 

7890 

2370 

1030 

1350 

r 

2*50 

2440 

2830 

4060 

8810 

16700 

17100 

7400 

2160 

1010 

1400 

B 

2330 
2280 

2400 

2880 

4000 

19100 

15500 

16500 

7080 

2240 

1010 

1400 

9 

2380 

2930 

3950 

19400 
18200 

15300 

16700 

6890 

i960 

1820 

963 

I2I0 

10 

2210 

2380 

2960 

4500 

7960 

15800 

17400 

6760 

767 

II 

2220 

2510 

2960 

6290 
5540 

14700 

7820 

16100 

17500 

6330 

1640 

605 

1480 

12 

2210 

2540 

2990 

25100 

7730 

17700 

18400 

7020 

1540 

577 

1650 

IJ 

2920 

2620 

3010 

5770 

30500 

7910 
8160 

19100 

16400 

10000 

1510 

U^ 

1700 

14 

11360 

10100 

3020 

l^ 

21500 

20000 

14900 

ill? 

1500 
1450 

1580 

19 

3070 

5800 

3200 

24300 

9260 

21200 

13700 

413 

1640 

16 

2770 

3980 
3410 

10500 

4630 

28600 

8160 

21500 

14600 

8570 

1460 

505 

1580 

17 

2660 

15100 

4470 

26600 

8160 

21900 

15500 

8670 

1450 
1440 

626 

1640 

18 

2620 

3350 

15800 

4280 

21700 

7930 

21800 

16400 

7960 

640 

1680 

19 

2560 

3190 

9410 

4160 

32000 

7340 

21700 

16700 

7640 

1420 

647 

1400 

20 

2580 

3000 

7460 

4400 

34100 

8570 

21800 

16100 

6680 

1410 

626 

1450 

21 

2580 

2940 

8040 

4030 

25500 

21400 

22700 

15700 

6620 

1410 

612 

1650 

2620 

2&70 

10500 

4000 

20700 

25800 

23700 

15200 

5910 

1300 

605 

1670 

2S 

2700 

2840 

7670 

3870 

17700 

22200 

22700 

15200 

5600 

1300 

619 

1540 

24 

3120 

2840 

6210 

4490 
5640 

25000 

23000 

19900 
18000 

14800 

5340 

1290 
1240 

706 

1760 

25 

3500 

2840 

5610 

70400 

19100 

14200 

4700 

728 

1660 

2C 

2890 

2830 

4960 

11700 

48000 

16500 

16900 

13600 

4260 

1260 

706 

1540 

27 

2940 

2830 

4890 

9410 

32100 

14700 

16300 

13200 

3710 

1260 

676 

1410 

2810 

2820 

4860 

6720 

24900 

13300 

15700 

12200 

3410 

1270 

676 

1480 

29 

2830 

2820 

5300 

9360 

12400 

15600 

11500 

2910 

1270 

1010 

1390 
1400 

2760 

2830 

5120 

22800 

20400 

16100 

10500 

2840 

1270 

1100 

31 

2670 

4810 

14600 

19000 

10400 

1250 

1130 

Mion 

2653 

3116 

5488 

6129 

24310 

13210 

19710 

15270 

7015 

1713 

796 

1478 

Ac^Fl 

163100 

185400 

337500 

376900 

1350000 

812200 

1173000 

938800 

417400 

105300 

48920 

87950 

NR— No  Racord 


Total  OiBcharg«  in  acf«-Ft«t      5996000 


DAILY  MEAN  DISCHARQE 
SOUTH  HONCTIT   CREEK  HEAR   BANOOR 


In  aecond-feet 


OotI 

1957 

1958                                               1 

Oci. 

Nov. 

Otc. 

Jon. 

Fm. 

Uor. 

Apr. 

M0» 

June 

J.., 

4u,. 

Sopl. 

1 

0.4 

1.0 

1.1 

11 

55 

88 

846 

24 

7.9 

2.6 

0.1 

0 

2 

0.3 

1.0 

1.0 

78 

211 

76 

1190 

21 

7.9 

2.6 

0.1 

0 

J 

1.8 

0.9 

1.0 

35 

437 

65 

668 

20 

9.5 

2.5 

0.1 

0 

4 

2.5 

u 

1.0 

fl 

193 

55 

350 

i§ 

2.3 

0.1 

0 

5 

1.0 

1.4 

304 

51 

273 

6.6 

2.2 

0.1 

0 

6 

0.7 

0.8 

1.6 

15 

117 

54 

376 

16 

6.4 

1.8 

0.1 

0 

7 

0.7 

0.9 

1.8 

14 

268 

52 

211 

14 

5.8 

1.6 

0.1 

0 

8 

0.5 

1.0 

1.6 

12 

243 

62 

155 

12 

6.1 

1.3 

0.1 

0 

9 

0.4 

1.0 

1:1 

12 

50 

131 

12 

6.6 

1.1 

0.1 

0 

10 

0.4 

1.3 

48 

191 

46 

116 

12 

6.6 

1.1 

0.1 

0 

0.4 

1.6 

1.4 

31 

116 

46 

102 

16 

6.6 

1.0 

0.1 

0 

0.4 

2.2 

1.5 

34 

680 

48 

91 

23 

9.1 

1.0 

0.1 

0 

IS 

18 

6.4 

1.6 

58 

191 

47 

81 

17 

12 

1.0 

0 

0 

14 

15 

65 

1.6 

32 

280 

205 

73 

14 

u 

1.1 

0 

0 

IS 

5.2 

14 

22 

26 

281 

150 

63 

13 

1.4 

0 

0 

2.4 

6.6 

264 

24 

204 

99 

58 

12 

4.7 

1.8 

0 

0 

17 

1.6 

4.0 

403 

21 

124 

82 

53 

V. 

4.4 

2.0 

0 

0 

18 

1.1 

2.6 

297 

19 

154 

72 

51 

4.0 

1.5 

0.1 

0 

19 

0.9 
0.8 

2.2 

16 

492 

64 

46 

9.9 

4.4 

1.1 

0 

0 

20 

1.9 

36 

16 

199 

123 

42 

11 

4.2 

0.9 

0 

0 

21 

0.7 

1.6 

64 

16 

135 

539 

38 

9.5 

4.0 

0.8 

0 

0 

22 

0.6 

1.4 

^2 

15 

107 

349 

35 

12 

3.7 

0.7 

0 

0 

23 

1.0 

1.3 

18 

92 

348 

33 

19 

3.2 

0.7 

0 

0 

24 

2.8 

1.2 

11 

172 

451 

^U 

31 

13 

3.0 

0.6 

0 

0 

29 

2.4 

1.2 

156 

372 

168 

30 

10 

3.0 

0.5 

0 

0 

26 

1.8 

1.2 

11 

774 

178 

124 

30 

11 

2-9 

0.4 

0 

0 

27 

1.6 

1.2 

8.9 

150 

125 

109 

30 

11 

2.9 

0.4 

0 

0 

1.4 

1.2 

11 

.It 
141 

105 

95 

10 

1:1 
2.8 

0.4 

0 

0 

29 

1.2 

1.2 

1.2 
1.1 

1? 

^3^ 

27 

Vy 

0.4 
0.3 

0 
0 

0 

31 

1.0 

12 

74 

179 

8.3 

0.2 

0 

Uton 

2.3 

4.3 

42.9 

76.7 

239 

150 

176 

13.6 

5.5 

1.2 

0 

0 

AerFl 

139 

255 

2640 

4720 

13280 

9230 

10490 

839 

329 

74 

3 

0 

E-  Etninattd 


NR  — No  R«cord 


Toio)  Oiachorq*  in  kcr»-f%»%  42000 


112 


DAILY  MEAN  DISCHAROE 
FEATHER  RIVER  AT  YUBA  CITY 


:n  second 

-feet 

Daft 

1957 

1 

Oct. 

Nov. 

Die. 

Jon. 

Fob. 

Mor. 

Ap,. 

Moy 

June 

Jul, 

Aug. 

S.P.. 

t 

2330 

2750 

2870 

4970 

11500 

25000 

E 

24600 

17000  E 

10800 

3400 

1430 

1440 

J 

21100 

2730 

2880 

5300 

8760 
16I100 

20000 

F 

31900 

17500  E 

10600 

3070 

1380 

1520 

9 

2410 

2660 

2860 

5970 

17000 

E 

38700 

18000  E 

12200 

3270 

1370 

1610 

4 

2180 

2620 

2830 

5120 

19600 

15000 

E 

31200 

18000  E 

11000 

3120 

1340 

1630 

5 

2600 

2540 

2850 

4520 

19600 

13500 

E 

22900 

18000  E 

9170 

3050 

1280 

1640 

6 

3020 

2500 

2860 

4190 

20500 

12500 

E 

20600 

18500 

8890 

2830 

1210 

1790 

7 

2970 

2500 
2480 

2710 

3930 

16200 

11500 

E 

19800 

18600 

8420 

2540 

1190 

1890 

a 

a670 

2840 

3870 

20100 

10500 

E 

17100 

17600 

7840 

2620 

1210 

1930 

9 

2610 

2470 

2860 

3780 
4230 

23600 

10000 

E 

16000 

E 

17600 
18900 

7870 

2470 

1190 

1790 

10 

2530 

2520 

2880 

23200 

9500 

E 

16500 

E 

7650 

2120 

119a 

1740 

II 

2460 

2570 

2870 

6780 

19800 

9000 

E 

17500 

E 

19100 

7200 

2070 
1940 

975 

1830 

12 

2400 

2690 

2890 

6560 

22700 

9000 

E 

19000 

E 

20000 

7330 

926 

1980 

1] 

2600 

2710 

2890 

6360 

38700 

9000 

E 

21000 

E 

18100 

9470 

1880 

739 

2140 

14 

4930 

If^ 

2890 

5780 

31700 

9500 

E 

22000 

E 

15900 

9930 

1850 

885 

2160 

IS 

3870 

3010 

5200  E 

29000 

11000 

E 

23000 

E 

14900 

9550 

1820 

816 

1930 

16 

3200 

5100 

6480 

5000  E 

32600 

10000 

E 

24000 

E 

15400 

9220 

1760 

799 

2210 

IT 

3020 

4030 

15800 

4800  E 

35400 

9000 

E 

24000 

K 

16900 
18400 

9310 

1760 

799 

1970 
2140 

IS 

2920 

3640 

16900 

4600  E 

29900 

8670 

24000 

E 

8930 

1740 

885 

19 

2840 

3520 

13600 

4500  E 

32300 

7740 

24000 

E 

19600 

8530 

1710 

944 

2000 

20 

2810 

3290 

9230 

4600  E 

456OO 

8100 

24000 

E 

19600 

7940 

1700 

944 

1780 

21 

2810 

3130 

8950 

4500  E 

37900 
29400 

16100 

25000 

E 

18600 

7220 

1670 

920 

1950 

22 

2820 

3070 
2980 

12600 

4300  E 

29500 

26000 

E 

18000 

6870 

1610 

897 

2080 

25 

2900 

10100 

4300  E 

24000 

27400 

25000 

E 

18200 

6460 

1510 

909 

2000 

24 

3120 

296O 

7680 

5000  E 

23400 

26700 

24000 

E 

18600 

6150 

1520 

903 

2080 

25 

3830 

2950 

6630 

8000  E 

65900 

23800 

22000 

E 

17800 

5620 

1470 

963 

2170 

26 

3420 

2910 

5680 

11600 

68000 

19100 

19000 

E 

16400 

5190 

1430 

999 

1910 

27 

3300 

2890 

5450 

18200 

45000  E 

15500 

17500 

E 

15500 

4550 

1490 

999 

1780 

26 

3100 

2880 

5300 

8870 

32000  E 

13300 

17000 

E 

13700 

4250 

1480 

981 

1900 

29 

3110 

2880 

5750 

6510 

11800 

17000 

E 

12800 

3600 

1470 

1060 

1790 

30 

3050 

2870 

5940 

20700 

18200 

17500 

E 

11700 

3380 

1470 

1300 

1710 

51 

3070 

5400 

20200 

22800 

11300 

1450 

1390 

Mton 

2955 

3276 

5951 

6846 

29380 

14830 

22390 

17100 

7838 

2042 

1059 

1883 

AcrFt 

181700 

194900 

365900 

421000 

1632000 

911800 

1332000 

1052000 

466400 

125500 

65100 

112000 

NR-No  R«cord 


Total  Dischorge  in  Acr«-Fett      6860000 


DAILY  KEAN   DISCHARGE 
YUBA  RIVER   AT  ENGLEBRiaHT  DAM 


In  second-feet 


1957 

1958 

Oolo 

Oct. 

Nov. 

Ooc 

Jon. 

Fob. 

Mor. 

Apr. 

Mo* 

Juno 

July 

Aug. 

Sopl. 

1 

445 

520 

615 

1530 

4120 

7040 

14000 

6710 

7860 

2110 

684 

2 

448 

525 

615 

1670 

3960 

6000 

16000 

7020 

8669 

2000 

684 

690 

9 

450 

575 

615 

1620 

8520 

5310 

15800 

7470 

8iio 

10900 

i960 

684 

685 

344 

370 

620 

1420 

6820 

4690 

10100 

7550 

1710 

684 

685 

0 

620 

1320 

7660 

4260 

8300 

10200 

7700 

1530 

684 

683 

6 

434 

0 

620 

1220 

6400 

4110 

8060 

11500 

7210 

1520 

684 

670 

460 

0 

620 

1160 

5700 

3720 

6670 

10600 

6790 

1620 

684 

670 

a 

475 

175 

615 

1120 

8680 

3700 

6160 

10200 

6940 

1420 

683 

670 

9 

402 

525 

579 

1080 

8020 

3340 

5860 

11000 

6900 

1340 

690 

670 

210 

520 

615 

1630 

7580 

3100 

5930 

12300 

6480 

1230 

690 

660 

II 

148 

525 

620 

2540 

6170 

2980 
2820 

6320 

12000 

6450 

1100 

690 

660 

12 

341 

??? 

620 

2200 

14100 

6940 

11300 

6220 

1080 

690 

660 

13 

400 

444 

620 

2220 

12900 
9430 

2840 

7210 

9220 

6040 

1010 

690 

660 

500 

520 

620 

1920 

3700 
4370 

7740 
8260 

8820 

6290 

974 
941 

II? 

660 

15 

555 

530 

620 

I63O 

11700 

9510 

6900 

650 

16 

555 

600 

625 

1480 

13700 

4050 

8060 

10700 

7170 

?J? 

685 

nt 

17 

560 

610 

650 

1420 

11500 

To 

8220 

12200 

7470 

690 

18 

547 

598 

r1? 

1360 

9140 

8300 

13600 

7090 

868 

690 

645 

530 

590 

1280 

156OO 

3280 

8300 

14200 

7020 

852 

690 

ni 

20 

570 

590 

2040 

1220 

12600 

3820 

8300 

14000 

6450 

852 

690 

21 

570 

595 

2400 

1160 

9470 

99'10 

8780 

13000 

3680 

868 

685 

630 
64o 

22 

575 

525 

3420 

1100 

7770 
6820 

10900 
9440 

nil 

13100 

ilooo 

5720 

836 

^l 

23 

530 

600 

2300 
1840 

1080 

5320 

796 

625 

510 

600 

1700 

15000 

10100 

7090 

14100 

5030 
4450 

772 

680 

625 

520 

600 

1540 

3080 

32400 

8660 

6410 

13000 

708 

680 

625 

26 

520 

600 

1420 

5960 

15900 

7320 

6070 

12100 

3450 

772 

685 

620 

^P 

600 

I38O 

5240 

10500 

6290 
5640 

6000 

11300 

3030 

75* 

680 

615 

28 

565 

595 

1370 

3400 

8330 

5960 

8900 

2660 

718 

680 

610 

29 

570 

608 

2060 

3740 

5520 

6070 

8900 

2440 

699 

685 

610 

30 

555 

620 

1980 

9560 

13300 

6330 

8100 

2400 

Tu 

685 

578 

91 

550 

1710 

5700 

9940 

8660 

690 

Moon 

477 

489 

1143 

2347 

10370 

5724 

8158 

IO83O 

6142 

1104 

685 

649 

AcrFl 

.■■-)  J40 

;'9i20 

7OJIO 

144300 

576200 

351900 

485400 

606100 

365500 

1)7870 

420q0 

38590 

t-  e*iimotad 


Nfl  -No  Rtcofd 


Total  Oi*chorg«  in  Acr«-Fa«t      2867OOO 
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DAILY  MEAM  DISCHAROE 
DEER  CREEK  NEAR   NEVADA  Cm 


In  Bccond-feet 


Dolt 

1957 

1 

OCT- 

No» 

Oflc 

Jon. 

FtD. 

yar. 

•>.. 

"or 

Junt 

July 

Aug. 

Sopi 

1 

7.^- 

■■.0 

^.2 

1.2 

20 

336 

652 

184 

13  K 

18 

20 

19 

2 

(  .  -1 

3.0 

3.9 

10 

42 

299 

700 

182 

13  E 

18 

18 

It 

3 

7.0 

3.6 

2.9 

32  . 

100 

279 

682 

177 

13  E 

21 

19 

4 

H.O 

2.9 

hi 

65 

251 

497 

173 

13  E 

21 

19 

17 

5 

7.2 

*.o 

3.6 

4.6 

58 

229 

402 

166 

13  E 

23 

19 

17 

6 

6.1 

4.0 

2.9 

4.6 

40 

216 

375 

159 

14  E 

u 

22 

17 

7 

4.0 

2.9 

4.2 

51 

194 

312 

1?3 
142 

14  E 

31 

17 

e 

4.0 

3.0 

4.2 

51 

204 

265 

14  E 

24 

32 

11 

20 

9 
10 

ki 

^:1 

i-X 

4.2 
15 

45 
41 

III 

25o 

134 
126 

14  E 
14  E 

22 
20 

II 

8.0 

4.1 

3.7 

15 

36 

173 

237 

128 

14 

19 

27 

20 

12 

8.3 

4.1 

4.0 

13 

109 

\u 

^ 

128 

14 

21 

26 

IJ 

24 

7.2 

3.0 

12 

172 

65 

13 

28 

25 

22 

14 

10 

3.3 

8.8 

409 

219 

318 

31 

12 

21 

21 

15 

5.1 

4.5 

13 

7.3 

520 

227 

330 

16 

12 

21 

21 

16 

1.2 

4.1 

29 

6.3 

467 

227 

333 

8.8 

14 

27 

IJ 

20 

17 

3.8 

l-i 

28 

5.8 

"P 

227 

333 

10  E 

20 

27 

20 

18 

l-l 

3-§ 

31 

?-9 

?§5 

209 

324 

10  E 

22 

23 

24 

21 

19 

2.8 

3-8 

9.3 

4.6 

463 

201 

315 

10  E 

21 

17 

21 

22 

20 

2.8 

3.8 

6.7 

4.2 

42r 

224 

306 

10  E 

21 

17 

21 

22 

21 

2.8 

3-? 

12 

3-i 

365 

375 

302 

11  E 

21 

16 

19 

tl 

22 

3-g 

11 

3.8 

327 

11  E 

21 

16 

16 

23 

t:i 

3-§ 

7.3 

4.6 

296 

282 

11  E 

22 

16 

15 

28 

24 

H 

?-5 

22 

483 

508 

259 

11  E 

20 

16 

16 

20 

25 

3.5 

3.8 

4.7 

27 

700 

467 

132 

11  E 

18 

17 

17 

19 

26 

3.2 

3.9 

4.7 

76 

551 

423 

21 

12  E 

15 

17 

16 

\l 

27 

3-i 

3.9 

4.7 

34 

456 

382 

114 

12  E 

9.4 

20 

16 

2S 

3-5 

3.9 

12 

21 

396 

356 

170 

12  E 

11 

22 

15 

10 

29 

3.6 

3.5 

6.1 

50 

352 

182 

12  E 

21 

23 

16 

8.8 

30 

3.6 

3.2 

4.9 

45 

a 

187 

12  E 

19 

21 

21 

11 

31 

3.6 

4.1 

24 

12   E 

20 

20 

Mion 

!:.3 

It. 2 

7.8 

15.5 

267 

304 

311 

69.0 

15.8 

21.1 

21.2 

19.0 

ActFI 

359 

..8 

477 

955 

14850 

18680 

18530 

4244 

943 

1297 

1303 

1128 

E-  EitimoUd 


NR— No  R«COfd 


Total  Oiichorgt  in  Aer«-F««t 


63010 


DAIXY   KEAN   DISCHAROE 
DEER   CREEK  NEAR   SMARTVILLE 


In  second-feet 


Ootc 

1957 

1 

Oci. 

Nov 

D.c 

Jon. 

Fob. 

Mot. 

Ape. 

"or 

Juno 

July 

Au,. 

Sopl. 

1 

14 

11 

16 

34 

133 

482 

3090 

230 

19 

4.7 

2.4 

4.2 

2 

12 

9.1 

16 

183 

829 

435 

3900 

214 

22 

4.5 

2.3 

4.2 

3 

13 

8.2 

17 

103 

1510 

406 

2590 

206 

27 

4.5 

2.9 

4.7 

4 

12 

8.8 

16 

61 

447 

365 

1220 

195 

23 

4.5 

3.2 

4.5 

5 

14 

8.8 

18 

46 

305 

341 

880 

191 

20 

4.2 

3.4 

4.7 

6 

18 

8.8 

18 

40 

189 

330 

1250 

169 

18 

4.2 

3.7 

5.0 

7 

14 

8.8 

16 

36 

406 

297 

720 

159 

18 

4.0 

3.7 

5.0 

e 

13 

9.5 

15 

33 

520 

341 

^2 

144 

19 

3.7 

4.2 

4.7 

9 

12 

9.5 

13 

32 

286 

482 

138 

20 

3.7 

4.5 

4.5 

10 

13 

9.5 

18 

327 

288 

269 

465 

124 

18 

3.4 

4.2 

4.7 

II 

14 

11 

21 

183 

194 

254 

438 

142 

20 

3.2 

3.4 

6.2 

12 

15 

10 

22 

94 

1610 

248 

430 

178 

33 

2.7 

3.7 

6.6 

13 

76 

16 

21 

117 

407 

296 

454 

101 

33 

2.7 

4.0 

7.0 

14 

40 

113 

21 

74 

615 

936 

482 

61 

26 

2.7 

3.7 

6.2 

15 

20 

33 

189 

63 

835 

642 

484 

42 

23 

3.2 

3.4 

5.8 

16 

]t 

25 

K? 

50 

686 

468 

479 

30 

21 

4.0 

4.2 

5.4 

17 

20 

46 

544 

396 

473 

25 

21 

4.5 

4.5 

5.0 

le 

]l 

19 

733 

43 

516 

344 

462 

27 

21 

4.7 

5.0 

4.5 

19 

19 

113 

39 

1350 

319 

445 

24 

22 

4.2 

4.7 

4.2 

20 

14 

17 

71 

37 

681 

384 

432 

20 

18 

3.2 

4.0 

4.7 

21 

16 

16 

i94 

34 

509 

1200 

422 

20 

16 

3.7 

4.2 

5.0 

22 

16 

17 

158 

36 

438 

1340 

409 

28 

14 

4.2 

4.0 

5.8 

23 

24 

17 

73 

39 

390 

1100 

386 

65 

14 

4.0 

3.2 

9.6 

24 

29 

17 

55 

1000 

365 

40 

8.6 

4.0 

3.7 

11 

25 

18 

17 

46 

266 

1680 

783 

287 

36 

7.4. 

4.0 

3.4 

9.6 

26 

16 

\l 

42 

1650 

840 

648 

81 

11 

6.6 

u 

2.9 

8.2 

27 

14 

37 

289 

636 

579 

104 

5.4 

2.7 

5.8 

26 

13 

15 

43 

146 

546 

536 

210 

20 

H 

3-1 

3.2 

5.4 

29 

12 

15 

59 

896 

569 

232 

20 

3.4 

3.2 

5.0 

11 

16 

43 

623 

2280 

240 

19 

5.4 

3.2 

3.4 

5.0 

31 

11 

37 

179 

1020 

20 

2.9 

4.0 

Mtor. 

10.  1 

17.9 

108 

196 

681 

609 

749 

88.5 

17.7 

3.8 

3.6 

5.7 

Ac-fl 

1110 

1070 

6660 

12080 

37800 

37480 

44580 

5440 

1050 

231 

224 

342 

NR  — No  Racofd 


Total  Diiehorg*  in  Aer«-F««l         l4dlOO 
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DAILY  MEAN  DISCHARGE 
DHY  CREEK  AT  VIRODIIA  RANCH 


In  second-feet 


Oou 

1957 

1996                                               I 

Oel. 

Now. 

Otc. 

Jen. 

Fab. 

Mor. 

•P' 

Uov 

Junt 

J»i, 

Aus- 

Sapl. 

1 

3.0 

3.0 

12 

42 

177 

270 

2630 

103 

36 

13 

6.6 

6.3 

2 

t:l 

i.l 

12 

l^ 

596 
1340 

239 

3770 

98 

■('. 

13 

6.3 

6.3 

3 

12 

216 

2190 

93 

13 

5.7 

6.3 

4 

2.1 

2.7 

12 

71 

575 

193 

1060 

§i 

3? 

11 

5.4 

6.3 

J 

2.1 

2.7 

12 

58 

707 

1T7 

797 

36 

10 

5.2 

6.3 

« 

2.1 

2.7 

12 

50 

349 

187 

1080 

83 

35 

u 

5.0 

6.3 

7 

2.1 

2.7 

12 

44 

982 
1440 

163 

645 

82 

^2 

u 

6.6 

a 

n 

2.7 

12 

40 

237 

504 

78 

8.0 

6.6 

9 

2.6 

12 

39 

674 

165 

436 

77 

37 

9.8 

6.6 

6.9 

10 

2.6 

2.8 

12 

227 

613 

153 

390 

74 

31 

10 

6.6 

6.9 

II 

2.7 

2.7 

12 

144 

508 

144 

344 

91 

33 

6.6 

6.3 

6.9 

12 

2.6 

2.8 

12 

126 

2130 

lU 

312 

111 

■(^ 

6.3 

6.0 

6.6 

13 

8.8 

4.8 

12 

188 

i 

286 

83 

6.0 

5.7 

6.3 

14 

6.9 

19 

13 

93 

598 

168 

71 

33 

5.7 

5.7 

6.3 

IS 

1.6 

7.6 

46 

72 

507 

191 

64 

28 

5.7 

5.2 

6.3 

l« 

4.1 

4.8 

1130 

61 

630 

281 

226 

It 

11 

5.2 

5.2 

6.0 

17 

3.7 

524 

^ 

404 

234 

213 

5.0 

l:t 

6.0 

18 

3.5 

4.6 

941 

383 

190 

206 

53 

23 

6.0 

6.0 

19 

3.3 

4.6 

143 

43 

1180 

167 

193 

52 

23 

5.T 

3.9 

5.7 

20 

3.3 

4.3 

111 

41 

539 

309 

180 

50 

22 

5.1 

3.9 

5.7 

21 

3.3 

4.1 

357 

38 

372 

1540 

165 

48 

21 

l-A 

3.9 

5.7 

22 

3.3 

2;? 

270 

36 

301 

1070 

156 

54 

20 

3.9 

5.7 

23 

4.1 

100 

45 

268 

851 

149 
144 

77 

It 

4.3 

3.6 

6.3 

24 

5.2 

11 

73 

482 

1600 

677 

60 

I.l 

3.1 

5.7 

23 

4.8 

12 

59 

442 

1150 

464 

137 

50 

18 

3.4 

5.7 

2( 

3.9 

11 

52 

2310 

510 

372 

132 

46 

17 

4.8 

3.1 

5.7 

IT 

3.7 

11 

46 

457 

386 

312 

III 

42 

15 

5.2 

3.1 

5.1 

2e 

3.5 

11 

53 

216 

312 

283 

41 

15 

8.3 

3.1 

5.1 

29 

3.3 

11 

86 

812 

350 

118 

40 

15 

5.2 

5.1 

5.2 

30 

3.3 

11 

59 

572 

1470 

111 

39 

14 

4.3 

5.7 

5.2 

31 

3.1 

48 

264 

590 

37 

6.3 

6.0 

Mion 

3.5 

5.9 

138 

240 

728 

410 

573 

67.3 

27.8 

7.3 

5.0 

6.1 

AcrFl, 

216 

353 

8460 

14760 

40410 

25190 

34080 

4140 

1650 

449 

306 

362 

E—  CitlmQtad 


NR  — No  RiCOrd 


Toiol  Oiachorfi  in  Acr«-fMt        130400 


TABLE  113 


DAILY  MEAN  DISCHARGE 
YUBA  RIVER  NEAR  MARYS VILLE 


In  second-feet 

Data 

1957 

1956 

Ocl. 

Nov. 

0«c. 

Jon. 

Fib. 

Mor. 

Apr. 

Ho* 

Junt 

July 

Aug. 

Sapl. 

, 

340 

F 

380 

F 

160 

F 

1650  E 

4600  E 

8000  E 

23000  E 

6700 

7810 
8270 

2080 

270  E 

395 

2 

340 

F 

390 
110 

F 

160 

F 

2290  E 
1940  E 

5800  E 

6800  E 

27000  E 

7110 

1940 

270  E 

405 

3 

340 

F 

F 

160 

F 

12000  E 

6000  E 

25000  E 

7630 

10500 

1910 

270  E 

405  B 

4 

290 

F 

380 

F 

460 

F 

1600  E 

8100  E 

5100  E 

15000  E 

8180 

7810 

1750 

265  E 

410  E 

5 

330 

E 

300 

E 

470 

E 

1450  E 

9400  E 

5000  E 

11000  E 

10100 

7320 

1310 

265  E 

415  B 

% 

330 

340 

K 

200 

F 

460 

F 

1300  E 

8530 
7490 

1670 

11500  E 

11700 

7010 

1260 

270  E 

120  E 

7 

F 

280 

F 

160 

F 

1180  E 

1230 

9500  E 

11100 

6510 

1350 

270  E 

a 

350 
400 

F 

370 
120 

F 

450 

F 

1100  E 

11800 

1310 
3810 

8180 

10500 

6160 

1200 

270  E 

430  E 

9 

F 

F 

420 

F 

1050  E 

10700 

7450 

11000 

6850 
6510 

1020 

270  E 

430 

10 

420 

E 

180 

E 

440 

E 

2300  E 

9500  E 

3600 

7420 

12000 

832 

270  E 

430 

II 

410 

E 

180 

R 

460 

E 

3000  E 

8000  E 

3170 
33*0 

7580 

11700 
11800 

6360 

850 

275  E 

430 

12 

420 

R 

180 

F 

170 

R 

2500  E 

19500  E 

7970 
8100 

5910 

II? 

277 

135 
140 

13 

400 

F 

160 

F 

470 
460 

F 

2700  E 
2k\0 

16000  E 

3380 

9720 

6020 

664 

272 

14 

400 

F 

450 

K 

R 

13000  E 

5460 

8400  E 

8970 

5750 
6II0 

610 

272 

145 

IS 

420 

E 

520 

E 

800 

E 

2070 

11500  E 

6230 

9000  E 

9500 

520  E 

272 

la 

420 

F 

160 

F 

3300 
1850 
2480 

F 

1820 

15500  E 

5060 
4720 

9000  E 

10800 

6570 

480  E 

ui 

435 

17 

420 

F 

160 

F 

1660 

12500  E 

9100  E 

12100 

6720 

440  E 

425 

la 

410 

F 

160 

R 

1600 

10400  E 

4200  E 

9200  E 

13100 

6640 

420  E 

i^i 

460 

19 

100 

F 

460 

R 

1100 

R 

1500 
1420 

18000  E 

4000  E 

9360 

13700 

6510 

410  E 

20 

120 

E 

450 

E 

2100 

E 

llOOO  E 

4800  E 

9280 

13500 

6040 

390  E 

295 

450 

21 

120 

F 

110 

F 

3300 

lioo 

F 

1330 

10500  E 

14000  E 

9720 

12500 

5030 
4600  K 

380  E 

308 

155 

22 

120 

r. 

100 

R 

R 

1290 

8800  E 

14100  E 

10300 
9440 
8050 

12700 

360  E 

304 

155 

23 

110 

T. 

430 

R 

2500 

R 

1220 

8000  E 

12200 

13000 

4200  E 

340  E 

286 

155 

24 

100 

R 

450 

E 

1900 

R 

2900  E 

19000  E 

13300 

13100 

3800  E 

320  E 

254 

450 

29 

390 

E 

150 

E 

1600 

E 

1200  E 

36000  E 

11500 

7110 

12200 

3400  E 

290  E 

304 

455 

29 

390 

F 

150 

R 

1400 

R 

11000  E 

18800 

10000 

6380 

11700 

3130 

320  E 

322 

tf^ 

27 

390 
5lO 

F 

450 
410 

R 

1400 

F 

6100  E 

12100 

8860 

6230 

11200 

2750 
2460 

310  S 

336 

R 

K 

1500 

E 

1500  E 

9400  E 

8160 

6230 

11800 

300  E 

360 

435 

29 

110 

F 

150 

R 

2000 

E 

3600  E 

8020 

6260 

9000 
8270 

2280 

280  E 

f 

420 

30 

410 

F 

160 

r. 

1600 

F 

10500  E 

17500  E 

6460 

2250 

270  E 

105 

31 

400 

E 

1700 

E 

6000  E 

12500  E 

8550 

270  E 

385 

Mton 

389 

424 

1331 

2886 

12170 

7321 

10270 

10810 

5723 

762 

293 

432 

»CrH 

23900 

25210 

81820 

177500 

692700 

450100 

611300 

66I9OO 

340600 

46880 

18000 

25710 

e-  CBtifflQtttf 


NR-No  Racord 


Totol  Oiacharf*  In  *cr«-F««i       3139OOO 


DAILY  MEAN  DISCHARQE 
LEATHER  RIVER  BELOW  SHANGHAI  BEND 
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:n  aecond-feet 

,9,7 

1956 

Ocl. 

Nov, 

O.C. 

Jon. 

Fib. 

Mot. 

>p>. 

Mo» 

Junt 

July 

Ao«. 

Sopl. 

1 

2710 
2800 

3440 

3400 

6480 

17400 

34600 

35300 
46000 

21500 

17500 

5480 

r. 

1700   E 

1810 

2 

3370 
32te 

3400 

6940 

13600 

26700 
2l4oO 

21700 

17200 

5010 

E 

1650   E 

1880 

3 

2820 

3370 

7930 

22400 

61100 

22200 

20000 

5180 
4870 

E 

1640   E 

1980 

4 

2890 

3250 

3330 
3340 

6880 

27100 

18500 

52500 
40100 

23000 

18400 

E 

1600  E 

2020 

5 

3030 

3000 

6100 

26900 

16400 

24400 

15400 

4390 

E 

1540  E 

2040 

6 

3380 

3490 

2690 

3340 

5700 

28200 

14900 

34700 

27000 

15000 
14300 
13400 

4090 

R 

1480  E 

2160 

7 

2860 

3170 

5370 

22800 

13800 

32600 

28600 

3890 

E 

1460  E 

2230 
2280 

S 

3150 

2840 

3290 

5270 

27600 

12900 
12400 

27700 
24700 
23600 

27900 

3820 

E 

1480  E 

9 

3080 

2910 

3300 

5160 

32300 

27200 

13800 

3490 

E 

1460  E 

2160 

10 

2940 

3100 

3300 

5810 

32000 

11300 

28100 

13300 

2950 

E 

1460  E 

2110 

M 

2820 

3120 

3290 

9150 

27000 

10600 

23800 
24500 

29400 

12600 

2920 

K 

1380  E 

2200 

12 

2730 

3250 

3300 

9020 
8830 

30800 

10400 

30400 

12700 

2670 

E 

1380 

2340 

19 

2890 

3360 

3290 

52200 

10300 
10800 

26700 
28*00 

m^ 

15300 

2540 
2460 

E 

1140 

2500 

14 

5270 

7340 

3290 

8090 

44200 

16100 

K 

1310 

2520 

IS 

4710 

10200  E 

3400 

7200 

39800 

12100 

30100 

24300 

15900 

2340 

E 

1220 

2290 

16 

'X 

6270 

6340  E 

6540 

43900 

13000 

31800 

24300  E 

15500 

2240 

T. 

1220 

2560 

17 

4810 

17600 

6190 

47300 

12700 
I2I1OO 

32400 

26500 

15600 

2200 

r. 

1220 

2320 

18 

3580 

4400 

19000 

5860 

40200 

33000 

29200 

15100 
14500 

2160 

K 

1310 

2500 

19 

3480 

4230 

16100 

5560 

41700 

11900 

33000 

31400 

2120 

E 

1340 

2440 

20 

3450 

3930 

10800 

5540 

58400 

11600 

32700 

31800 

I38OO 

2090 

E 

1350 

2200 

21 

3440 

3750 

10600 

5240 

49600 

13200 

33100 
34400 

30100 

12300 

2050 

F. 

1330 

2360 

22 

3440 

3680 

15000 

4980 
4860 

38000 

39400  E 

29400 

12000 

1970 

E 

1300 

2500 

2> 

3540  E 

3570 

12800 

30400 

40300 

35600 

29700 

11400 

1850 
1840 

E 

1300 

2350 

2« 

3750  E 
4460  E 

3540 

9670 

5430 

28000 

39300 
36400 

33200 

30700 

10800 

E 

1250 

2270 

29 

3520 

8160 

9460 

77300 

28900 

28900 

9020  E 

1760 

E 

1340 

2370 

26 

4230 

3480 

7050 

17200 

86300 

29900 

25400 

27000 

8320  E 

1750 

E 

1390 

2140 

27 

3970 

3450 

6720 

25200 

61800 

24500 

23200 

25400 

7300  E 

1800 

E 

1390 

2050 

26 

3790 

3420 

6540 

15100 

45600 

21200 

22000 

22000 

6710  E 

1780 

E 

1380 

2100 

29 

3780 

3420 

7190 

11500 

18600 

21400 

20200 

5940  E 

1750 
1740 

E 

1460 

2010 

90 

3720 

3380 

7730 

27400 
28800 

20500 

21300 

18700 

5630  E 

E 

I69O 

1940 

31 

3740 

7030 

31600 

18000 

1720 

E 

1750 

Maon 

3505 

3902 

7037 

9316 

39030 

19790 

31780 

26290 

13160 

2804 

1417 

2221 

AcfFi, 

215500 

232200 

432700 

572800 

2168000 

1217000 

1891000 

1617000 

783100 

172400 

87110 

132200 

NR  — No  R«COrd 


Totol  Diichorgi  in  Acra-Fi«l       9321000 


DAILY  MEAN  DISCHARGE 
WOLF   CREEK  NEAR   WOLP 


In  second-feet 


Doll 

1,97 

195$                                               1 

Oct. 

NO, 

D.C, 

JOfl. 

Fob. 

Mor. 

Apr 

U07 

June 

July 

Aug. 

Stpl. 

1 

28 

15 

26 

55 

222 

268 

2220 

68 

25 

14 

7.6 

7.2 

2 

25 

16 

26 

240 

571 

236 

2860 

64 

32 

13 

6.2 

7.2 

3 

24 

20 

25 

147 

217 

2410 

56 

37 

15 

6.6 

6.2 

4 

20 

15 

22 

103 

582 

202 

1190 

54 

30 

14 

7.6 

7.2 

9 

46 

16 

22 

82 

445 

191 

815 

54 

26 

15 

7.9 

7.9 

G 

27 

16 

20 

74 

303 

191 

1140 

48 

26 

16 

7.6 

6.9 

7 

18 

16 

18 

68 

435 

176 

722 

45 

26 

16 

6.9 

7.2 

e 

16 

17 

17 

66 

491 

215 

567 

42 

26 

16 

8.3 

9.4 

9 

14 

16 

16 

65 

367 

166 

484 

41 

29 

19 

7.9 

12 

10 

14 

19 

16 

358 

399 

154 

432 

43 

29   E 

17 

7.6 

14 

II 

15 

24 

15 

263 

284 

147 

386 

60 

44  E 

14 

7.6 

14 

12 

14 

20 

11 

178 

1460 

149 

358 

93 

il 

12 

7.6 

15 

13 

144 

50 

215 

539 

231 

326 

62 

15 

6.6 

16 

14 

67 

221 

14 

142 

513 

848 

300 

11 

32 

18 

6.2 

15 

IS 

29 

68 

154 

118 

488 

744 

282 

23 

17 

6.9 

16 

16 

19 

46 

578 

102 

367 

547 

253 

38 

22 

19 

7.2 

15 

17 

20 

37 

366 

89 

279 

370 

243 

32 

19 

22 

9.4 

13 

16 

17 

36 

527 

76 

300 

287 

227 

32 

\i 

22 

11 

15 

19 

18 

35 

142 

67 

828 

238 

182 

31 

18 

8.7 

15 

20 

15 

33 

92 

64 

432 

330 

158 

30 

16 

13 

8.7 

15 

21 

\l 

32 

234 

60 

312 

959 

142 

32 

15 

13 

9.1 

18 

22 

31 

202 

56 

263 

1150 

133 

60 

15 

12 

8.3 

19 

23 

33 

31 

106 

60 

238 

801 

128 

107 

16 

11 

7.2 

32 

24 

38 

29 

81 

328 

994 

854 

122 

67 

14 

10 

5.9 

22 

29 

22 

30 

62 

300 

1090 

582 

121 

52 

15 

9.4 

7.6 

20 

26 

18 

30 

59 

1320 

543 

428 

114 

44 

15 

i:? 

7.6 

19 

27 

17 

27 

52 

477 

386 

364 

110 

it 

14 

6.9 

19 

26 

17 

26 

72 

251 

312 

337 

102 

13 

8.3 

6.2 

17 

29 

17 

26 

106 

% 

348 

38 

29 

14 

11 

6.6 

17 

30 

16 

26 

78 

2050 

88 

26 

14 

10 

7.9 

16 

31 

16 

64 

309 

805 

24 

9.1 

7.9 

Mton 

26.2 

34.1 

105 

231 

526 

4T0 

557 

48.4 

24.1 

14.1 

7.6 

14.4 

AcrFl 

1613 

2031 

6428 

14230 

29220 

28930 

33150 

2973 

1432 

867 

467 

359 

NR  — No  Record 


Total  0<ichorg«  in  Acr«-Faat 
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DAILY  MEAN   0ISCHAROE 
BEAR   RIVER   NEAR   UHEATLAND 


In   second-feet 


Dale 

1957 

1958                                               1 

Oct 

Nov. 

D.C. 

Jon. 

Fob. 

Hor. 

Apr. 

Moy 

June 

July 

»»,. 

Sopl. 

1 

SO 

28 

56 

186 

928 

1210 

8600 

20 

202 

11 

10 

9.0 

2 

239 

27 

71 

519 

1380 

1060 

9760 

50 

162 

18 

9.6 

8.6 

3 

116 

26 

73 

185 

1860 

961 

11100 

501 

198 

11 

ll 

8.6 

4 

13 

26 

71 

293 

2530 

892 

5730 

517 

222 

10 

15 

8.2 

5 

11 

20 

67 

216 

2550 

801 

1200 

512 

177 

9.6 

15 

6.6 

6 

63 

21 

69 

186 

1880 

795 

1530 

536 

165 

9.6 

13 

7.1 

7 

11 

22 

69 

171 

1780 

711 

3110 

501 

173 

9.6 

15 

1.1 

8 

31 

25 

56 

151 

2220 

777 

2530 

171 

160 

8.6 

12 

10 

9 

31 

25 

17 

115 

1770 

710 

2230 

111 

133 

8.6 

11 

12 

10 

31 

26 

11 

621 

1760 

662 

1970 

111 

181 

9.6 

9.6 

13 

1 1 

33 

27 

13 

821 

1370 

626 

2000 

171 

121 

6.0 

8.6 

12 

12 

33 

11 

108 

1930 

596 

1730 

561 

173 

3.8 

9.6 

20 

13 

66 

36 

17 

103 

3310 

735 

1580 

515 

189 

7.7 

9.6 

13 

14 

171 

181 

16 

379 

2130 

1150 

1550 

128 

i^ 

7.0 

2.9 

15 

15 

71 

159 

79 

331 

2510 

3060 

1520 

373 

1.7 

7.2 

12 

16 

51 

115 

993 

278 

1920 

1870 

1120 

318 

80 

5.8 

11 

11 

17 

13 

95 

1270 

217 

1530 

1570 

1350 

332 

77 

5.0 

12 

9.6 

18 

38 

82 

1700 

228 

1320 

1130 

1300 

319 

17 

5.0 

7.0 

11 

19 

28 

81 

758 

193 

3310 

982 

1230 

295 

31 

9.6 

8.2 

12 

20 

29 

82 

113 

171 

2350 

1030 

1110 

279 

11 

9.0 

8.2 

13 

21 

27 

78 

316 

156 

1580 

2990 

1090 

271 

15 

8.6 

7.1 

13 

22 

26 

63 

906 

137 

1220 

5110 

1060 

279 

13 

7.0 

7.1 

12 

25 

28 

52 

130 

139 

1070 

3350 

1030 

390 

10 

9.0 

9.0 

13 

24 

16 

17 

316 

372 

2260 

1100 

887 

352 

9.6 

8.2 

11 

12 

29 

13 

16 

217 

Il60 

5810 

3220 

810 

307 

9.0 

9.6 

8.6 

12 

26 

31 

13 

193 

3500 

298O 

2180 

732 

275 

8.2 

13 

7.8 

11 

27 

31 

17 

186 

2280 

1900 

2020 

700 

258 

10 

16 

5.8 

15 

28 

31 

itU 

182 

1070 

1180 

1820 

683 

216 

10 

12 

8.2 

11 

29 

31 

11 

312 

1090 

1620 

377 

231 

13 

11 

9.0 

11 

30 

30 

11 

258 

3160 

7610 

37 

216 

12 

12 

7.1 

9.6 

31 

;'9 

212 

1150 

1660 

226 

12 

9.0 

M«on 

52.0 

55.8 

311 

686 

2310 

1958 

2553 

357 

95.7 

9.1 

9.7 

11.2 

AcrFl 

;:200 

3320 

19110 

12160 

128300 

120100 

151900 

21960 

5700 

576 

59T 

666 

£  —  Estimotail 


NR-No  Racord 


Total  Oiichgrgt  in  Acra-Fe«t 


DAILY   MEAN  DISCHARGE 
DRY  CREEK  HEAR   WHEATLAND 


In  aecond-feet 


1957 

1956 

Ocl- 

Nov 

0.C 

Jon- 

Feb, 

Mor. 

Apr, 

Moy 

June 

July 

Aug, 

Sopl 

1 

15 

0.1 

1.3 

12 

3il 

Ill 

2290 

22 

10 

0 

2.6 

0 

2 

11 

0 

1.3 

157 

91 

2760 

19 

7.6 

0 

0.6 

0 

3 

12 

0 

1.3 

97 

1870 

77 

2070 

17 

7.6 

0 

0 

0 

4 

8.7 

0 

1.3 

13 

398 

63 

625 

16 

8.2 

0 

0 

0 

5 

7.5 

0 

2.2 

29 

291 

55 

121 

15 

12 

0 

0 

0 

6 

8.1 

0 

2.6 

20 

155 

50 

936 

15 

9.5 

0 

0 

0 

i-X 

0 

1.9 

18 

319 

13 

500 

15 

7.0 

0 

0 

0 

8 

0 

3.0 

15 

625 

52 

281 

15 
ll 

11 

0 

0 

0 

9 

1.3 

0 

2.6 

13 

313 

15 

201 

12 

0 

0 

0 

10 

3.1 

0 

2.6 

159 

382 

37 

162 

11 

8.9 

0 

0 

0 

1 1 

3.1 

0.2 

3.0 

123 

206 

36 

101 

15 

7.0 

0 

0 

7.2 

12 

2.6 

0.8 

3.1 

60 

1600 

32 

22 

7.6 

0 

0 

8.2 

13 

^9 

3.1 

it 

63 

159 

33 

87 

22 

11 

0 

0 

3.6 

14 

18 

§■9 

16 

281 

171 
3I7 

77 

20 

15 

0 

0 

l-I 

15 

11 

18 

7.5 

33 

320 

70 

19 

11 

0 

0 

16 

7.5 

1:1 

151 

ll 

199 

157 

It 

12 

11 

0 

0 

0.6 

17 

^•? 

199 

115 

119 

18 

10 

0 

0 

26 

18 

3-5 

266 

21 

193 

78 

51 

16 

8.2 

0 

0 

1.1 

19 

2.6 

2.6 

67 

18 

1120 

66 

52 

15 

7.6 

0 

0 

1.9 

20 

1.9 

2.2 

30 

18 

101 

75 

55 

16 

8.9 

0 

0 

0.6 

21 

u 

2.2 

20 

17 

211 

705 

18 

17 

5.2 

0 

0 

0.6 

22 

1.6 

65 

15 

155 

1000 

15 

13 

2.3 

1.6 

0.5 

1.0 

25 

1.9 

1.3 

33 

11 

129 

180 

^2 

22 

1.6 

5.8 

i-^ 

2.6 

24 

u 

1.3 

20 

69 

713 

3oS 

23 

0.1 

ll 

3.6 

25 

1.3 

11 

162 

1210 

31 

19 

0 

0.8 

6.1 

26 

3.0 

1.3 

12 

'III 

375 

199 

29 

16 

0 

1.1 

0.2 

1.1 

27 

2.2 

2.2 

12 

213 

160 

30 

11 

0 

5.8 

0.1 

1.1 

28 

1.6 

2.2 

11 

119 

162 

136 

30 

6.3 

0 

51 

0.1 

5.8 

29 

0.8 

1.6 

11 

115 

121 

27 

0 

0 

0 

30 

0.6 

1.6 

11 

tU 

1310 

2I 

3.0 

0 

3.6 

0 

,( 

31 

0.6 

12 

401 

12 

3.6 

0 

Mton 

5.5 

2.2 

31.6 

132 

165 

230 

378 

15.6 

7.0 

1.6 

0.2 

3.1 

Ac-fl 

337 

132 

1910 

8130 

25800 

11110 

22170 

957 

115 

96 

11 

183 

NR  -No  RacoftJ 


To)ol  O<le^oro•  in  Acta-Fatt 
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DAILY  NE/W  DISCHAROE 
FEATHER   RIVER    AT  NICOLAOS 


second-feet 


Dole 

1957 

1 

0«t. 

Nov 

Oic 

Jon- 

F.D. 

Hor. 

«P< 

-., 

Jt*i*« 

July 

Aug. 

S.H. 

I 

2600  E 

3510  E 

3460 

7060 

27000 

38000 

37000 

24000 

19600 

4790 

1760 

1710 

3500 

7000 

17000 

32000 

56000 

23800 

IS6O0 

4370 

1750 

1820 

2780  E 

3290  E 

3540 

8600 

18000 

27000 

66000 

24400 

20400 

4420 

1740 

1910 

3220  E 

3530 

8010 

33000 

23000 

66500 

24800 

20800 

4250 
39*0 

1720 

i960 

3210  E 

3500 

7170 

27000 

21000 

54000 

25700 

17100 

I650 

1990 

6 

2890  E 

lilS   ^ 

3530 

6350 

30000 

18000 

35000 

27500 

16500 

3460 

1570 

2140 

3400 

5780 

28000 

17000 

35500 

28200 

15700 

3150 

1530 

2190 

3470 

5540 

25000 
34000 

16000 

33000 

27500 

14700 

3170 

1550 

2280 

3130  E 

3470 

5310 

15000 

30000 

27000 

14800 

2980 

1570 

2300 

2930  E 

3170  E 

3460 

5630 

32000 

14000 

27000 

27700 

14400 

2570 

1540 

2160 

II 

2850  E 

3210  E 

3500 

8440 

30000 

13000 

26000 

28600 

13700 

2320 

1400 

12 

2720  E 

3210  E 

3500 

9780 

27000 

12000 

26000 

29300 

13500 

2150 

1280 

2320 

3360  E 

3500 

9320 

52000 

11500 

27000 

28800 

15400 

1980 

1100 

2480 

3160  E 

3200  S 

3500 

9560 

51000 

13000 

29000 

26400 

17100 

1990 

1100 

2570 

3590 

9110 

38000 

15000 

30000 

25000 

16900 

2010 

1140 

2480 

16 

1510  E 

2860 

4940 

8720 

40000 

19000 

31000 

24800 

16500 

1950 

1060 

2610 

17 

5340 

15000 

8150 

47000 

17000 

32000 

26100 

16600 

i960 

1050 

2450 

IS 

3670  E 

4590 
4260 

18100 

Pl° 

41000 

15000 

32000 

27600 

16200 

1930 

1110 

2490 

3520  E 

17700 

6780 

36000 

14000 

33000 

29000 

I56OO 

1930 

1160 

20 

3170  E 

4030 

12200 

6280 

55000 

13000 

33300 

29800 

15000 

i960 

1180 

2260 

21 

3150  E 

3870 

11000 

6020 

52000 

18000 

33400 

29200 

13300 

1940 

1140 

2280 

22 

3380  E 

3770 

13400 

5470 

40000 

40000 

34200 

28500 

12800 

1940 

1110 

2500 

25 

3150   E 

I38OO 

5250 

32000 

46000 

35000 

28500 

12000 

1840 

1130 

2510 

2« 

3510 

11000 

5350 

28000 

39000 

32900 

29100 

11100 

1800 

1080 

2470 

25 

3580 

9170 

8940 

55000 

41000 

298OO 

28600 

10300 

1800 

1070 

258O 

26 

■41170  E 

3570 

7780 

14900 

100000 

36000 

27700 

27600 

8780 

1770 

1220 

27 

14160  E 

3520 

6900 

26300 

75000 

30000 

26200 

26600 

7300 

1790 
l84o 

1240 

28 

moo    E 

3500 

6640 

18000 

55000 

25000 

25200 

25000 

6700 

1200 

2270 

29 

3790  E 

^3° 

13000 

23000 

24600 

2320O 

5630 

1810 

1260 

2250 

30 

36110  E 

3470 

7880 

14000 

22000 

24000 

21700 

5250 

1820 

1500 

2140 

31 

3500  E 

7570 

37000 

46000 

20000 

1770 

1660 

M«on 

3415 

3515 

7175 

9818 

40180 

23530 

34410 

26580 

14080 

2497 

1341 

2288 

Ac^Fl 

; 10000 

209100 

1441200 

603700 

2231000 

14117000 

2048000 

I6340OO 

337500 

153500 

82450 

136100 

E-  E»limot«d 


NR  — No  fi«COr(J 


Totol  Oitchorge  in  4crt-F«tt    10030000 


DAILY  MEAN   DISCHARGE 
COON  CREEK   AT  HIGHWAY   99E 


In  second-feet 


Oolt 

1957 

1958                                               1 

Oct. 

Nov 

Dtc. 

Jan. 

F16. 

Uor. 

Apr. 

Moi 

June 

July 

Aug. 

S«pt. 

I 

63 

20 

20 

26 

146 

151 

2290 

23 

21 

6.5 

5.4 

6.5 

2 

59 

20 

18 

244 

411 

135 

2450 

21 

22 

6.9 

4.2 

6.9 

3 

20 

17 

''^ 

1340 

114 

2130 

18 

25 

8.8 

3.7 

7.9 

4 

5^* 

21 

17 

355 

101 

698 

18 

23 

9.7 

4.7 

9.2 

5 

54 

22 

17 

42 

295 

94 

435 

14 

20 

7.9 

4.5 

9.7 

6 

54 

21 

19 

34 

\u 

92 

920 
459 

12 

18 

7.2 

4.2 

11 

7 

54 

19 

19 

34 

83 

12 

18 

7.6 

4.2 

13 

e 

55 

18 

19 

33 

372 

85 

307 

14 

23 

5.4 

6.5 

12 

9 

54 

18 

18 

34 

256 

80 

249 

14 

28 

7.0 

4.7 

9.2 

10 

56 

19 

17 

231 

303 

75 

193 

13 

20 

7.6 

4.2 

9.7 

II 

61 

22 

17 

130 

198 

72 

161 

19 

25 

5.4 

6.5 

9.2 

12 

62 

22 

16 

68 

1140 

68 

J^i 

31 

51 

6.8 

6.5 

8.8 

13 

168 

23 

15 

130 

355 

80 

29 

46 

4.2 

4.7 

11 

14 

137 

55 

13 

69 

271 

362 

98 

25 

38 

7.6 

1:1 

9.2 

IS 

61 

37 

83 

55 

259 

462 

81 

22 

27 

11 

9.7 

16 

45 

34 

294 

47 

172 

360 

73 

18 

24 

1:7^ 

4.7 

11 

17 

41 

31 

194 

45 

124 

224 

66 

18 

20 

8.8 

12 

le 

44 

30 

229 

41 

156 

140 

63 

15 

15 

4.7 

8.8 

12 

19 

45 

26 

u 

44 

936 

108 

58 

16 

15 

4.0 

7.6 

13 

20 

46 

24 

41 

344 

165 

55 

18 

16 

4.2 

7.9 

11 

21 

47 

22 

38 

39 

221 

676 

47 

19 

16 

5.8 

7.6 

11 

22 

42 

21 

42 

161 

1130 

46 

26 

14 

6.5 

7.2 

12 

23 

47 

21 

38 

45 

133 

472 

44 

75 

12 

7.6 

9.7 

25 

24 

59 

21 

3» 

162 

351 

564 

38 

51 

10 

6.9 

11 

30 

25 

149 

21 

28 

244 

1000 

353 

29 

40 

7.2 

7.2 

9.7 

24 

26 

38 

21 

26 

1120 

351 

259 

33 

36 

7.9 

7.2 

7.9 

25 

27 

29 

20 

25 

375 

249 

201 

39 

30 

7.2 

7.6 

7.6 

24 

2a 

25 

20 

25 

180 

185 

188 

38 

30 

10 

7.9 

4.5 

24 

29 

18 

19 

30 

181 

169 

31 

7.2 

7.9 

3.7 

21 

30 

19 

20 

28 

895 

'1^0 

29 

26 

7.2 

6.9 

5.1 

22 

31 

20 

26 

233 

21 

7.6 

7.6 

Ufon 

53.7 

23.6 

50.3 

162 

379 

298 

380 

24.3 

19.8 

6.9 

6.3 

14.0 

At-Fl 

33014 

1140'4 

3090 

9991 

21070 

18310 

22630 

1494 

1178 

4214 

387 

833 

NR  — No  Record 


Tolol   Oiichorgc  in   Acr«-F««t 


118 


DAILY  MEAD  DISCHAROE 
ADBURM  RAVINE  AT  LINCOLN 


In  Becond-feet 


Oo(t 

1957 

1958 

Ocl. 

No> 

0>c. 

Mil. 

F«b. 

Mor. 

Apr. 

U07 

JUM 

Jul, 

Aug. 

Stri. 

1 

37 

21 

20 

11 

219 

107 

753 

28  E 

17 

51 

1« 

«5 

2 

30 

22 

21 

133 

S° 

920 

33  E 

15 

50 

ts 

41 

3 

22 

22 

22 

55 

161 

85 

790  E 

39  E 
15  E 

11 

60 

31 

4 

26 

17 

27 

It 

200 

79 

391   E 

74 

50 

27 

5 

31 

19 

t7 

181 

76 

251   E 

53  E 

51 

72 

52 

21 

6 

31 

18 

46 

10 

113 

72 

346  E 

56  E 

S 

69 

56 

19 

7 

30 

18 

17 

11 

236 

61 

290  E 

62  E 

65 

58 

20 

B 

26 

20 

17 

11 

211 

72 

179  E 
lil2  E 

69  E 

45 

61 

57 

22 

9 

20 

29 

16 

11 

182 

57 

70 

J? 

63 

7.1 

10 

21 

31 

37 

97 

185 

53 

120  E 

78 

53 

56 

2.5K. 

II 

\l 

3* 

i 

18 

151 

19 

101  E 

90 

60 

19 

53 

2.8E 

12 

30 

11 

569 

18 

86  E 

§? 

61 

55 

51 

3.2E 
ll.4E 

IJ 

ro 

36 

51 

211 

62 

82  E 

50 

51 

52 

14 

92 

11 

18 

209 

229 

76  E 

12 

Ts 

53 

5.6 

IS 

26 

36 

90 

15 

178 

258 

68  E 

68 

55 

5.8 

l« 

26 

n 

116 

S 

112 

lit 

58  E 

87 

42 

70 

60 

3'5E 

17 

17 

i?2 

123 

56  E 

60 

11 

68 

53 

3.8E 

IS 

\l 

13 

116 

108 

56  E 

62 

53 

63  E 

6.0 

19 

3 

12 

121 

91 

49  E 

67 

40 

55 

61  E 

6.2 

20 

16 

21 

11 

225 

122 

10  E 

60 

41 

55 

59  E 

7.9 

21 

16 

23 

68 

10 

162 

290 

35  E 

41 

41 

55 

57  E 

9.2 

22 

1? 

19 

56 

it 

ill 

189 

31  K 

50 

42 

50 

55  E 

11 

23 

19 

17 

270 

37  E 

88 

41 

^ 

53  E 

24 

24 

23 

19 

16 

113 

259 

313 

51  E 

91 

38 

53  E 

16 

29 

22 

22 

38 

82 

137 

205 

39  E 

71 

36 

46 

50  E 

14 

26 

21 

2lt 

37 

127 

208 

161 

27   E 

87 

i 

45 

18 

12 

27 

16 

23 

U 

169 

152 

III 

19  E 

75 

45 

IS 

14 

29 

15 

23 

93 

127 

13  E 

68 

48 

11 

29 

15 

23 

11 

152 

123 

18  E 

19 

44 

48 

44 

30 

18 

22 

10 

313 

22  E 

19 

47 

46 

is 

14 

31 

20 

37 

106 

278 

63 

45 

Maon 

21.5 

26.2 

53.0 

85.5 

220 

161 

172 

65.0 

46.7 

56.1 

53.0 

14.2 

AcrFl 

1507 

1559 

3261 

5251 

12220 

10100 

10210 

3995 

2777 

3117 

3257 

81 5 

NR-No  Rtcord 


Totol  Dlichargt  In  Aera-fiit 


58U3O 


DAILY  MEAN   DISCHAROE 
NATOMAS   CROSS   CANAL   AT  HEAD 


In  aecond-feet 


Dots 

,957 

1 

DC. 

,  Nov. 

Die. 

Jon. 

F«6. 

«.,. 

Apr. 

MO, 

Juof        Jul,        Aug.        Sopl.    1 

1 

106 

31 

32 

2 

100 

21 

33 

3 

81 

25 

30 

4 

71 

30 

26 

s 

68 

28 

30 

e 

70 

20 

41 

7 

72 

\l 

14 

a 

73 

48 

9 

tl 

13 

47 

10 

20 

47 

53 

26 

42 

12 

60 

25 

40 

IS 

70 

29 

40 

14 

133 

50 

12 

15 

262 

102 

55 

le 

253 

80  E 

132  E 

17 
16 

190  E 

67 

58  E 

495  E 
340  E 
440  E 

19 

19 

58 

20 

39 

50 

120  E 

21 

48 

46 

74  E 

22 

51 

42 

128  E 

23 

53 

37 

24 

25 

11 

60  E 
52  E 

26 

62 

36 

42  E 

27 

52 

37 

33  B 

26 

43 

35 

i  I 

29 
30 

32 
24 

33 

37 

31 

27 

43  E 

Uton 

79.1 

37.7 

88.8 

■    ■■  1 

Acrfl 

1881 

2215 

5462 

1 

1 

t—  t»hmol«d 


NR-No  Rtcord 


Tfttol  Oltetiorg*  In  *er«-VMt 
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DAILY  MEAN  SISCHAROZ 
RKCUUttTIOK  DISTRICT  1001  DRADIAOB  TO  KATOMAS  CROSS  CAMAI/" 

In  Becond-feet 


^ 

1957 

Oci. 

Nov. 

Oic. 

i^. 

F... 

Mw. 

an. 

Hoy 

JiHK 

Ml 

Aug. 

S»l 

I 

0 

0 

0 

0 

0 

25 

0 

0 

25 

0 

0 

0 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

20 

0 

0 

22 

0 

0 

0 

] 

0 

0 

0 

0 

0 

15 

0 

0 

^? 

0 

0 

0 

4 

0 

0 

0 

0 

0 

18 

0 

0 

0 

0 

0 

5 

0 

0 

0 

0 

0 

35 

0 

0 

15 

0 

0 

0 

f 

0 

0 

0 

0 

0 

42 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

7 

0 

0 

0 

0 

0 

32 

39 

0 

40 

0 

0 

0 

a 

0 

0 

0 

0 

0 

■^ 

0 

39 

19 

0 

0 

0 

9 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

16 

0 

0 

0 

10 

0 

0 

0 

0 

0 

17 

0 

46 

0 

0 

0 

0 

M 

0 

0 

0 

0 

0 

l« 

0 

44 

31 

0 

0 

0 

12 

0 

0 

0 

0 

0 

15 

0 

29 

0 

0 

0 

0 

13 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

14 

0 

0 

0 

0 

0 

25 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

IS 

0 

0 

0 

0 

0 

13 

26 

39 

0 

0 

0 

0 

IS 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

17 

0 

0 

0 

0 

0 

18 

0 

42 

0 

0 

0 

0 

le 

0 

0 

0 

0 

0 

16 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

19 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

52 

0 

0 

0 

0 

20 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

118 

0 

0 

0 

0 

21 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

39 

iS 

0 

0 

0 

0 

22 

0 

0 

0 

33 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

23 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

59 

0 

0 

0 

0 

2« 

0 

0 

0 

0 

66 

41 

0 

53 

0 

0 

0 

0 

2S 

0 

0 

0 

0 

51 

0 

0 

50 

0 

0 

0 

0 

26 

0 

0 

0 

0 

47 

0 

0 

il 

0 

0 

0 

0 

27 

3.8 

0 

0 

0 

19 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

26 

2.2 

0 

0 

0 

25 

0 

0 

38 

0 

0 

0 

0 

29 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

35 

0 

0 

0 

33 

30 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

31 

0 

0 

0 

42 

26 

0 

0 

U«on 

0.2 

0 

0 

1.1 

8.5 

13.8 

3.5 

28.7 

7.5 

0 

0 

1.1 

AerFl, 

12 

° 

0 

65 

172 

851 

206 

1765 

444 

0 

0 

65 

-  Ettlmelid  NR  —  No  Record 

Revised  1957  water  year  record. 


Totol  OiiChorg*  in  Acc^-f^ft 


3880 


TABLE  123 


DAILY  MEAN  DISCHARGE 
RECLAMATION  DISTRICT  1001  DRAINAQE  TO  NATOMAS  CROSS  CANAL 

In  second-feet 


Doll 

1957 

1 

Oct. 

No*. 

Otc. 

Jon. 

F.b. 

Mor. 

Apr. 

Hoy 

June 

Jul, 

Aug. 

S«pl. 

, 

0 

0 

0 

0 

21 

166 

410 

15 

i 

0 

0 

0 

2 

24 

0 

0 

0 

56 

84 

426 

17 

0 

0 

0 

3 

0 

0 

0 

38 

130 

56 

426 

20 

0 

0 

0 

4 

0 

0 

0 

29 

117 

11 

"36 

17 

49 

0 

0 

0 

5 

0 

0 

23 

22 

72 

439 

17 

61 

0 

0 

0 

6 

0 

13 

0 

23 

51 

45 

439 

26 

66 

0 

0 

0 

7 

0 

6.5 

0 

0 

11 

33 

436 

20 

64 

0 

0 

0 

6 

0 

12 

0 

22 

39 

136 

23 

50 

0 

0 

0 

9 

30 

16 

0 

13 

78 

32 

426 

31 

67 

0 

0 

0 

10 

0 

16 

0 

9.5 

61 

31 

359 

35 

46 

0 

0 

0 

II 

0 

0 

0 

0 

83 

22 

147 

?5 

l§ 

0 

0 

0 

12 

0 

18 

0 

31 

m 

35 

'4 

40 

0 

0 

0 

13 

9.9 

0 

0 

14 

20 

39 

54 

0 

0 

0 

14 

19 

24 

0 

22 

80 

41 

i? 

n 

60 

0 

0 

0 

19 

0 

0 

20 

0 

76 

20 

53 

0 

0 

0 

16 

0 

0 

0 

24 

J 

36 

47 

58 

44 

0 

0 

0 

17 

0 

0 

11 

23 

31 

46 

52 

46 

0 

0 

0 

l« 

0 

0 

11 

0 

11 

42 

53 

K 

0 

0 

0 

1* 

0 

0 

0 

22 

387 

It 

52 

0 

0 

0 

20 

0 

0 

37 

0 

390 

30 

53 

36 

0 

0 

0 

21 

0 

0 

0 

0 

359 

170 

39 

f^ 

5» 

0 

0 

0 

22 

0 

0 

24 

0 

229 

301 

a 

61 

22 

0 

0 

0 

ts 

0 

0 

0 

0 

103 

300 

87 

u 

0 

0 

0 

24 

0 

0 

0 

0 

46 

187 

31 

83 

0 

0 

0 

ta 

0 

0 

0 

21 

375 

130 

37 

82 

3» 

0 

0 

0 

26 

0 

0 

0 

'U 

368 

§i 

35 

61 

48 

0 

0 

0 

27 

33 

0 

0 

381 

?9 

62 

36 

0 

0 

0 

26 

0 

0 

0 

83 

351 

62 

40 

63 

i^ 

0 

0 

0 

0 

0 

24 

i 

68 

22 

57 

0 

0 

0 

SO 
31 

0 

0 
0 

124 

19 

tl 

0 

0 
0 

0 
0 

0 

M<on 

3.7 

3.5 

4.8 

23.7 

166 

82.5 

171 

45.7 

45.8 

0 

0 

0 

AcrFI. 

230 

209 

298 

1459 

9239 

SOTO 

10150 

2809 

2725 

0 

0 

0 

E-  Eiiimaitd 


NR-NoRacord 


Totol  Oiichargt  In  Acr«-Pt«t 


32190 


120 


DAILY    KEAN  DISCHARGE 
SACRAMENTO   RIVER    AT  VERONA 


In  aecond-feet 


Oott 

1957 

1958                                               1 

Ocl. 

Nov 

Die 

Jon. 

fit. 

Mor. 

Ap, 

Mo» 

June 

July 

Au«. 

Stpl 

1 

2 
3 

4 
5 

16400 
15500 
IWOO 
1*100 

13600 

14700 
14400 
14100 
13900 
13800 

14500 
14100 
13800 
13700 
13800 

29700 
28200 
296OO 
31500 
30500 

59100 
59100 
6O9OO 
62200 
62400 

64000 
62200 
60900 
59500 
58100 

54300 
56000 

58400 
57800 
56100 

41700 
39900 
38800 
38600 
38600 

36700 
34500 
33100 
33800 
32900 

12500 
12100 
12200 
12900 
12700 

10200 
10400 
10700 
10900 
10800 

12500 
12800 
13100 
13000 
13000 

6 
7 
8 
9 

10 

13500 
14600 
11600 
11400 
13900 

13300 
12700 
12900 
13000 
13200 

13800 
13600 
13700 
13600 
13200 

28200 
25900 
24300 
23200 
23000 

63300 
64000 
64400 
64500 
64600 

57000 
55600 
54000 
52500 
50300 

55400 
55100 
55700 
56100 
57400 

39300 
40300 
40500 
40100 
40600 

31500 
29800 
28100 
27200 
26800 

12000 
11700 
11200 
11000 
10600 

10600 
10500 
10300 
10300 
10500 

13200 
13700 
i4ooo 

14700 
14600 

II 
12 
13 
14 
15 

14400 
17100 
18000 
19200 
26400 

12600 
12300 
12900 
14000 
22800 

12600 
12900 
13200 
13100 
13300 

26000 
31500 
33100 
34400 
35000 

64300 
64300 
65400 
65300 
64500 

47200 
41*100 
41100 
39100 
40300 

56800 
55700 
54900 
54400 
54100 

41700 
42800 
44300 
44900 
44400 

26900 
26600 
27100 
29800 
30400 

10500 
10500 
10400 
10300 
10100 

10500 
10400 
10300 
10200 
10300 

14600 
14800 
15100 
15100 
14800 

16 
17 
IS 
19 
20 

27300 
24000 
21000 
18900 
17500 

28500 
27300 
23400 
19900 
18200 

14000 
22000 
32400 
36600 
36400 

35100 
34200 
32700 
30600 
28500 

64000 
64100 
63700 
64000 
65500 

41400 
40700 
38800 
35700 
33300 

54000 
53800 
53800 
53400 
53100 

43600 
436OO 
44400 
45600 
46500 

29800 
29100 
28600 
27800 
26800 

10100 
10100 
10200 
10300 
10300 

10300 
10300 
10600 
11100 
11400 

14200 
13700 
12600 
12500 
12200 

21 
22 
23 
24 
25 

16500 
15700 
15400 
15400 
15800 

17700 
17400 
17400 
17400 
17300 

34100 
33300 
35400 
35800 
33500 

26700 
24800 
24100 
24000 
27300 

67000 
66600 
64900 
63300 
65500 

46600 
55600 
57900 
58100 

52900 
53100 
53400 
53500 
52800 

46900 
46700 
46600 
47200 
47900 

25000 
23400 
22100 
20900 
I96OO 

10400 

10400 

10100 

9960 

9920 

11400 
11400 
11400 
11500 
11600 

11500 
11700 
11700 
11800 
12000 

26 

27 
28 
29 
30 

31 

16900 
16600 
15800 
15400 
15200 
14800 

16900 
16700 
16300 
15900 
15100 

30300 
27400 
25600 
25300 
28100 
30500 

36600 
47600 
53100 
54600 
57700 
59500 

68700 
68500 
66300 

56800 
55500 
54000 
52200 
50300 
53600 

51500 
50100 
48400 
46100 
43700 

47800 
46900 
45600 
43400 
41000 
38000 

18200 
16500 
15100 
13900 
13000 

10100 
10200 
10200 
10100 
10000 
10200 

11700 
11800 
11700 
11700 
12000 
12700 

12100 
11800 
11600 
11600 
11400 

Mion 

16860 

16530 

22080 

33260 

64300 

50050 

53730 

43170 

26130 

10750 

10950 

13050 

AcrFt 

1037000 

983800 

1358000 

2045000 

3571000 

3077000 

3197000 

2654000 

1555000 

661100 

673400 

776300 

E-  Elf. moled 


NR-No  Reco'd 


Totol  Oischorge  in  flcre-F«et    21590000 


DAILY  MEAN  DISCHARGE 
RECLAMATION  DISTHICT  1000  DRAINAGE  TO  SACRAMENTO  RIVER  (Prltchard  lake) 


In  second-feet 

Dole 

1957 

1958 

OC. 

Nov- 

Oec 

Jon. 

Fob. 

Mor. 

Apt. 

Moy 

June 

July 

Aug. 

Sopl. 

1 

15 

0 

0 

0 

0 

17 

121 

0  E 

0  E 

0  E 

0  E 

7.0E 

2 

9.0 

0 

0 

0 

22 

34 

126 

0  E 

0  E 

0  K 

0  E 

0  E 

3 

2.8 

0 

0 

0 

107 

28 

125 

0  E 

0  E 

0  E 

0  E 

0  E 

4 

2.6 

0 

0 

0 

65 

0 

125 

0  E 

0  E 

0  E 

0  E 

0  E 

5 

2.4 

0 

0 

0 

4.0 

0 

125 

0  E 

0  E 

0  E 

0  E 

0  E 

6 

2.2 

0 

0 

0 

5.0 

0 

125 

0  E 

0  E 

0  E 

0  E 

0  E 

7 

2.0 

0 

0 

0 

111 

0 

125 

0  E 

0  E 

0  E 

0  E 

0  E 

8 

1.8 

0 

0 

0 

It 

0 

125 

0  E 

0  E 

0  E 

0  E 

0  E 

9 

1.6 

0 

0 

0 

0 

105 

0  E 

0  E 

0  E 

0  E 

0  E 

10 

1.4 

0 

0 

0 

31 

0 

30 

0  E 

0  E 

0  E 

0  E 

0  E 

n 

1.2 

0 

0 

0 

41 

0 

26 

0  E 

0  E 

0  E 

0  E 

0  E 

12 

1.0 

0 

0 

0 

0 

0 

0  E 

0  E 

0  E 

0  E 

0  E 

13 

0.8 

0 

0 

0 

123 

0 

0 

0  E 

0  E 

0  E 

0  E 

0  E 

14 

0.6 

0 

0 

0 

84 

0 

0 

0  E 

0  E 

0  E 

0  E 

0  E 

15 

0.4 

0 

0 

0 

67 

0 

0 

0  E 

0  B 

0  B 

0  E 

0  E 

18 

0.2 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0   E 

0  E 

0  E 

0  E 

0  E 

17 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0  E 

0  E 

0  E 

0  E 

0  E 

18 

0 

0 

0 

0 

106 

0 

0 

0  E 

0  E 

0  E 

0  E 

0   E 

19 

0 

0 

0 

0 

125 

0 

0 

0  E 

0  B 

0  B 

0  E 

0   E 

20 

0 

0 

0 

0 

125 

0 

0 

0  K 

0  E 

0  E 

0  E 

0  E 

21 

0 

0 

0 

0 

124 

37 

0 

0  E 

0  E 

0  E 

0  E 

0  E 

22 

0 

0 

0 

0 

123 

126 

0 

0  E 

0  E 

0  B 

0  E 

0  E 

23 

0 

0 

0 

0 

\li 

125 

0 

0  E 

0  E 

0  E 

0  E 

0  E 

24 

0 

0 

0 

0 

109 

0 

0  E 

0  E 

0  I 

0  E 

0  E 

25 

0 

0 

0 

0 

125 

35 

0 

0  E 

0  E 

0  B 

0  E 

0  E 

26 

0 

0 

0 

65 

124 

13 

0 

0  E 

0  S 

0  E 

0  E 

0  E 

27 

0 

0 

0 

16 

122 

0 

0 

0   E 

0  E 

0  E 

0  E 

0  B 

28 

0 

n 

0 

0 

89 

0 

0 

0   E 

0  E 

0  E 

0  E 

0  B 

29 

0 

0 

0 

0 

6.0 

0 

0  E 

0  E 

0  B 

0   E 

0  E 

30 

0 

0 

0 

12 

85 

0 

0  E 

0   E 

0  E 

0  E 

0   E 

31 

0 

0 

21 

46 

0   E 

0  E 

0   E 

Kaon 

1.4 

0 

0 

3.7 

77.6 

21.3 

38.6 

0 

0 

0 

0 

0.2 

AcrFt 

89 

0 

0 

226 

43O8 

1311 

2297 

0 

0 

0 

0 

14 

E-  Eilimottd 


NR  -No  Rscord 


To'ol   Diachorgi   it   *cr«-F«»t 


121 


DAILY  MEAN  DISCHARQE 
SACRAMENTO   WEIH   SPlIl   TO   YOLO   BYPASS 

In  second-feet 


Ood 

1957 

1958                                               1 

Ocr. 

NO. 

Otc 

Jon 

Fie. 

MOr. 

•p>. 

M«y 

Juni 

July 

Aug. 

Sopi 

I 

0 

0 

0 

0 

28 

760 

676 
880 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

0 

0 

lii 

6'i'l 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

555 

2340 
2820 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2ll8 

340 

0 

0 

0 

5 

0 

0 

0 

2II0 

240 

2580 

0 

0 

0 

0 

0 

6 

0 

0 

0 

0 

270 

177 

2390 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

?55 

93 

3780 

0 

0 

0 

0 

e 

0 

0 

0 

118 

10 

1370 

0 

0 

0 

0 

9 

0 

0 

0 

157 

0 

977 

0 

0 

0 

10 

0 

0 

0 

1459 

0 

953 

0 

0 

0 

0 

0 

11 

0 

0 

0 

0 

450 

0 

807 

0 

0 

0 

0 

0 

12 

0 

0 

\n 

0 

495 

0 

0 

0 

0 

IJ 

0 

0 

0 

0 

356 

0 

0 

0 

0 

14 

0 

0 

0 

557 

0 

300 

0 

0 

0 

0 

15 

0 

0 

0 

0 

538 

0 

263 

0 

0 

0 

0 

0 

16 

0 

0 

0 

0 

518 

0 

243 

0 

0 

0 

0 

0 

17 

0 

0 

519 

0 

223 

0 

0 

0 

0 

18 

0 

0 

0 

555 

0 

200 

0 

0 

0 

0 

0 

19 

0 

0 

0 

778 

0 

120 

0 

0 

0 

0 

20 

0 

0 

0 

0 

922 

0 

55 

0 

0 

0 

0 

0 

21 

0 

0 

0 

0 

950 

0 

31 

0 

0 

0 

0 

0 

22 

0 

0 

800 

0 

23 

0 

0 

0 

0 

0 

23 

0 

0 

0 

637 

135 

20 

0 

0 

0 

0 

0 

24 

0 

0 

0 

0 

560 

565 

26 

0 

0 

0 

0 

0 

25 

0 

0 

0 

0 

789 

677 

0 

80 

0 

0 

0 

0 

26 

0 

0 

0 

0 

2240 

627 

0 

104 

0 

0 

0 

0 

27 

0 

0 

0 

0 

3110 

566 

0 

37 

0 

0 

0 

0 

26 

0 

0 

0 

1020 

420 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

29 

0 

0 

0 

0 

211 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

30 

0 

0 

0 

184 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

31 

0 

0 

27 

408 

0 

0 

0 

Mton 

0 

0 

0 

0.9 

667 

213 

731 

7.1 

0 

0 

0 

0 

AerFt. 

0 

0 

1 

0 

" 

37060 

13110 

1 

43490 

438 

0 

0 

0 

0 

NR  — No  Record 


Tolol   Oitchorge   in   Acre-fttt  9^150 


DAILY   MEAN   DISCHARGE 
RECLAMATION  DISTRICT  1000  DRAINAGE  TO  SACRAMENTO  RIVER    fSecond  Baimon  Slough) 

In  aecond-feet 


Dole 

1957 

1958                                               1 

Oct. 

Nov 

Dtc 

Jon. 

Fen, 

Mo>. 

Apr. 

Moy 

June 

Juir 

Aug. 

Stpl. 

1 

62 

0 

0 

60 

81 

193 

623 

0 

97 

45 

0 

61 

2 

71 

0 

58 

281 

272 

149 

617 

50 

59 

50 

0 

90 

3 

0 

0 

0 

14 

519 

152 

611 

67 

80 

28 

0 

245 

4 

0 

0 

0 

74 

313 

157 

611 

45 

125 

70 

0 

164 

5 

81 

0 

0 

0 

187 

157 

611 

0 

111 

68 

0 

165 

6 

0 

43 

41 

76 

164 

157 

610 

54 

127 

64 

0 

165 

7 

0 

0 

51 

73 

333 

78 

608 

35 

100 

68 

0 

166 

8 

0 

0 

0 

0 

339 

83 

614 

49 

88 

45 

0 

202 

9 

0 

0 

0 

0 

153 

82 

605 

99 

35 

0 

165 

10 

35 

0 

0 

106 

154 

139 

578 

82 

92 

0 

0 

212 

tl 

0 

0 

0 

74 

221 

121 

349 

50 

77 

0 

0 

215 

12 

0 

0 

78 

0 

620 

83 

211 

64 

104 

0 

0 

251 

13 

0 

62 

0 

78 

422 

113 

186 

63 

73 

0 

0 

167 

14 

56 

62 

0 

77 

230 

161 

153 

66 

63 

0 

0 

191 

15 

0 

0 

0 

76 

150 

129 

151 

49 

108 

0 

0 

165 

16 

0 

0 

67 

0 

151 

101 

75 

82 

73 

0 

0 

164 

17 

0 

0 

82 

0 

150 

126 

106 

51 

68 

0 

0 

162 

IB 

0 

0 

68 

61 

459 

114 

114 

99 

66 

0 

0 

112 

19 

56 

0 

68 

0 

624 

84 

110 

101 

66 

0 

0 

74 

20 

0 

0 

42 

58 

612 

202 

112 

55 

68 

0 

0 

61 

21 

0 

0 

0 

0 

611 

429 

88 

63 

68 

0 

0 

77 

22 

0 

0 

0 

0 

587 

588 

109 

120 

49 

0 

0 

48 

23 

0 

0 

0 

99 

362 

590 

70 

149 

61 

0 

0 

63 

24 

0 

0 

24 

63 

195 

528 

70 

164 

68 

0 

0 

62 

25 

54 

0 

0 

169 

578 

288 

62 

119 

70 

0 

0 

0 

26 

0 

0 

54 

377 

601 

146 

61 

85 

68 

0 

0 

0 

27 

0 

0 

0 

230 

583 

211 

71 

122 

68 

0 

65 

0 

28 

0 

0 

0 

159 

404 

154 

60 

92 

66 

0 

64 

0 

29 

0 

0 

106 

185 

65 

81 

61 

0 

66 

0 

30 

c 

0 

162 

382 

0 

64 

45 

0 

63 

0 

31 

c 

53 

159 

343 

97 

0 

85 

W«0n 

13.4 

5.6 

22.1 

84.9 

360 

207 

277 

73.3 

78.9 

15.3 

11.1 

115 

Ac^Ft 

823 

331 

1361 

5220 

1998O 

12740 

16480 

4506 

4697 

938 

680 

6837 

E  —  Eitimolid 


NR  —  No  Record 


TotQl  Oitchorgi  in  Acr«-F«tl 


122 


DAILY  MEAN  DISCHAROE 
LINDA  CREEK  NEAR  ROSEVILLB 


In  aecond-feet 


Doll 

I99T 

1998                                           1 

Oct. 

Nov. 

Oae. 

Jon. 

m. 

Mor. 

Apr. 

Hoy 

sluni 

July 

A„,. 

Sopl. 

1 

53 

45 

41 

61  E 

112 

152 

1800 

53 

34 

21 

23 

14 

2 

52 

45 

42 

235  E 

863 

134 

2010  E 

50 

l^ 

22 

22 

12 

3 

EJ 

38 

42 

110 

122 

1950 

56 

22 

22 

8.3 

4 

11 

42 

76 

306 

109 

651 

56 

40 

23 

22 

8.3 

i 

»9 

44 

66 

262 

105 

471 

53 

34 

22 

22 

■  11 

< 

48 

40 

43 

60 

\ll 

104 

S? 

s 

34 

22 

21 

12 

7 

s 

40 

41 

57 

100 

32 

20 

21 

12 

a 

37 

?3 

55 

332 

105 

330 

s 

21 

25 

18 

9 

41 

li 

s 

57 

202 

101 

276 

46 

22 

2? 

16 

10 

45 

165 

220 

96 

235 

46 

48 

21 

22 

17  E 

II 

i 

37 

46 

100 

157 

96 

197 

53 

67 

18 

22 

17  B 

12 

13 

11 

44 
41 

S? 

815 
349 

91 
123 

ita 

i 

15 
17 

22 
22 

11 

14 

73 

87 

42 

72 

231 

286 

m 

76 

20 

19 

16 

19 

62 

67 

81  £ 

68 

196 

605 

55 

23 

17 

20 

IC 

53 

54 

148  E 

61 

152 

575 

lU 

38 

"5 

26 

14 

16 

17 

50 

S 

145  E 

59 

122 

306 

36 

38 

31 

16 

15 

le 

50 

200 

251  £ 

195 

li 

32 

37 

31 

15 

18 

19 

It 

48 

100 

56 

800  E 

m 

30 

35 

28 

12 

17 

20 

48 

77 

52 

378 

27 

35 

30 

10 

17 

21 

44 

47 

11 

il 

226 

674 

80 

25 

29 

32 

12 

18 

22 

tl 

49 

183 

1160 

It 

il 

23 

32 

12 

23 

23 

42 

^ 

61  E 

156 

492 

22 

33 

12 

2? 

24 

55 

43 

200  £ 

396 

655 

72 

66 

1? 
18 

32 

11 

29 

51 

41 

57 

140  E 

952 

410 

63 

60 

31 

46 

26 

49 

41 

53 

800  E 

m 

289 

62 

!! 

22 

IS 

12 

39 

27 

46 

40 

55 

300  E 

235 

62 

28 

8.9 

31 

21 

46 

39 

55 

162  E 

190 

215 

63 

29 

30 

8.3 

26 

29 

47 

it 

6io  E 

228 

57 

8 

21 

30 

8.9 

u 

30 

45 

48  E 

If^ 

53 

20 

26 

9.6 

31 

46 

48  E 

184 

33 

25 

12 

Mton 

50.4 

44.3 

64.9 

145 

336 

308 

366 

46.7 

39.8 

25.2 

16.6 

20.5 

AcrFl 

3098 

2640 

3991 

8914 

18660 

18960 

21760 

2870 

2366 

1549 

1019 

1221 

C-Ettimotid 


NR-No  Raeord 


Tolot  Diicharg*  In  Acr«-F««t  87050 


DAILY  MEAN  INFLOW 
POLSOM  RESERVOIR 


In  eecond-feet 


Oau 

1997 

199a                                     1 

Ocl. 

Nov. 

O.c. 

Jon. 

Fob. 

Mor. 

Apr. 

Mor 

Juni 

July 

Aug. 

Sopl. 

1 

492 

664 

806 

1770 
2180 

4310 

8190 

25600 

11400 

13500 

3890 

1080 

446 

2 

540 
423 

610 

834 

5050 

6850 

33200 
40100 

12400 

12000 

3600 

972 

426 

3 

604 

813 

1820 

10600 

6360 

13600 

14300 

3380 

1120 

^; 

4 

536 

539 

811 

1710 

8340 

5510 

21400 

15200 

10600 

3310 

942 

9 

627 

659 

796 

1510 

11500 

5040 

16500 

17100 

10500 

3280 

971 

426 

e 

644 

655 

810 

1400 

8650 

4930 
4420 

17500 

18400 

10400 

3300 

767 

454 

7 

704 

672 

811 

1450 

7130 

12200 

17600 

9050 

3280 

772 

Ul 

a 

646 

625 

746 

I36O 

9830 
8050 
7440 

4450 

10700 

16500 

10700 

3100 

669 

9 

627 

626 

728 

1600 

4060 

9060 
8870 

17900 
19400 

10000 

2820 

7^ 

527 

10 

693 

646 

745 

1890 

3750 

9650 

2660 

505 

II 

573 

64? 

783 

2650 

6500 

3630 

9630 

18700 

9800 
8150 
7780 
8320 

2440 

686 

iS 

12 

661 

III 

2310 

16700 

3660 
4150 

10600 

17100 

2310 

624 

13 

ll4o 

969 

2160 

15300 

11200 

13800 

2090 

712 

iti 

14 

3300 
2620 

799 

1970 

10100 

5820 

11800 

13400 
14500 

1820 

600 

19 

1250 

1100 

1650 

10600 

9600 

12400 

9120 

1650 

546 

553 

li 

936 

1590 

3760 

1600 

10200 

14600 

12200 

16900 

9550 

1570 

614 

i 

17 

794 

1170 

w 

1410 

7760 

1570 

9160 

10000 

12800 

18500 

10200 

1630 

til 

la 

727 

6560 

1600 

8160 

7430 

13600 

19900 

10200 

1570 
1450 

19 

730 

3140 

1600 

12300 

6220 

13400 

21100 

10400 

648 

460 

20 

775 

2290 

1370 

10900 

7360 

13700 

20900 

8860 

1470 

73f 

439 

21 

740 

1350 

2280 

1400 

8520 

18800 

15200 

19500 

8060 

1420 

609 

J^I 

22 

703 

1110 

2860 

1340 
1450 

7700 

23500 

15900 

I96OO 

8490 

1280 

617 

23 

732 

1010 

2080 

17200 

13600 

22900 
20400 

8110 

1390 
1490 

471 

572 

24 

lo4o 

825 

1840 

2320 

12300 

17200 

11300 

7450 

572 

m 

29 

937 

1560 

4550 

36700 

13400 

10200 

18000 

6470 

1520 

500 

2« 

753 

1030 
782 

I58O 

9500 

16800 

10900 

9960 
a  10400 

17100 

5990 

1470 

441 

606 

27 

762 

1570 

7530 
I1330 

11900 
9650 

9340 
6520 

16500 

5920 

1310 

:^ 

.a? 

2i 

732 

1220 

1570 

10500 

15000 
14400 

5^6?? 

1270 

29 

736 

748 

2110 

4190 
'5^6? 

8280 

10600 

1250 

427 

400 

30 

703 

1020 

im 

23100 

10700 

13500 
1*000 

4430 

1320 

445 

483 

31 

702 

158  00 

1120 

495 

Uton 

738 

1023 

1847 

2806 

10760 

9422 

14500 

16950 

8945 

2112 

660 

490 

AcrFl 

45360 

60850 

113600 

172500 

597900 

579300 

861700 

1042000 

532300 

I298OO 

40560 

29240 

t  -  Ettimalad 
a     23  hour  day. 
b     23  hour  day. 


NH-No  Record 


Total  0>tchar««  1ft  Aer«-Ft«i      ^1205000 
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TABLE  130 


DAILY  CONTENT* 
POLSOM  RESERVOIR 


In  thousands  of  acre-feet 

Dolt 

19ST 

199a                                                                                           1 

Ocl. 

Mo» 

Oic. 

Jan. 

F.d. 

Mor. 

Apt. 

"or 

Junt                   July 

Aug. 

Sen. 

1 

2 
I 
4 
5 

6 
7 

a 

9 

10 

11 
12 
IS 
14 
15 

I* 
IT 

la 

19 
20 

21 

zs 

24 

ts 

2( 

n 

2S 

29 
30 
31 

531.2 
528.7 
523.6 
521.3 
519.3 

517.4 
515.6 
513.8 
512.1 
510.1 

508.2 
506.4 

m-.i 

503.5 

502.3 

Hill 

493.7 
491.  S 
489.6 
486.3 
483.5 

480.2 
476.7 
473.4 
470.4 
467.2 
463.7 

460.3 
456.4 
452.9 
449.2 

445.4 

441.9 
438.  J 
434.8 
431.4 
428.0 

424.5 
421.3 
418.5 
418.4 
416.3 

414.3 
411.5 
408.4 
404.7 
402.2 

399.6 
396.7 
395.1 
393.1 
392.4 

392.1 
391.0 
390.7 
369.7 
389.7 

388.8 
388.2 
387.6 
387.0 

386.4 
385.9 

384.6 

384.4 
384.4 
384.4 
384.5 
385.2 

391.2 
404.7 
415.3 
419.2 
421.2 

423.2 
426.4 
427.8 
428.9 
429.5 

430.2 
430.8 
431.4 
433.1 
435.2 
436.2 

437.1 
438.5 
439.5 
440.3 
440.7 

441.1 
441.7 
441.8 
442.4 
441.9 

443.6 
444.5 
444.7 
444.5 
443.1 

441.8 
441.0 
440,4 
439.8 
438.7 

437.3 
435.7 
431.3 
435.1 
440.6 

456.0 
467.1 
471.6 
474.6 
488.4 
495.2 

499.0 
504.1 
518.  a 
528.8 
544.3 

553.6 
557.7 

IP 
565.9 

563.6 
581.3 
596.1 
600.6 
606.2 

617.8 
616.0 

610.6 
596.4 

583.8 

595.5 
637.3 

633.6 
617.5 
610.5 

600.3 
587.6 
580.0 
580.4 
579.5 

578.2 
575.4 
573.3 
571.1 
568.4 

565.5 
562.5 
560.1 
560.3 
568.1 

586.9 
595.4 
599.1 
600.5 
603.8 

629.0 
664.3 
678.6 
675.7 
665.3 

650.8 
633.8 
627.4 
629.0 
655.9 
659.9 

671.0 
696.8 
733.3 
721.8 
695.2 

665.3 
622.4 
589.8 
550.8 
512.3 

496.0 
495.9 
497.6 
501.3 
505.3 

508.1 
513.3 
520.3 
532.3 
543.7 

558.6 

593.3 
597.5 

601.7 
605.9 
610.9 
616.2 
621.7 

628.7 
638.0 
649.3 
663.9 
682.8 

703.6 
723.6 

741.3 
761.4 
785.3 

808.5 
827.2 
838.4 
845.4 
852.3 

863.8 

III:} 

956.0 

997.1 
995.8 

993.3 
993.4 
989.1 
987.3 
985.5 
983.8 

981.1 

975.3 
977.8 
977.7 
982.5 

ii\ 
998:1 

1001.2 

1004.6 
1004.9 
1005.2 
1007.3 
1011.1 

1014.0 
1016.8 
1016.1 
1014.7 
1010.9 

1007.6 
1005.8 
1005.5 
1005.8 
1006.1 

1007.2 
1007.4 
1010.6 
1012 . 2 
1013.3 

1013.3 
1012.8 
1011.7 
1010.6 
1009.7 

1008. 7 
1007. i 
1005.7 
1003 . 6 
1001.3 

998.5 
995.0 

P^:i 

983.2 
nil 

%H 
960.8 

955.5 
950.1 
944.9 
939.9 
935.1 

930.3 
925.2 
919.9 

914.6 
909.4 
903.9 

898.1 
892.1 
887.8 
880.8 

874.7 

868.2 
862.3 
855.9 

84l:3 

841.7 

82818 
822.1 
815.2 

809.2 
802.5 
796.1 
790.0 
783.9 

777.6 
771.2 
764.7 
758.4 
752.1 

745.4 
738.5 
731.8 
725.0 
718.2 
711.5 

704.8 
699.4 
694.9 

679.2 
674.4 
669.1 
663.7 
658.0 

652.2 
646.6 
640.8 
635.2 
629.8 

624.4 
618.8 

IU:1 

602.6 
597.3 

581.5 
576.3 

571.2 
565.9 
561.2 
555.5 
550.1 

Monthly 
Change 

-70.9 

-74.0 

+46.5 

+59.0 

+115..; 

+49.5 

-38.2 

+362 . 1 

+29.5 

-109.4 

-192.4 

-161.4 

Annual  gain  or  loss  In  storage:      1957  Calendar  Year  +26,700;    1957-58  Water  Year  +15.500  acre-feet 
Differences  In  storage   from  1956-57  to   1957-58  Water  Year:     Majtlmums  -900;   Mlnimums   -8,600  acre  feet 

Storage   at   end   of   day. 


DAILY   MEAN  DISCHAROE 

AMERICAN  RIVER  AT  PAIR  OAKB 


In  second-feet 


Doll 

1957 

195a 

OC. 

»,., 

Dae. 

Jon. 

Fat. 

Mor. 

Apr. 

Moi 

Juna 

Jul) 

Aug. 

Sapl. 

1 

2590 

2280 

990 

1300 

2880 

12600 

19700 

7760 

14600 

3750 

3770 

3720 

2 

2510 

2390 
2380 

1030 

loSo 

1300 

2850 

12600 

20300 

l^°o 

14500 

3750 

3770 
37io 

3160 

3 

2300 

1300 

3560 

^^°o 

23900 

12400 

3730 

2680 

4 

1520 

2350 

1020 

1300 

3790 

27700 

7910 

10400 

3710 

3740 

3090 

5 

1520 

2350 

1010 

1300 

3770 

5330 

29100 

7570 

8280 

3710 

3770 

3090 

a 

1530 

2320 

1010 

1300 

3810 
4960 

5350 

31100 

7650 

8120 

3710 

3790 

3090 

r 

1520 

2350 
2340 

1040 

1300 

5260 

33000 

7470 

8040 

3710 

3770 

3110 

a 

1520 

1050 

1310 

6080 

5150 
5080 

26700 

7520 

7990 

3730 

3770 

3140 

9 

1540 

2350 

§89 

1520 

7710 

28300 
27800 

7520 

7990 

3750 

3760 

3160 

10 

1550 

2310 

2190 

7740 

5020 

7500 

8020 

3750 

1170 

3170 

II 

1560 

2310 

8§9 

2170 

7820 
8440 

5040 

18600 

7470 

8040 

3750 

3790 

3190 

12 

1560 

2320 

2170 

5220 

10500 

iiro 

8040 

3750 

3770 

3190 

1] 

1560 

2340 

896 

2200 

8190 

5330 

10100 

7910 

3730 

3830 

3190 

14 

1560 

3560 

903 

2200 

7800 

5300 

10000 

9470 

7210 

3750 

3810 

3190 

15 

1560 

3740 

903 

2190 

7850 

5350 

10100 

10600 

7260 

3750 

3650 

3220 

IS 

I56O 

2580 

966 

2190 

6600 

5390 

10300 

10600 

8350 

3730 

3650 

3220 

IT 

1560 

258O 

1090 

2170 

6940 

5390 

10300 

10700 

8600 

3730 

3720 

3080 

la 

1610 

2590 

1330 

2160 

9570 

5370 

10200 

10600 

9890 

3710 

3740 

3120 

19 

1600 

2590 

1350 

2160 

156OO 

5390 

7520 

10500 

10600 

3710 

3650 

3170 

20 

1550 

2590 

1360 

2160 

18200 

5370 

7500 

10600 

10400 

3750 

3650 

3160 

21 

1550 

2610 

136O 

2160 

15100 

6370 

7650 

10600 

9360 

hi 

3800 

3f§0 

3140 

22 

1520 

2350 

1360 

2120 

6940 

6650 

7600 

12500 

3840 

3680 

3160 

23 

1700 

1660 

1370 

2090 

5570 

8160 

7680 

13500 
17400 
18900 

3690 

3700 

3160 

24 

2310 

1660 

1370 
1380 

2160 

7830 
14900 

18600 

7860 

7260 

3710 

3670 

3170 

29 

2320 

1460 

2160 

18300 

7940 

6030 

3730 

3680 

3170 

2( 

2350 

1210 

1390 

2160 

18500 

17500 

7860 

18700 

5310 

3730 

3540 

3170 

27 

2360 

1230 

1390 
1*00 

2170 

18900 

17300 

7860 

16600 

5170 

3710 

3700 

3170 

ta 

2360 

1300 

2290 
2880 

13000 

11100 

7860 

16900 

3620 

3710 

3720 

3170 
3060 

2320 

1250 

1400 

7120 

7860 

15500 

3670 

3710 

3760 

30 

2300 

974 

1400 

2930 

9380 

7810 

14500 
14400 

3670 

3730 

3760 

3040 

31 

2310 

1400 

2910 

13500 

3730 

3760 

Haon 

1845 

2211 

1156 

1998 

8746 

8332 

15020 

11050 

8246 

3734 

3644 

3152 

AerFl. 

113400 

131600 

71100 

122800 

485800 

512300 

894000 

679500 

490700 

229600 

224100 

187600 

e-Ettlmotad 


NR-NoRtcord 


Totol  Oitchorgt  in  Acr«-F««t      4142000 


124 


TABLE  132 

DAHY  MEAN  DISCHABOE 
AMERICAN  RIVER   AT  SACRAMENTO 


In  second-feet 


Date 

1957 

1 

Oct. 

Nov 

Die. 

Jan. 

F.b. 

War, 

Apt. 

«., 

June 

July 

Aug. 

S.P.. 

1 

2570 

2210 

980 

1260 

2920 

13300 

20300 

7710 

16400 

3690 

3710 

3660 

2 

2*90 

2320 

980 

1260 

2920 

12800 

21100 

7760 

16100 

3620 

3710 

3150 

3 

2*60 

2340 

980 

1240 

2830 

3780 
3470 

11000 

24200 

7870 
7940 

13800 

3590 

3690 

2580 

4 

II43O 

2300 

1060 

1220 

6390 

27500 

11900 

3570 

3670 

2960 

5 

1370 

2300 

1000 

1240 

6020 

29900 

7620 

9300 

3550 

3710 

2960 

6 

1370 

2270 
2280 

970 

1240 

3810 

5730 

31600 

7620 

8750 
8490 

3540 

3690 

2960 

7 

138C 

990 

1240 

3920 

6050 

35700 

7460 

3550 

3710 

2980 

8 

1100 

2280 

1000 

1240 

5360 

5810 

27600 

7370 

8390 

3540 

3690 

3020 

9 

1410 

2280 

960 

1250 

7380 

5750 

29200 

7520 

8360 

3550 

3710 

3010 

10 

1*70 

2280 

810 

2050 

7800 

5510 

28800 

7460 

8390 

3540 

1700 

3010 

II 

1460 

2270 

800 

2050 

7710 

5600 

19900 

7360 

8340 

3540 

3040 

3040 

12 

1460 

2270 

820 

2070 

7910 

5800 

11500 

7520 

8490 

3540 

3640 

3040 

IS 

1480 

2370 

800 

2080 

8280 

5920 

10000 

8220 

8390 

3520 

3710 

3040 

14 

1470 

2930 

800 

2100 

7380 

5900 

9700 

9230 

7700 

3520 

3750 

3040 

15 

1460 

4100 

830 

2100 

7920 

5900 

9750 

10300 

7630 

3500 

3590 

3060 

16 

1470 

2510 

840 

2080 

6720 

6030 

9920 

10400 

8930 

3520 

3540 

3040 

17 

1460 

2490 

950 

2070 

6760 

5980 

9930 

10500 

9060 

3500 

3640 

2890 

18 

1410 

2510 

1200 

2070 

9100 

6150 

10200 

10400 

10400 

3480 

3670 

3010 

19 

1520 

2520 

1220 

2050 

15200 

6100 

7630 

10200 

11300 

3540 

3600 

3040 

20 

1570 

2510 

1240 

2050 

18800 

6030 

7420 

10300 

11200 

3590 

3590 

3010 

21 

1440 

2560 

1230 

2050 

15900 

6840 

7700 

10400 

10000 

3670 

3620 

2990 

22 

1380 

2480 

1230 

2050 

6480 

7060 

7640 

12300 

9690 

3730 

3620 

2990 

23 

1610 

1640 

1230 
1240 

2030 

5550 

7320 

7640 

12700 

8130 

3680 

3640 

3010 

24 

2270 

1610 

2040 

7390 
14600 

19000 

7820 

15200 

7680 

3730 

3600 

3010 

25 

2300 

1490 

1240 

2080 

19400 

7800 

18100 

6450 

3710 

3600 

3010 

2e 

2340 

1140 

1240 

2180 

18200 

18500 

7560 

18300 

5580 

3730 

3470 

3010 

27 

2340 

1070 
1040 

1240 

2190 

21000 

16700 

7680 

16300 

5490 

3710 

3640 

3010 

2S 

2340 

1230 

2220 

14900 

13100 

7690 
7740 

16300 

4000 

3710 

3660 

2990 

29 

2300 

1010 

1250 

2620 

8220 

15700 

iSooo 

3850 

3690 

3670 

2900 

30 

2270 

976 

1240 

3350 

8500 

7550 

3820 

3690 

3670 

2930 

31 

22T0 

1260 

3070 

12200 

13700 

3690 

3640 

Uion 

1773 

2145 

1060 

1930 

8714 

8858 

15290 

10770 

8867 

3604 

3567 

3012 

AcrFI, 

109000 

127600 

65200 

118700 

483900 

544700 

909800 

662000 

527600 

221600 

219400 

179200 

NR  — No  Rtcord 


Tolol  Diichorgt  in  Acr«-F«el      4l69000 


TABLE  133 

DAILY   MEAN   DISCHARGE 

SACRAMENTO   RIVER    AT  SACRAMENTO 


In  second-feet 


Dole 

1957 

1956                                                1 

Oct, 

Nov 

Dec. 

Jon, 

Fob. 

Mof. 

Apr, 

Mo> 

June 

July 

Aug, 

Sapi 

1 

2 
3 

4 
5 

18100 
17300 
16600 
15500 
14800 

17100 
17000 
16800 
16700 
16700 

16100 
15700 
15500 
15100 
14900 

31400 
31000 
30700 
32500 
32600 

61600 
61700 
64000 
66100 
65400 

79200 
76800 
74200 
68900 
66600 

77700 
82700 
86800 
87300 
87600 

46600 
46000 
45500 

49400 

46900 
45700 
43500 

16200 
15800 
15700 
16300 
16500 

13700 
13700 
14100 
14300 
14200 

15800 
14300 
14800 
15600 
16000 

6 
7 
8 
9 
ID 

14500 
15300 
15700 
15300 
14700 

16400 
15700 
15700 
15800 
15900 

14900 
14900 
15100 
14700 
14200 

30800 
28400 
26900 
26000 
26700 

65800 
67300 
69000 
69800 
70100 

65400 
63300 
61600 
59700 
57500 

87500 
88800 
86200 
85600 
85100 

46000 
47100 
47500 
47300 
47100 

40900 
39000 
36900 
35500 
35000 

15700 
15600 
15200 
l4900 
14600 

14100 
14100 
138OO 
13900 
12200 

16200 
16700 
16900 
17600 
16600 

12 
13 
14 

IS 

15300 
17700 
19100 
19700 
24400 

15400 
15300 
16000 
16800 
24400 

I36OO 
14000 
14100 
14100 
14700 

28200 
32800 
35400 
36400 
37200 

69700 
70900 
72600 
72200 
71500 

54300 
50700 
47400 
44900 
45100 

81300 
73400 
70000 
68900 
68000 

48100 
49000 
51100 
53000 
53600 

34900 
35000 
35000 
36700 
38000 

14100 
14100 
14200 
14200 
13500 

13300 
13900 
13800 
138OO 
13400 

17400 
17800 
18000 
18100 
18000 

16 
17 

le 

19 

20 

27000 
24500 
21800 
20100 
19100 

29600 
29300 
25900 
22400 
20300 

14500 
22800 
31800 
36600 
38000 

37200 
36500 
35300 
33300 
31300 

70600 
70500 
71800 
77300 
8O7OO 

47400 
47300 
45400 
42600 
40100 

67400 
67100 
66600 
64700 
63100 

53300 
53000 
53600 
54800 
55900 

386OO 
38400 
38700 
38900 
38100 

13900 
13700 
13700 
14000 
13900 

14300 
12800 

14600 

17300 
16600 
16000 
16300 
15000 

21 
22 
23 
24 
25 

17900 
17400 
17100 
17700 
18000 

19600 
19500 
18900 
18900 
18700 

36200 
34200 
35500 
36700 
35100 

29300 
27300 
26100 
26300 
27700 

80700 
76400 
73200 
72400 
78900 

41100 
52100 

77400 

62500 
62300 
62100 
62300 
6I8OO 

56600 
58400 
59200 
61600 
64900 

36000 
33500 
30800 
28600 
26200 

14100 
14200 
14000 
13600 
13400 

14700 
14700 
14400 
14600 
14600 

14600 
14600 

14900 

26 

2? 
2S 

29 

\1 

19000 
19100 
18400 
18000 
18000 
17500 

18100 
18100 
17900 
17500 
16700 

32200 
29100 
27000 
26200 
27800 
31000 

35600 
46100 
52300 
55200 
58500 
61600 

85500 
87100 
83200 

76400 
75200 
71500 
66400 
65700 
70700 

60500 
59000 
57200 
55000 
52400 

65900 
64200 
62900 
60600 
67100 
54300 

23700 
21900 
19900 
18000 
16900 

13700 
13600 
13500 
13600 
13300 
13400 

14700 
15100 
15000 
15000 
16200 
I58OO 

16600 
14900 
14700 
14400 
14300 

Mion 

18210 

18770 

23110 

35050 

72360 

60410 

71360 

53620 

35080 

14390 

14200 

15940 

AcrFl 

U 20000 

1117000 

1421000 

2155000 

4019000 

3715000 

4246000 

3297000 

2087000 

884800 

872900 

948300 

NR-No  Ricord 


Totol  D<ichorg«  <n  Acr«-F««t    2^880000 
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TABLE  131. 


DAILV   MEAN   DISCHAnOE 
BEAR   CHESK  NEAR   RUMSEY 


In   second-feet 


(XII 

1957 

1 

Oti. 

No* 

Oic 

J«f). 

Fie. 

M». 

Apr. 

-w 

June 

Jol, 

»"•• 

Sipl. 

I 

3.3 

5.3 

3.1 

15 

104 

195 

1140 

T3 

27 

8.4 

3.3 

2.1 

2 

2.2 

4.7 

3.3 

942 

164 

2030 

72 

30 

8.1 

3.3 

2.0 

3 

2.1 

4.2 

3.3 

998 

\% 

1190 

67 

8.1 

3.2 

2.0 

4 

1.9 

4.0 

3.5 

25 

988 

690 

65 

26 

7.7 

3.2 

2.4 

5 

1.9 

4.0 

7.0 

22 

628 

115 

508 

62 

26 

7.7 

3.2 

3.0 

6 

2.1 

4.0 

7.0 

20 

m 

106 

637 

60 

U 

u 

3.2 

2.6 

7 

2.2 

4.0 

Vi 

19 

95 

599 

58 

3.3 

2.1 

a 

2.1 

4.2 

19 

461 

i? 

1g 

55 

24 

7.7 

3.3 

2.1 

9 

5.6 

4.2 

3.7 

21 

679 

53 

30 

u 

3-5 

2.3 

10 

222 

4.4 

3.7 

139 

511 

81 

292 

«9 

30 

2.8 

2.1 

1 1 

% 

4.4 

3.5 

74 

277 

78 

249 

54 

29 

6.5 

2.8 

2.3 

12 

4.4 

3.5 

60 

1290 

75 

203 

59 

26 

6.2 

2.6 

2.3 

13 

11 

4.4 

3.3 

Vi 

335 

75 

185 

52 

24 

6.0 

2.3 

2.3 

14 

5.6 

3.1 

285 

1?J 

170 

47 

22 

6.2 

2.4 

2.3 

15 

17 

6.1 

7.7 

41 

368 

157 

44 

20 

5.7 

2.3 

2.3 

9.6 

5.8 

50 

39 

474 

102 

147 

42 

19 

5.7 

2.4 

2.3 

17 

6.7 

5.3 

79 

36 

263 

78 

138 

39 

17 

6.0 

2.8 

2.3 

le 

5.8 

5.0 

259 

34 

1220 

68 

128 

37 

16 

5.4 

3.2 

2.3 

19 

1.7 

5.0 

51 

31 

1820 

64 

i^S 

35 

16 

t:i 

2.8 

2.3 

20 

A. 4 

5.0 

31 

31 

572 

327 

118 

33 

16 

2.6 

2.0 

4.2 

4.7 

26 

30 

362 

1800 

113 

33 

15 

4.9 

2.4 

3-S 

22 

4.2 

4.0 

33 

30 

724 

107 

40 

13 

4.4 

2.1 

2.8 

23 

5.6 

3.7 

22 

31 

282 

321 

103 

56 

12 

4.2 

2.1 

2.6 

24 

7.7 

3.7 

20 

114 

2660 

268 

99 

41 

11 

4.0 

2.1 

2.4 

29 

12 

4.0 

17 

282 

1200 

216 

95 

37 

11 

4.0 

2.1 

2.1 

9.2 

4.0 

16 

1670 

441 

183 

91 

32 

11 

4.0 

2.3 

2.1 

27 

7.3 

3.7 

15 

224 

303 

185 

88 

30 

11 

3.8 

2.1 

2.0 

26 

H 

3.5 

15 

130 

240 

\^ 

87 

30 

11 

i-.'o 

2.1 

2.0 

29 

3.5 

20 

lU 

82 

28 

10 

2.1 

2.1 

30 

5.6 

3.3 

18 

1210 

77 

28 

9.4 

3.8 

2.1 

2.1 

31 

5.6 

15 

127 

396 

28 

3.8 

2.0 

yton 

16.2 

4.4 

24.3 

132 

667 

269 

348 

46.  JJ 

19. T 

5.8 

2.6 

2.3 

Ac^Fl 

999 

262 

1^91 

8114 

37040 

16570 

207  20 

2854 

1175 

356 

163 

136 

HR-Ho  Ricord 


Total  Oiiehorqi  in  Acri-Foil 


8988O 


TABLE  135 


DAHY   MEAN  DISCHARGE 
CACHE   CREEK  NEAR   CAPAY 


In  second-fe 

et 

Dole 

19  57 

1 

Oct. 

No« 

Dec. 

Jan. 

Fib. 

Mar. 

Apr. 

May 

Jupf 

July 

Aug. 

Sipl. 

48 

53 

49 

279 

3630 

7620 

9510 
14500 

780 

262 

314 

428 

265 

2 

38 

52 

48 

438 

4550 

7060 

684 

306 

323 

385 

275 

3 

3t 

51 

47 

530 

8200 

6500 

13400 

600 

335 

357 

350 

278 

30 

49 

47 

394 

8980 

6140 

898O 

545 

326 

347 

252 

5 

27 

47 

56 

332 

8410 

5880 

8230 

500 

278 

420 

385 

230 

26 

46 

53 

297 

6200 

5070 

8280 

476 

240 

413 

409 

225 

7 

25 

45 

53 

267 

6120 

5490 

7980 

452 

250 

396 

385 

222 

24 

45 

57 

247 

6610 

5310 

7330 

440 

332 

338 

220 

28 

43 

235 

6750 

5120 

I'^SS 

424 

392 

402 

m 

215 

10 

1170 

43 

49 

535 

8950 

4880 

376 

371 

388 

197 

,, 

776 

42 

48 

940 

6340 

4690 

6040 

399 

323 

402 

36* 

175 

270 

42 

47 

§40 

12700 

4510 

5810 

420 

320 

413 

'3^ 

161 

210 

43 

46 

1080 

8780 

4360 

5600 

ftt 

323 

396 

151 

46 

46 

784 

6700 

4260 

5390 

285 

388 

31? 

142 

15 

282 

164 

59 

610 

6740 

4280 

5210 

323 

311 

396 

364 

137 

179 

131 

133 

520 

7240 

4030 

5010 

308 

329 

402 

326 

J?^ 

137 

102 

756 

444 

6750 

3870 

4830 

357 

& 

392 

302 

118 

111 

89 

2130 

\ts; 

9130 

3750 

4660 

402 

360 

293 

114 

80 

1150 

17500 

3550 

4520 

m 

416 

320 

305 

110 

20 

78 

77 

700 

309 

10500 

4110 

4390 

406 

285 

317 

107 

73 

71 

610 

285 

8090 

10900 

4280 

382 

385 

280 

296 

106 

67 

a 

1030 

261 

6970 

9350 

4150 

410 

360 

305 

265 

71 

688 

247 

6360 

7160 

4040 

382 

364 

344 

255 

103 

24 

25 

111 

123 

61 
59 

525 
422 

423 
1910 

17600 
21000 

6490 
5940 

3930 
3820 

r. 

410 
416 

272 
299 

100 
99 

26 

97 

57 

350 

7170 

11300 

5400 

3710 

290 

9 

358 

314 

97 

83 

53 

312 

5280 

9220 

5180 

3600 

278 

347 

305 

^ 

75 

52 

282 

3820 

8280 

496O 

3500 

272 

3?2 

360 

268 

68 

51 

362 

4180 

4940 

3430 

262 

344 

fo^ 

255 

f3 

64 

49 

354 

6120 

9230 

1410 

258 

329 

??s 

31 

59 

309 

4190 

6510 

252 

428 

248 

Ucan 

162 

62.5 

351 

1403 

Sgii 

5695 

5956 

398 

341 

375 

327 

156 

Ac-Ft 

J»30 

3720 

21560 

86280 

495100 

350200 

354400 

2*450 

20320 
1 

23030 

20100 

9260 

Tolol   Oiichorffl   in   Acra-FttI       I4l3000 


126 


TABLE  136 


DAILY  MEAN  DISCHAROE 
CACHE  CREEK  AT  YOLO 


In  aecond-feet 


Dau 

,997 

.996                                               1 

Oct. 

Nov. 

0>c. 

^•A. 

Fab. 

Mor. 

Ant. 

Moy 

Junt 

July 

Aog. 

sw. 

t 

2 
3 
4 
9 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

162 

198 

410 
292 
230 

3640 

9240 
9860 

6940 
6600 
6180 
5880 

11100 
14100 
16900 
10400 
8750 

700 

440 
370 
307 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 

7 

a 
9 

10 

0 
0 
0 
0 
57 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

185 
155 

118 
175 

6920 
6640 
6820 
6990 
9350 

5680 
5400 
5230 
5000 
4820 

9500 

7160 
6760 

264 
234 
126 
94 
71 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

11 

12 
IJ 
14 
19 

669 

135 

50 

lit 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

682 
558 
695 

fol 

6550 
11000 

9910 
6340 
5970 

4660 
4500 
4380 
4230 
4320 

6420 
6120 
5840 
5550 
5320 

li 
57 
53 
30 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

16 
17 
18 
19 
20 

'11 

5.1 
1.7 
11 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

246 

IS^O 

1170 

550 

404 

i 

208 

7770 

7420 
7550 
19500 
12800 

4100 
3930 
3790 
3670 
3900 

5130 

4530 

4440 

6.1 

0 

0 

0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 

21 
22 
23 
24 
29 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

442 
664 
582 
570 
305 

178 
150 

1270 

8630 
7170 
6500 
9000 
29300 

11500 

11400 

7150 

6510 

5700 

4320 
4220 
4070 
3920 
3750 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

26 

27 
26 

29 
30 
31 

0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

238 
192 
155 
170 
235 
190 

6o4o 
6070 
3790 
3540 
6350 
4320 

12800 
9440 
8150 

5220 

4460 
9890 
6930 

3680 
3600 
3520 
3410 
1400 

0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

Mton 

tt.a 

0 

227 

1248 

9262 

5782 

6353 

108 

0 

0 

0 

0 

AcrFI, 

2750 

0 

13980 

76710 

514400 

355500 

378000 

6670 

0 

0 

0 

0 

E  -  Etlimalcd 


NR— No  Racofd 


Totot  Oiichargt  In  Acra-ft«t      13^^000 


TABLE  137 


DAILY  MEAN  DISCHAROE 
YOLO  BYPASS   NEAR   WOODLAND 


In  Becond-feet 


Dol* 

1957 

1 

Del. 

Nov. 

Dtc. 

Jon. 

Fab. 

MO. 

Apr. 

M07 

June 

July 

Aug. 

r  Sapl. 

1 

11 

12 

21 

392 

27700 
27400 

115000 

38300 

1630 

iSI§ 

112 

.85 

i§i 

2 

8.8 

il 

515 

92200 

98ioO 

1470  E 

126 

72 

3 

25 

5.2 

575 

36100 
47500 

72200 

1310  E 

1420 

110 

68 

i?r 

4 

15 

5.8 

13 

820 

57800 
45000 

102000 

1140  E 

1360 

100 

76 

9 

13 

5.8 

13 

870 

52200 

96OOO  E 

980  E 

1330 

114 

76 

117 

6 

11 

5.8 

12 

768 

60500 

35700 

90000  E 
83000  E 

810  E 

1300 

115 

70 

144 

7 

9.8 
8.3 

5.2 

12 

660 

68000 

26600 

650  E 

1280 

119 

66 

175 

6 

5.8 

12 

575 

70800 

20200 

76000  E 

480  E 

1120 

lU 

70 

197 

9 

7.6 

5.8 

11 

490 

73600 
74000 

14700 

70000  E 

318 

795 

70 

229 

10 

7.0 

6.4 

9.7 

10500 

63500 

360  E 

715 

110 

64 

213 

II 

35 

7.0 

t.l 

560 

71500 

Et°o 

6340 
588O 

57800 
46200 

400  E 

745 

102 

65 

163 

12 

155 

u 

1020 

72600 

440  E 

855 

102 

66 

126 

IS 

fa 

9.7 

1280 

92500 

37500 

480 

812 

103 

68 

123 

14 

7.9 

10  E 

1400 

94200 

31000 

940  E 

912 

112 

71 

115 

19 

268 

7.9 

30  E 

1470 

91800 

5540 

27100 

1190 

142 

72 

103 

I* 

856 

17 

40  E 

1390 

92500 

5200 
4770 

23600 

1000 

1180 

132 

88 

79 

IT 

1250 

21 

50  E 
340  E 

1290  E 

96000 

21000 

972 

1010 

135 

100 

62 

16 

1080 

20 

1190  E 

91100 

4370 

18100 

990 

805 

119 

110 

48 

19 

570 

19 

'Ul  ' 

1090  E 

102000 

4080 

14600 

1050 
Il40 

610 

103 

110 

40 

20 

233 

29 

970  E 

120000 

4020 

11100 

430 

103 

112 

34 

21 

112 

43 

765 

850   E 

143000 

6060 

8380 

1170 

275 

100 

110 

30 

22 

56 

49 

110 
2S5 

750  E 

142000 

13600 

7210 

1200  E 

177 

98  E 

^Si 

11 

29 

36 

55 

650  E 

123000 

23300 

6940 

1250  E 

76 

96  E 

24 

31 

61 

882 

552 

107000 

43000 

7180 

1320  E 
1400  E 

93 

94  E 

100 

52 

29 

26 

61 

765 

622 

137000 

50000 

6300 

105 

92  E 

96 

56 

26 

2J 

66 

648 

1380 

172000 

43800 
36500 

IX 

1500 

100 

?J  I 

87 

56 

27 

26 

51 

450 

7210 

171000 
144000 

1600 

107 

82 

56 

26 

27 

6760 
7I18O 
14700 
27800 

29800 

3610 

1610 

102 

87  B 

87 

g 

29 

20 

i§ 

408 

22500 
22400 

3420 

1600 

l?i 

85 

u 

30 

17 

372 

3050 

1600 

96 

49 

31 

13 

392 

31400 

1570 

94 

100 

Mton 

171 

23.7 

301 

2793 

92890 

27910 

37310 

1073 

737 

107 

84.9 

95.7 

AerFt 

10520 

1410 

18490 

171700 

5159000 

1716000 

2220000 

6596O 

43870 

6560 

5220 

5690 

NR-Ne  Rtcord 


Toiol  Olicharf)*  in  Aer«-r««t      ^'tS'^OOO 


127 


I 


I 


TABLE  136 


DAILY  MEAN  DISCHAROS 
PUTAH  CREEK  NEAR  WINTERS 


In  seaond-feet 


Dolt 

1957 

1 

Ocl. 

Nov. 

Oac. 

Jm. 

F«». 

Hot, 

AO,. 

Mor 

Junt 

Jul) 

Aug. 

Sop). 

, 

12 

63 

42 

51 

'4 

30 

198 

11 

21 

30 

29 

40 

2 

12 

61 

42 

51 

24 

462 

21 

30 

41 

3 

12 

57 

45 

51 

90 

21 

253 

17 

21 

30 

41 

4 

20 

El 

is 

5^ 

128 

21 

155 

17 

21 

11 

28 

41 

i 

52 

92 

16 

129 

17 

21 

28 

41 

6 

52 

41 

45 

48 

18 

15 

131 

17 

21 

34 

28 

42 

r 

79 

41 

45 

48 

66 

13 

U 

17 

24 

33 

29 

43 

a 

109 

43 

45 

48 

25 

12 

17 

23 

i 

29 

42 

9 

110 

43 

45 

49 

11 

11 

69 

16 

22 

29 

40 

10 

lit 

43 

45 

49 

15 

61 

16 

26 

29 

40 

II 

126 

43 

47 

48 

22 

9.6 

^ 

16 

29 

54 

28 

40 

It 

1H2 

43 

47 

48 

88 

9.0 

16 

27 

54 

28 

40 

IS 

140 

43 

45 

48 

49 

9.4 

44 

18 

25 

54 

28 

40 

14 

144 

u 

45 

48 

40 

9.2 

41 

20 

25 

54 

28 

40 

IS 

120 

47 

48 

38 

9.2 

38 

19 

25 

54 

28 

40 

l< 

94 

17 

47 

48 

38 

9.2 

35 

19 

25 

54 

It 

40 

IT 

94 

ii 

46 

49 

33 

9.2 

32 

It 

25 

54 

39 

IS 

94 

5? 

49 

3?} 

13 

32 

25 

54 

42 

39 

19 

94 

34 

a 

386 

23 

30 

18 

25 

54 

40 

3E 

20 

94 

53 

51 

lOr 

39 

29 

18 

27 

55 

40 

22 

21 

^7 

53 

51 

46 

55 

121 

26 

18 

31 

54 

40 

22 

22 

53 

51 

45 

36 

76 

26 

20 

31 

^ 

40 

23 

23 

55 

53 

51 

48 

26 

59 

24 

11 

30 

40 

23 

24 

24 

^ 

51 

50 

250 

l^ 

24 

30 

41 

40 

22 

2S 

33 

50 

51 

176 

21 

24 

30 

41 

40 

22 

26 

45 

43 

50 

io§ 

H 

40 

23 

23 

30 

34 

41 

22 

IT 

45 

42 

50 

71 

22 

22 

30 

30 

41 

22 

2( 

Hi 

42 

50 

33 

68 

21 

22 

30 

30 

41 

22 

29 

42 

50 

5? 

64 

21 

21 

30 

29 

41 

21 

30 

64 

42 

51 

100 

20 

21 

29 

29 

41 

21 

31 

64 

51 

51 

66 

21 

29 

41 

Haon 

74.6 

43.5 

47.8 

50.1 

84.4 

34.9 

74.9 

19.1 

26.0 

42.0 

34.6 

33.5 

AcrFt. 

4600 

2590 

2940 

3080 

4690 

2140 

4460 

1170 

1550 

2580 

2130 

2000 

NIt-NoRocord 


Tolfll  Olichorgo  In  Acro-Foot 


33930 


TABLE  139 


DAILY   MEAN  DISOHAROE 
PLEASANTS   CREEK  NEAR  WINTERS 


In  aecond-feet 


Oflt* 

1957 

1958 

OC. 

•Nov. 

Doc. 

Jon. 

Fob. 

Mor. 

Apr. 

Mo> 

Juni 

July 

Aug. 

Sopt. 

1 

0 

0 

0 

4.8 

33 

406  E 

9.2 

3.0 

u 

0.2 

0.1 

0 

0 

0.3 

95 

28 

812  E 

8.1 

3.2 

0.1 

0.1 

0 

0 

0.5 

50 

25 

344  E 

Z-8 

3.2 

0.6 

0.1 

0.1 

0 

0 

0.2 

80 

22 

180  E 

8.3 

2.5 

0.6 

0.1 

0 

5 

0 

0 

0.1 

88 

20 

177 

7.5 

2.1 

0.7 

0.1 

0 

6 

0 

0 

0.1 

23 

19 

143 

T-g 

2.1 

0.6 

0.1 

0 

7 

0 

0 

0.1 

177 

17 

99 

6.8 

2.2 

0.6 

0.1 

0 

a 

0 

0 

0.1 

5? 

17 

76 

6.8 

2.6 

0.6 

0.1 

0.1 

9 

0  E 

0 

0 

0.1 

16 

68 

6.3 

2.7 

0.6 

0.1 

0 

10 

0 

0 

0 

0.8 

74 

16 

63 

6.0 

2.6 

0.5 

0.1 

0.1 

1 1 

0 

0 

0 

0.4 

29 

15 

54 

6.5 

2.6 

0.4 

0.1 

0.1 

12 

0 

0 

0 

0.3 

246 

18 

48 

6.3 

2.9 

0.4 

0,1 

0.1 

0 

0 

0 

0.3 

52 

15 

"•J 
38 

^•g 

2.3 

0.4 

0.1 

0.1 

0 

0 

0.4 

31 

18 

5-? 

2.3 

0.5 

0.1 

0 

19 

0 

0 

0 

0.3 

28 

16 

33 

5.4 

2.0 

0.5 

0.1 

0 

16 

0 

0 

0 

0.2 

29 

18 

30 

1:1 

1.9 

°-5 

0.1 

0 

0 

0 

0 

0.2 

20 

13 

27 

2.0 

0.6 

0 

0 

20 

0.2 

659  E 

12 

25 

4.6 

1.9 

0.6 

0.1 

0 

1.0 

0.2 

539 

11 

23 

4.4 

1.9 

"o-.t 

0.1 

20 

0 

0 

0.2 

0.1 

132 

114 

21 

4.2 

1.9 

0 

0 

0.4 

0.1 

11 

276 

19 

4.0 

1.8 

0.4 

0.1 

0 

22 
2S 

1.1 

0.1 

114 

18 

4.8 

1.5 

0.3 

0.1 

0 

0 

0 

0.4 

0.2 

33 

108 

16 

4.8 

1.5 

0.3 

0 

0 

0 

0.1 

24 

597 

71 

16 

4.2 

1.5 

0.2 

29 

0 

0 

0.1 

101 

192 

61 

14 

3.8 

1.3 

0.3 

0.1 

0 

0 

0 

159 

78 

49 

14 

3.7 

1.0 

0.2 

0.1 

0 

IT 
IS 

29 

30 

31 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

'U 

It 

'tt 

13 
13 

3.5 
3.5 

1.0 
1.1 

0.2 

0.1 

0 

0 

0 

0 

^2 

123 

11 

3.5 

0.9 

0.3 

0 

0 

167 

11 

3.3 

0.8 

0.3E 

0 

0 

8.3 

91 

3.0 

0.2E 

0 

Mton 

0 

0.8 

14.1 

127 

56.5 

95.2 

5.5 

2.0 

0.5 

0.1 

0.0 

AcrFl. 

0 

46 

868 

7043 

3475 

5663 

335 

120 

28 

6 

' 

t-  Ettlmotad 
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DAILY   MEAN   DISCHARQE 
PDTAH  CREEK   BELOW  WINTERS 


In  second-feet 


Ooic 

1957 

1956                                               1 

Ocl. 

Nov, 

Otc 

Jen. 

F.b. 

Mof. 

Ap.. 

Mo> 

June 

Jul, 

Au,, 

Sipr 

1 

29 

19 

30 

26 

91 

958 

29 

14 

11 

2.8 

a 

31 

19 

31 

66 

72 

1920 

26 

12 

10 

2.0 

16 

31 

20 

31 

161 

55 

802 

25 

11 

8.6 

2.4 

14 

4 

31 

23 

30 

115 

44 

401 

21 

10 

5.9 

2.4 

13 

5 

31 

30 

29 

129 

41 

296 

20 

11 

5.3 

2.4 

13 

25 

25 

27 

74 

31 

419 

18 

8.6 

1-9 

1.2 

14 

7 

0   G 

21 

23 

27 

336 

30 

248 

17 

4.7 

6.5 

0 

14 

0 

21 

22 

26 

222 

26 

204 

15 

5.9 

6.5 

0 

a 

9 

0 

SO 

21 

26 

76 

22 

175 

16 

7.8 

5.3 

0 

10 

0 

20 

21 

31 

112 

21 

148 

15 

7.8 

4.2 

0 

13 

,, 

0 

21 

21 

29 

345 

20 

129 

17 

9.3 

7.8 

1.1 

12 

12 

7.6 

21 

23 

29 

19 

117 

17 

12 

13 

1.7 

13 

13 

93 

21 

22 

27 

211 

20 

106 

18 

13 

14 

2.0 

13 

K 

98 

22 

21 

26 

101 

2C 

93 

20 

13 

14 

2.1 

li 

IS 

91 

21 

33 

29 

76 

23 

83 

25 

13 

15 

2.8 

16 

57 

13 

33 

30 

69 

27 

78 

23 

12 

13 

3.2 

14 

17 

53 

1.7 

11 

30 

53 

23 

67 

19 

10 

12 

5.9 

11 

18 

57 

0 

27 

2440 

22 

P 

21 

11 

13 

12 

1* 

19 

55 

0 

39 

29 

25 

61 

19 

11 

12 

13 

13 

20 

53 

1.4 

31 

29 

386 

96 

57 

19 

9.3 

10 

13 

13 

53 

21 

33 

29 

168 

690 

57 

20 

8.6 

18 

11 

8.6 

22 

53 

23 

33 

30 

114 

387 

44 

21 

14 

16 

9.3 

3.7 

23 

UB 

23 

33 

11 

86 

239 

44 

25 

16 

16 

9.3 

1.5 

24 

29 

23 

31 

1700 

208 

39 

23 

14 

16 

9.3 

0 

29 

7.2 

25 

31 

81 

724 

157 

36 

21 

13 

9.3 

11 

0 

26 

7.8 

20 

30 

616 

208 

135 

34 

19 

7.8 

7.2 

13 

0 

27 

13 

18 

30 

tl 

157 

170 

36 

17 

6.5 

5.9 

13 

0 

2« 

13 

18 

30 

120 

297 

36 

17 

5.9 

2.2 

12 

0 

1^4 

18 

30 

52 

178 

34 

17 

8.6 

0 

13 

0 

30 

17 

19 

29 

120 

348 

31 

16 

12 

2.6 

13 

0 

31 

26 

29 

42 

215 

16 

3.2 

13 

Mion 

19.8 

28.1 

56.6 

326 

121 

227 

19.7 

10.4 

9.3 

6.4 

9.5 

AcrFl 

1176 

1726 

3483 

ISIOO 

7442 

13520 

1214 

620 

574 

391 

563 

NR  -No  Record 


Total  Oitchargc  in  Acr«-F««t 


DAILY   MEAN  DISCHARQE 
PUTAH   CREEK   ABOVE   DAVIS 


In  8econd-feet 


Ooi« 

1957 

1 

Ocl, 

Nov 

O.C. 

Jon. 

Fan. 

Mor. 

Apr. 

Mor 

June 

July 

Au«. 

Sopl. 

, 

22 

12 

28 

11 

128 

1080 

31 

21 

11 

2.3 

6.6 

2 

24 

12 

34 

101 

2090 

29 

21 

10 

2.6 

9.4 

3 

24 

14 

28 

202 

80 

445 

27 

22 

8.8 

2.6 

9.4B 

21 

17 

26 

111 

64 

25 

19 

6.1 

2.3 

9.4E 

5 

21 

26 

26 

140 

56 

314 

23 

17 

5.2 

1.3 

9.4E 

6 

16 

20 

26 

66 

44 

461 

22 

13 

6.1 

0.3 

9.4E 

12 

17 

26 

332 

37 

261 

21 

11 

6.6 

0 

9.4E 

0   E 

11 

17 

26 

273 

30 

214 

20 

11 

5.6 

0 

9.4E 

0 

11 

19 

25 

71 

25 

180 

18 

11 

4.7 

0 

10  E 

0 

11 

19 

30 

106 

23 

152 

18 

11 

2.9 

0 

9.4B 

1 1 

0 

11 

19 

26 

88 

23 

128 

19 

11 

6.4 

0 

9.4E 

0 

14 

22 

26 

353 

23 

114 

11 

14 

15 

0 

10  E 

6.0E 

14 

22 

25 

245 

23 

103 

16 

18 

0 

9.4E 

■^  ' 

15 

20 

25 

101 

20 

90 

19 

12 

IB 

0 

9.4E 

13 

34 

26 

68 

23 

77 

21 

11 

18 

0 

9.4E 

16 

46 

9.0 

35 

27 

5? 

21 

69 

17 

11 

19 

0 

10  E 

43 

1.5 

26 

27 

17 

66 

16 

9.4 

19 

0 

10 

43 

0 

43 

26 

762 

11 

61 

17 

V. 

17 

0.1 

10 

45 

0 

37 

26 

2730 
it72 

8.8 

58 

15 

\l 

5.6 

10 

46 

0 

27 

26 

64 

54 

13 

8.8 

6.1 

10 

21 

47 

1.2 

u 

26 

177 

776 
425 

54 

15 

8.2 

17 

5.2 

5.6 

45 

16 

27 

101 

48 

20 

11 

16 

3.6 

1.7 

46 

20 

28 

27 

66 

237 

46 

23 

11 

3.9 

0.7 

29 

30  , 

21 

27 

40 

1690 

1% 

41 

11 

13 

1:1 

0.3 

5.6 

22 

27 

63 

1120 

39 

13 

13 

° 

26 

0.3 

18 

27 

542 

298 

131 

37 

22 

12 

/  11 

8.2 

0 

5.2 

14 

27 

!1 

227 

151 

37 

19 

11 

8.2 

8.2 

0 

I-" 

13 

27 

186 

324 

37 

21 

7.7 

4.7 

8.2 

0 

8.4 

12 

27 

183 

35 

19 

7.7 

3.9 

1:1 

0 

9.5 

12 

27 

111 

359 

33 

20 

10 

3.6 

0 

17 

27 

48 

223 

21 

2.6 

7.7 

Mion 

13-3 

24.4 

51.5 

363 

129 

247 

20.5 

12.6 

11.2 

3.0 

6.6 

AcrFr 

793 

1502 

3168 

20150 

7918 

14700 

1260 

750 

689 

187 

39J 

I  -  EiiimoUd 
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DAILY  MEAN  DISCHARGE 
POTAH  CREEK  NEAR  DAVIS 


In  seconJ-feet 


Dote 

.„7 

1 

Oc 

No, 

Dec 

Jan. 

f«b. 

M«r, 

Ap.. 

um, 

Jwnt 

JuIt 

Aoj 

S.pl 

, 

26 

^i; 

107 

965 

28 

11 

4.7 

1.6 

2 

^ 

1- 

"    Z 

26 

28 

81 

1950 

25 

12 

u 

2.1 

3 

0 

16 

8.2 

26 

245 

64 

t^ 

23 

It 

0 

2.8 

4 

0 

16 

8.2 

25 

122 

53 

22 

0.6 

0 

2.8 

5 

0 

16 

12 

3S 

165 

47 

298 

19 

6.4 

0 

0 

1.1 

6 

0 

16 

12 

24 

73 

39 

444 

16 

5.0 

0 

0 

0.9 

7 

0 

12 

12 

24 

321 

31 

254 

14 

3.4 

1.1 

0 

1.1 

a 

0 

9." 

12 

24 

320 

26 

211 

12 

5.7 

1.1 

0 

1.1 

9 

0 

9." 

12 

22 

67 

20 

178 

11 

8.5 

0.3 

0 

1.1 

10 

0 

7.6 

12 

22 

82 

18 

152 

9.2 

9.9 

0 

0 

1.4 

II 

0 

7.0 

11 

21 

71 

17 

122 

11 

5.0 

0 

0 

1.6 

12 

0 

7.0 

11 

21 

306 

16 

107 

14 

9.9 

1.5 

0 

1.6 

13 

0 

7.0 

11 

20 

246 

16 

9.9 

12 

8.5 

0 

1.4 

14 

75 

7.0 

10 

20 

9S 

14 

87 

9.9 

12 

9.9 

0 

1.6 

15 

95 

7.0 

15 

20 

58 

16 

76 

19 

11 

9.9 

0 

1.6 

16 

55 

6.5 

25 

19 

53 

17 

66 

11 

7.1 

17 

0 

1.6 

17 

tn 

0.8 

25 

19 

44 

9.9 

61 

9.9 

5.0 

20 

0 

1.4 

16 

H6 

0 

26 

18 

515 

5.7 

56 

8.5 

4.4 

20 

0 

1.3 

19 

51 

0 

35 

18 

2770 

3.7 

56 

9.2 

4.4 

19 

0 

1.3 

20 

53 

0 

31 

18 

540 

35 

52 

4.4 

4.0 

19 

0 

1.3 

21 

55 

0 

31 

17 

189 

712 

52 

4.4 

4.0 

18 

0 

0.6 

22 

55 

0 

32 

17 

111 

422 

46 

9.2 

6.4 

16 

0 

0 

23 

19 

0.6 

31 

17 

73 

211 

40 

18 

11 

11 

0 

0 

2« 

36 

8.2 

29 

22 

1510 

196 

39 

16 

13 

9.2 

0 

0 

25 

3.8 

9." 

29 

64 

1140 

132 

35 

14 

12 

3.7 

0 

0 

26 

0 

9." 

29 

703 

273 

107 

32 

13 

11 

0.4 

0 

0 

27 

0 

10 

28 

127 

181 

118 

34 

9.9 

4.7 

0 

0 

0 

0 

10 

28 

42 

172 

291 

32 

12 

2.8 

0 

0 

0 

29 

0 

9." 

28 

27 

163 

31 

8.5 

4.7 

0 

0 

0 

30 

0 

8.8 

27 

125 

304 

30 

11 

4.4 

0 

0.5 

0 

31 

2.1 

27 

"9 

205 

9.2 

0 

1.6 

Heon 

so.o 

7. a 

20.3 

53.2 

'    350 

113 

233 

13.3 

7.6 

6.li 

0.1 

1.0 

AcrFl 

1230 

■461 

1250 

3270 

19420 

5940 

13880 

816 

450 

393 

4 

62 

NR  — No  Record 


Toiol  Dischorgc  in  Acr«-F«il 


DAILY  MEAN  DISCHARGE 
SOUTH  PORK   PUTAH   CREEK  NEAR  DAVIS 


In  second-feet 


Don 

1957 

1958                                                                                                                       1 

Oct. 

N0» 

Dec. 

Jon. 

F.b. 

Mot. 

Apr. 

Moy 

June 

July 

Au<. 

S«pt. 

5.2 

3.5 

16 

'c 

133 

751 

27 

20 

"■l 

0.1 

9.2 

12 

3.4 

24 

27 

107 

1870 

23 

22 

2.B 

2.6 

10 

16 

4.3 

19 

188 

77 

658 

21 

16 

0.5 

5.2 

14 

12 

6.3 

17 

106 

58 

348 

23 

8.2 

0 

1.4 

15 

5 

13 

16 

16 

145 

51 

264 

19 

9.2 

0.6 

0 

6.0 

11 

12 

15 

69 

42 

357 

17 

*•! 

2.4 

1.9 

11 

3.8 

8.6 

15 

35 

216 

16 

1.8 

11 

2.6 

5.7 

0     E 

2.2 

8.4 

16 

228 

31 

216 

15 

12 

k:i 

0.8 

6.8 

0 

1.9 

8.8 

17 

66 

27 

193 

15 

14 

2.3 

10 

10 

0 

1.3 

8.8 

22 

77 

25 

168 

11 

18 

0 

3.9 

15 

0 

0.9 

9.6 

20 

68 

24 

S 

18 

6.2 

0 

5} 

8.6 

0 

4:1 

9.8 

18 

194 

24 

23 

6.7 

4.7 

2.6 

J-5 

13 
14 
15 

0 

4.3 

12 

17 

191 

25 

114 

13 

14 

15 

6.5 

36 

7.9 

9.8 

16 

87 

22 

100 

13 

18 

10 

4.6 

6i 

i.e 

19 

16 

57 

22 

88 

24 

15 

10 

5.7 

8.1 

16 
17 
16 

2.8 

26 

18 

50 

23 

77 

20 

10 

15 

1.2 

6.0 

id 

0 

19 

18 

42 

19 

68 

20 

4.2 

12 

1.9 

4.6 

28 

23 

18 

407 

13 

60 

20 

2.9 

7.2 

5.5 

8.8 

30 

0 

28 

17 

2850 

8.6 

56 

20 

i-M 

12 

0.5 

8.4 

20 

31 

0 

18 

17 

357 

27 

51 

11 

9.2 

6.6 

7.5 

21 
22 
23 
24 
25 

32 

0 

18 

18 

172 

523 

50 

8.4 

7.8 

1:1 

9.0 

5.4 

31 
27 

0 
0 

\l 

18 
20 

114 
85 

1^ 

42 
35 

12 

25 

12 

12 

218 

7.2 
4.8 

22 

4.1 

15 

27 

1500 

186 

33 

21 

18 

3.3 

1.4 

14 

15 

51 

1090 

135 

31 

18 

18 

11 

5.7 

26 
27 
2S 
29 
30 
31 

14 

16 

421 

270 

111 

29 

18 

15 

4.2 

I-l 

2.7 

0 

6.2 

15 

lie 

193 

107 

30 

H 

f-5 

1.7 

6.3 

i-S 

0 

4.6 
3.5 

■..0 

?P 

36 
27 

186 

ie" 

16 
11 

6.5 
13 

0.2 

5-7 

6:3 

15 

109 

246 

27 

18 

7.5 

0.6 

9.8 

5.1 

c 

15 

51 

177 

18 

0 

1 

Uton 

5.1 

13.5 

40.1 

323 

104 

209 

17.8 

11.0 

5.7 

4.1 

-.4 

AcrFl 

305 

8,6 

2,-1 

17960 

63S0 

12130 

1091 

6;i 

352 

2"2 

ii5 

E-Eiiim 

olid                    NP 

—  No  Record 
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DAILY   KEAN    INPMW 
MILLEBTON   LAKE 


In  second-feet 


Dolt 

1957 

1958 

Oc. 

Nov. 

Dtc. 

Jan. 

Fib. 

Mor. 

»»'• 

Mo, 

Jun« 

Jul, 

^     »-,. 

»•- 

1 

1060 

866 

1110 

1300 

1840 

2340 

7250 

6190 

9220 

5470 

2630 

1880 

1110 

686 

1200 

1330 

1540 

2230 
2080 

5410 

6760 

7780 
7810 

5310 

2450 

1820 

3 

1120 

825 

1270 

1350 

4000 

13500 

7580 
6240 

5290 

2900 

1720 

4 

1120 

m 

1170 

isiio 

1270 

3560 

1990 

6700 

7060 
8560 

5270 

2220 

1790 

S 

1100 

1110 

3200 

1980 

5230 

8970 

5600 

2320 

1720 

12  Jo 

840 

1110 

1130 

2160 

2160 

6040 

9730 

7810 
6430 

5500 

2400 

1590 

7 

963 

1170 

1120 

2440 

2000 

5280 

9710 

7320 

2350 
2470 

1370 

1160 

90I1 

1120 

836 

1970 

2010 

4580 

9640 

7190 

6160 

1650 

9 

lOllO 

848 

1070 

1900 

1720 

4250 

9970 

6460 

6530 
5810 

2350 

2090 

10 

98* 

809 

975 

1100 

1860 

1690 

4510 

10300 

6880 

2100 

1930 

1070 

858 

1180 

932 

1710 

1910 

4540 

11900 

7150 

4800 

2300 
1B6O 

1760 

12 

1130 

887 

1170 

510 

2590 

1900 

4710 

8930 

5480 

1710 

13 

1060 

851 

877 

1020 

1990 

1830 

4850 

7500 

5660 

4630 

2160 

1700 

14 

1220 

839 

663 

1160 

1780 

2020 

5120 

7300 
8100 

5830 

4400 

2210 

1390 

IS 

1060 

951 

821 

1170 

1760 

4490 

5420 

7070 

4180 

2150 

1560 

16 

865 

920 

2300 

1030 

996 

6260 

5980 

9390 

8200 

3900 

2530 

1770 

17 

973 

955 

3190 

1020 

1660 

4590 
34S0 

6250 

10600 

10700 

3540 

2560 

1590 

IS 

910 

1230 

1950 
1450 

777 

1630 

7140 

11500 

12100 

3500 

2530 

1570 

19 

950 

938 

702 

2570 

3220 

6900 

12400 

12200 

3250 

1980 

1600 

20 

911 

1150 

1210 

1160 

2312 

3880 

7540 

12000 

11100 

3000 

2080 

1560 

1000 

1140 

1080 

1240 

1783 
1800 

6620 

8260 

11700 

9710 

3120 

2060 

1660 

22 

1160 

1350 

1150 

1220 

9860 

8800 

11600 

9650 

3090 

1810 

1640 

23 

817 

1200 

1190 

1230 

1580 

5040 

7510 

11300 

10200 

3050 

1630 

24 

658 

1180 

1410 

1500 

1890 
7080 

5040 

6230 

11000 

10300 

3200 

1720 

25 

740 

1140 

1470 

2000 

4300 

5810 

10300 

8580 

3100 

2000 

1760 

26 

488 

1170 

1470 

2130 

3430 

3640 

5670 

9960 

7810 

2820 

1830 

1770 

27 

257 

1150 

1610 

2260 

2790 
2640 

3840 

a  5790 

9620 

7250 

2840 

1900 

1650 

26 

740 

1250 

1560 

i960 

3200 

5810 

9500 

6990 

2950 

1830 
1840 

b  1570 

29 

ra 

1170 

1430 

1740 

3030 

5990 

9300 

6320 

2980 

1390 

1310 

1430 

1990 

3300 

5970 

9120 

5860 

3000 

1940 

1630 

31 

1000 

1490 

1830 

4560 

9090 

2640 

1800 

Mton 

939 

1000 

1332 

1296 

2373 

3424 

6234 

9652 

8202 

4249 

2177 

1674 

AcrFI 

57730 

59470 

8I920 

79670 

131800 

210500 

370500 

593500 

488100 

261300 

133900 

99730 

-  Ealimaltd 
23  hour  day. 
25  hour  day. 


NR  — No  R«cord 


Toiol  Dischor^c  In  Acr«-F««t      2568000 


DAILY   COHTENT* 
MILLERTON   LAKE 


In  thousands  of  acre-feet 


Doll 

1957 

195S                                                                                                                       1 

Oct, 

Nov, 

O.c, 

Jon. 

FOB. 

Mar. 

»p<.                      Mo> 

J„n. 

July 

Aug. 

S.pl. 

2 
3 

4 
5 

6 
7 
6 
9 
10 

11 
12 
13 
14 
15 

16 
17 
16 
19 
20 

21 
22 
23 
24 
25 

26 
27 
26 

29 

30 
31 

158.4 
157.9 
157.6 
157.6 
157.9 

157.6 
158.3 
159.3 
160.0 
160.7 

161.7 
162.9 
163.9 
165.4 
166.6 

167.5 
16^.6 
169.8 
171.0 

■172.1 

173.4 
174.9 
175.7 
176.3 
177.0 

177.2 
177.0 

17^:3 
178.9 
180.1 

181.1 
181.9 
183.0 
184.5 
185.6 

187.0 
188.6 
189.6 
191.0 
192.2 

193.6 
194.9 
196.2 
197.5 
199.1 

200.8 
202.5 
204.8 
206.5 
208.6 

210.7 
213.3 
215.5 
217.7 
219.6 

221.9 
224.1 
226.4 
228.5 
231.0 

233.0 
235.2 
237.6 
239.8 
242.1 

244.1 
246.  J 
248.4 
249.9 
251.7 

im 

257.8 
259.0 
260.5 

264.7 
270.0 
273.1 
275.9 
276.2 

280.2 
282.4 
284.6 
287.3 
290.1 

292.9 
296.0 
299.0 
301.7 

304.4 

307.3 

309.8 
312.4 
315.0 
317.5 
319.6 

321.8 
324.0 
325.6 
327.6 
329.8 

331.5 
33215 
334.5 
336.7 
339.0 

340.5 
341.7 
342.9 
344.0 
346.0 

347.8 
349.3 
350.6 
352.6 
355.9 

359.5 

m-.i 

369.5 
373.0 
376.1 

388.6 

395 -J 
398.6 

400.4 
401.8 
402.2 
403.0 
403.0 

402.0 
402.7 
402.3 
401.0 
399.2 

395.9 
393.8 
391.8 
392.1 
393.3 

393.4 
393.0 
392.1 
391.8 
403.0 

407.4 
410.8 
414.4 

418.5 
422.4 
425.9 
429.1 
432.2 

435.2 
437.6 
440.1 
441.9 
442.8 

442.4 
441.2 
439.4 
437.6 
442.4 

453.7 
460.6 
464.5 
467.2 
470.9 

481.3 
497.1 
499.7 
500.0 
498.2 

495.0 

'^U 

484.3 
480.1 
478.9 

484.0 
486.0 
503.5 
505.4 
502.2 

499.8 
495.8 

Z.l 
477.0 

470.2 

ttl:l 
452.8 
447.9 

444.1 

440.6 
438.9 
436.7 
435.7 

435.9 
436.8 
435.2 
430.8 
425.3 

419.4 
413.6 
407.4 
401.6 
395.5 

389.3 
385.0 
382.7 
381.4 
381.7 

384.1 
386.9 
389.9 
393.6 
398.1 

408.9 
408.8 
410.1 

413.9 
420.1 
427.6 
437.5 
447.9 

tll■:^ 

473.1 
477.1 
479.7 

481.3 
482.2 
482.6 
482.6 
482.2 
481.7 

481.2 
478.3 
476. » 
474.1 
475.6 

475.5 
475.9 
473.6 
471.5 
472.0 

472.9 
473.2 
474.0 
475.3 
478.3 

49414 
506.7 
514.3 
517.2 

518.9 
523.1 
525.4 
525.1 
522.2 

519.8 
519.2 
520.5 
520.7 
520.7 

520.4 
519.9 
519.3 
518.6 
518.5 

518.3 
521.6 
522.1 
522.9 
522.1 

520.0 
519.5 
517.2 
514.7 
512.0 

508.8 
504.9 

491.6 

486,9 
482.1 
477.2 
472.7 
467.9 

462.6 
457.3 
452.2 
447.2 
442.1 
436.4 

430.7 
424.7 
419.6 
413.0 
406.7 

400.5 

S:l 

382.0 
375.3 

368.9 

361.7 

342.0 

336.2 
330.5 
324.8 

318.0 
311.4 

304.9 
298.2 
291.5 
264.6 

278.1 

264!  4 
257.5 
250.6 
244.5 
237.9 

231.6 
226.6 
221.7 
217.3 
213.6 

210.4 
206.8 
204.2 
203.3 
202.4 

201.2 
200.4 
198.6 
195.2 
192.0 

189.1 
185.6 
182.1 
178.9 
175.6 

173.3 
170.7 
168.4 
166.7 
165.2 

163.7 
161.9 
159.9 

Monthly 
Change 

,21.1 

«50.9 

.76.3 

.68.8 

.38.3 

.64.5 

-83.4 

.86.2 

,39.0 

-84.3 

-198.5 

-81.3 

Annual  gain  or  loss   In  storage:      1957  Calendar  Year  448,400;      1957-58  Water  Year  -2,400  acra-feet 
Dirrerencea   In  atorage  from  1956-57   to  1957-58  Water  Year;      Maxlmuma   •2,300:     Mlnlouma   -2,400  acra-feet 

"     3to 

rag 

e  at  end 

of  day. 

I 
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TABLE  11.6 


DAILY  MEAN   DISCHAROE 
SAN  JOAQDIN   RIVER    BELOW    PRIANT 


In  secotyj-feet 


0<ill 

1957 

1996                                               ] 

Oti. 

No. 

0<c. 

Ja«. 

Fab. 

Ho>. 

Aim. 

Mot 

JUAO 

Joly 

Aog. 

9o«<. 

1 

115 

78 

71 

26 

'd 

164 

4600 

7390 

7010 

777 

164 

155 

2 

108 

79 

71 

^ 

157 

4320 

6930 

6620 

475 

153 

155 

3 

99 

79 

71 

96 

m 

4910 

6510 

6040 

470 

153 

155 

4 

99 

80 

70 

24 

u 

5820 

6500 

5540 

470 

157 

153 

9 

99 

80 

71 

24 

93 

6720 

6500 

5070 

466 

153 

136 

6 

99 

80 

71 

24 

is 

i^ 

6960 

6500 

5070 

466 

149 

126 

r 

99 

79 

71 

24 

6880 

6210 

5070 

505 

149 

130 
l54 

s 

99 

80 

71 

tl 

62 

79 

7090 

6020 

5070 

731 

146 

9 

99 

79 

71 

62 

]l 

7220 

6030 

3980 

770 

146 

164 

10 

99 

79 

65 

25 

62 

7540 

6030 

3020 

924 

146 

146 

II 

101 

79 

48 

24 

61 

73 

7490 

6030 

3020 

530 

155 

128 

12 

101 

79 

48 

25 

65 

70 

7440 

6030 

2260 

462 

157 

130 

19 

102 

It 

48 

24 

70 

71 

7420 

6020 

1450 

466 

157 

130 

14 

101 

48 

24 

63 

70 

7380 

6020 

1450 

272 

160 

130 

IS 

96 

80 

49 

25 

61 

126 

7380 

6030 

1690 

166 

162 

118 

IS 

82 

80 

163 

273 

61 

734 

7360 

6030 

1520 

166 

166 

104 

IT 

83 

SO 

466 

399 

75 

326 

7380 

6030 

973 

166 

166 

106 

16 

83 

78 

355 

155 

104 

186 

7380 

6060 

1580 

166 

166 

109 

19 

83 

70 

51 

153 

142 

153 

7360 

5620 

4150 

166 

146 

109 

20 

84 

70 

52 

149 

128 

214 

7360 

5100 

5430 

164 

136 

109 

21 

84 

70 

53 

142 

117 

283 

7340 

5120 

4680 

162 

136 

109 

22 

84 

70 

52 

176 

113 

1490 

7340 

5120 

U^O 

162 

^36 

109 

2S 

85 

70 

52 

221 

111 

3440 

7340 

6030 

162 

138 

22 

24 

85 

71 

52 

144 

118 

4600 

7390 

7010 

6210 

164 

140 

87 

29 

85 

70 

51 

59 

407 

4430 

7390 

7010 

5780 

166 

142 

85 

26 

85 

70 

52 

61 

224 

4390 

7410 

6990 

4710 

166 

142 

88 

27 

85 

70 

51 

61 

181 

4470 

7390 

6990 

3120 

166 

144 

f 

87 

70 

51 

58 

166 

4370 

7380 

7010 

2020 

164 

144 

§1 

29 

84 

73 

50 

51 

4360 

7390 

7010 

1760 

166 

155 

88 

90 

70 

48 

55 

4400 

7390 

7010 

1330 

169 

157 

87 

91 

82 

27 

54 

4390 

7010 

171 

157 

Maon 

92.1 

75.8 

82.9 

83.2 

105 

1412 

6992 

6319 

3792 

342 

151 

119 

icrFl 

5660 

asio 

51CX) 

5120 

5820 

86790 

416100 

388600 

225700 

21020 

9280 

7070 

Nfl-Mo  Rtcord 


Toioi  Oitehorg*  >n  Aer«-Fttt      II8IOOO 


I 


DAILY  MEAN  DISCHAROE 
LITTLE   DRY  CHEEK   AT   MOOTH,    NEAR  PRIANT 

In  second-feet 


Doll 

1997 

1998                                               1 

Oci. 

No.. 

Otc. 

Jen. 

Fob. 

Mor. 

Ax. 

M0> 

June 

July 

Aug. 

Sopi. 

1 

0 

0 

0 

0 

0.5 

52 

975 

16 

0.8 

0 

0 

0 

Z 

0 

0 

0 

0 

0.1 

40 

831 

14 

0.8 

0 

0 

0 

3 

0 

0 

0 

0 

97 

31 

1680 

14 

0.8 

0 

0 

0 

4 

0 

0 

0 

0 

30 

22 

1050 

12 

0.8 

0 

0 

0 

9 

0 

0 

0 

0 

53 

14 

870 

12 

0.4 

0 

0 

0 

6 

0 

0 

0 

0 

in 

17 

1010 

10 

0.4 

0 

0 

0 

7 

0 

0 

0 

0 

l:t 

20 

882 

10 

0.2 

0 

0 

0 

8 

0 

0 

0 

0 

16 

625 

9.2 
8.4 

0.2 

0 

0 

0 

9 

0 

0 

0 

0 

4.0 

13 

437 

0.1 

0 

0 

0 

10 

0 

0 

0 

0 

4.2 

11 

320 

8.0 

0.1 

0 

0 

0 

II 

0 

0 

0 

0 

3.2 

10 

240 

13 

0.1 

0 

0 

0 

12 

0 

0 

0 

0 

5.7 

10 

186 

26 

0.2 

0 

0 

0 

19 

0 

0 

0 

0 

14 

12 

157 

16 

0.2 

0 

0 

0 

14 

0 

0 

0 

0 

7.0 

9.9 

131 

11 

0 

0 

0 

0 

19 

0 

0 

0 

0 

5.1 

70 

111 

9.6 

0 

0 

0 

0 

IS 

0 

0 

0 

0 

4.2 

223 

n 

8.0 

0 

0 

0 

0 

ir 

0 

0 

0 

0 

3.4 

296 

6.9 

0 

0 

0 

0 

18 

0 

0 

0 

0 

3.4 

200 

76 

6.0 

0 

0 

0 

0 

19 

0 

0 

0 

0 

55 

126 

70 

5.7 

0 

0 

0 

0 

20 

0 

0 

0 

0 

39 

114 

66 

5.7 

0 

0 

0 

0 

21 

0 

0 

0 

0 

17 

264 

11 

5.1 

0 

0 

0 

0 

22 

0 

0 

0 

0 

11 

1460 

5.7 

0 

0 

0 

0 

23 

0 

0 

0 

0 

11 

780 

38 

6.3 

0 

0 

0 

0 

24 

0 

0 

0 

0 

11 

668 

33 

5:1 

0 

0 

0 

0 

29 

0 

0 

0 

0 

340 

367 

30 

0 

° 

0 

0 

2< 

0 

0 

0 

0 

174 

236 

26 

i:i 

0 

0 

0 

0 

27 

0 

0 

0 

19 

133 

24 

0 

0 

0 

0 

28 

0 

0 

0 

2.8 

90 

258 

21 

2.2 

0 

0 

0 

0 

29 

0 

0 

0 

0.1 

176 

19 

1.9 

0 

0 

0 

0 

30 

0 

0 

0 

1.6 

11^ 

17 

1.5 

0 

0 

0 

0 

31 

0 

0 

3.2 

0.8 

0 

0 

Mfon 

0 

0 

0. 

0.9 

40.4 

202 

340 

8.4 

0.2 

0 

0 

0 

AerFt 

0 

0 

0 

53 

2240 

12390 

20240 

516 

10 

0 

0 

0 

NR  — No  Rtcord 


Total  OiicHor9«  in  *cr«-F*«1 


35^50 


132 


DAILY  MEAN  DISCHABOE 
SAN   JOAWIN   RIVER   NEAR    BIOLA 


In  second-fec-T 


Dot* 

1957 

1958                                               1 

Oi: 

Nov 

0«c. 

Jon. 

F«b. 

Mo'. 

Apr. 

Mo» 

■"'"• 

July 

Aug. 

Stpr. 

1 

^7 

70 

68 

54 

72 

303 

4800 

7140 

6460 

1290 

146 

143 

2 

87 

§5 

19 

a 

72 

267 

5720 

7080 

6440 

836 

139 

143 

J 

88 

67 

68 

76 

245 

5580 

6380 

5750 

598 

137 

4 

87 

70 

68 

13 

100 

218 

6720 

6240 

5530 

555 

154 

S 

78 

70 

72 

40 

112 

203 

6920 

6200 

4800 

516 

113 

128 

6 

78 

68 

74 

3? 

115 

178 

7750 

6160 

4710 

516 

135 

133 

7 

77 

68 

75 

3§ 

114 

146 

7860 

6120 

4700 

508 

128 

135 

e 

67 

70 

72 

36 

97 

146 

7660 

5710 

4700 

531 

128 

162 

9 

70 

70 

74 

35 

90 

126 

7390 

5620 

4660 

655 

150 

16* 

10 

68 

72 

75 

36 

81 

117 

7520 

5620 

3330 

715 

144 

113 

II 

71 

70 

72 

36 

11 

114 

7590 

5670 

3100 

797 

152 

137 

12 

80 

71 

f 

35 

108 

7460 

5790 

3030 

551 

137 

117 

13 

92 

P 

60 

34 

82 

107 

7370 

5690 
5640 

2030 

474 

133 

114 

14 

95 

80 

56 

34 

84 

110 

7300 

1650 

467 

130 

122 

15 

99 

84 

54 

33 

87 

146 

7250 

5620 

1580 

361 

128 

122 

16 

P 

82 

57 

33 

80 

183 

7210 

5610 

1880 

240 

124 

119 

17 

87 

78 

62 

33 

76 

475 

7170 

5600 

1360 

203 

135 

107 

le 

80 

■^? 

197 

224 

74 

738 

7230 

5600 

1070 

181 

148 

97 

19 

81 

71 

390 

220 

115 

482 

7230 

5620 

1950 

176 

131 

94 

20 

78 

7* 

207 

160 

146 

396 

7210 

4970 

4600 

172 

128 

97 

21 

78 

71 

106 

152 

181 

367 

7210 

4780 

4610 

178 

126 

100 

22 

77 

70 

87 

148 

156 

1080 

7210 

4780 

3680 

158 

122 

102 

23 

75 

f 

7? 

148 

143 

3190 

7170 

4820 

3380 

154 

122 

103 

24 

77 

68 

71 

208 

130 

4480 

7160 

6160 

4840 

148 

131 

103 

25 

77 

68 

65 

232 

168 

4840 

7230 

6460 

5690 

150 

141 

97 

26 

77 

68 

62 

143 

646 

4600 

7210 

6460 

4720 

150 

137 

90 

27 

77 

68 

59 

108 

551 

4590 

7210 

6440 

4140 

154 

121 

87 

28 

7" 

68 

58 

97 

383 

4770 

7170 

6460 

2420 

160 

121 

87 

29 

71 

68 

57 

P 

4520 

7140 

6460 

2110 

154 

139 

84 

30 

71 

68 

ri 

82 

4430 

7170 

6460 

1700 

150 

141 

BO 

31 

68 

75 

4560 

6460 

146 

141 

Mion 

79.5 

71.1 

86.8 

88.4 

150 

1491 

7094 

5930 

3687 

389 

135 

116 

AcrFt 

4890 

4230 

5340 

5430 

8310 

91710 

422100 
1 

364600 

219400 

23.990 

5310 

tooo 

Nfl  -No  Record 


To'ol   Dischorge   in   Acra-Feal       II65OOO 


TABLE   H9 


DAILY   WEAK   DISCHARGE 
SAN  JOAQUIN  RIVER    AT  WHITEHOUSE 


In  second-feet 


1957 

1958 

Ootc 

Oct. 

Nov 

O.c 

Jon 

fjt. 

»o,. 

'»' 

»., 

June 

Jul, 

Aug. 

Stpl 

1 

34 

22 

24 

28 

45 

321 

4330 

6340 

5940 

1540 

108 

80 

2 

30 

22 

25 

30 

45 

277 

5240 

6310 

5920 

1110 

106 

86 

3 

26 

22 

25 

29 

46 

252 

5160 

6140 

5710 

761 

102 

80 

4 

27 

21 

25 

26 

47 

216 

5930 

5960 

5400 

607 

104 

78 

5 

27 

22 

32 

24 

61 

185 

6100 

5930 

5040 

561 

108 

73 

6 

24 

23 

29 

21 

67 

172 

6260 

5940 

4730 

538 

99 

U 

7 

26 

22 

28 

15 

71 

155 

6300 

5960 

4690 

518 

97 

8 

26 

23 

28 

11 

66 

132 

6310 

5860 

4670 

488 

92 

87 

9 

21 

22 

28 

10 

63 

119 

6300 

5740 

4670 

551 

91 

96 

10 

18 

22 

28 

8 

58 

101 

6280 

5720 

3900 

638 

104 

96 

1 1 

20 

23 

30 

7 

52 

93 

6330 

5750 

3120 

735 

103 

tl 

12 

21 

24 

29 

6 

48 

6320 

5860 

3020 

665 

100 

13 

% 

23 

26 

5 

47 

6310 

5830 

2560 

485 

?J 

76 

14 

26 

22 

4 

45 

87 

6380 

6450 

5820 

1800 

446 

74 

15 

34 

30 

18 

4 

45 

96 

5800 

1660 

420 

86 

77 

16 

36 

33 

17 

4 

45 

140 

6440 

5800 

1730 

274 

82 

80 

17 

3= 

33 

17 

3 

40 

164 

6420 

5790 
5780 

ISOO 

227 

82 

78 

18 

28 

31 

100 

5 

44 

433 

6410 

1250 
1380 

193 

84 

71 

19 

27 

30 

200 

104 

64 

506 

6410 

5710 

173 

86 

11 

20 

26 

30 

216 

128 

84 

396 

638O 

5460 

3260 

161 

79 

21 

26 

3g 

134 

113 

106 

354 

6380 

4940 

4570 
4l4o 

}SS 

74 

55 

22 

25 

28 

v 

110 

130 

359 

6370 

4900 

72 

55 

2J 

24 

26 

67 

106 

120 

1600 

6350 

4920 

3120 
4040 

130 

70 

59 

24 

25 

25 

59 

124 

108 

3160 
4350 

6350 

5500 

124 

68 

61 

23 

25 

25 

53 

157 

106 

6370 

6050 

5210 

119 

73 

59 

26 

25 

26 

47 

160 

150 

4140 

6380 

6060 

5130 

120 

78 

58 

27 

26 

25 

40 

108 

426 

4090 

a  6380 

6040 

4400 

122 

^6^ 

57 

2« 

26 

25 

\l 

94 

380 

4260 

6370 

6040 

3280 

120 

b  52 

29 

26 

25 

71 

4140 

6350 

6030 

2130 

119 

69 

50 

30 

24 

25 

32 

63 

4060 

6340 

5990 

1920 

78 

4fl 

51 

23 

30 

54 

4110 

5950 

1.- 

S3 

Mion 

■  ■7 

25 

50 

53 

93 

1247 

6190 

5804 

3673 

402 

87 

72 

AtrFl 

l',;-4 

I'jJy 

.lOf.48 

3237 

5181 

76660 

367S00 

356900 

218600 

247300 

■1351 

42^ 

E  —  Eilimotfd 
a      23   hour  duy. 
b     2^  hour  day. 


NR  -No  Record 


Total  O)iehorg«  in  Acr«-F«it      12Q2000 
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TABLE  ISO 


DAILY   MEAN   DISCHARaE 
SAN  J0A4UIN   RIVER    NEAR    MEHDOTA 


In  second-feet 


1957 

I95S                                               1 

Oci. 

Nov. 

0«t 

Jon. 

F... 

Mor. 

<Pf. 

Mgy 

June 

Jul) 

Aug. 

Sapl. 

1 

131 

15 

C.I:.' 

, 

1 

2 

1170 

6080 

5210 

1?7 

105 

411 

2 

IZl 

11 

00 

k 

1 

1 

I38O 

6010 

5610 

306 

108 

396 

3 

112 

12 

86 

3 

1 

6 

1730 

5990 

5710 
5870 

277 

105 

4 

88 

10 

81 

2 

1 

28 

5070 

5950 

297 

108 

5 

79 

7 

73 

2 

2 

51 

5160 

5870 

5810 

327 

105 

282 

6 

77 

6 

63 

2 

1 

31 

5780 

5810 

5510 

330 

It 

276 

7 

76 

6 

58 

1 

1 

7 

58IO 

5810 

5310 

339 

258 

S 

6I| 

6 

53 

1 

1 

10 

5870 

5760 

5360 

339 

105 

219 

9 

51 

6 

53 

1 

1 

12 

5930 

5730 

5330 

330 

111 

213 

10 

51 

6 

53 

1 

1 

11 

6000 

5710 

5220 

333 

117 

255 

1 1 

60 

6 

19 

1 

1 

16 

6060 

5750 

1010 

321 

121 

270 

12 

66 

S 

12 

1 

2 

32 

6110 

5850 

3370 

300 

131 

270 

13 

66 

9 

13 

1 

1 

61 

6230 

5910 

3280 

291 

130 

261 

14 

63 

21 

12 

1 

1 

88 

6230 

5920 
5850 

2390 
1510 

309 

127 

261 

15 

60 

16 

13 

2 

1 

62 

6260 

321 

152 

291 

16 

59 

18 

12 

2 

1 

23 

6260 

5710 

9I0 

351 

166 

339 

17 

53 

10 

1 

2 

19 

6260 

5110 

160 

'^l 

172 

319 

le 

60 

19 

39 

2 

1 

275 

6210 

1930 

373 

176 

360 

19 

63 

16 

39 

1 

5 

117 

6260 

1320 

183 

351 

I69 

362 

20 

63 

50 

38 

1 

3 

288 

6300 

1020 

670 

339 

169 

372 

21 

67 

60 

38 

1 

2 

300 

6300 

3910 

2230 

363 

176 

368 

22 

76 

60 

38 

0 

2 

583 

6280 

3800 

2810 

381 

176 

360 

2S 

81 

69 

38 

1 

2 

1170 

6290 

3690 

2520 

390 

166 

370 

24 

82 

81 

38 

5 

1 

3110 

6300 

3750 

2260 

387 

169 

385 

2S 

90 

81 

37 

2 

1 

3860 

6300 

1100 

3150 

381 

180 

383 

26 

93 

79 

37 

1 

2 

1160 

6260 

1730 

1020 

378 

176 

381 

27 

91 

79 

36 

1 

1 

1080 

6220 

1760 

3620 

378 

152 

379 

28 

91 

76 

36 

1 

1 

1060 

6190 

1790 

3310 

381 

158 

376 

29 

86 

79 

31 

1 

1160 

6150 

1860 

1610 

117 

162 

371 

30 

18 

86 

31 

1 

1100 

6110 

1910 

675 

138 

127 

297 

31 

18 

21 

1 

1080 

5050 

121 

117 

Mion 

71 

39 

18 

2 

2 

1133 

5930 

5200 

3300 

357 

440 

327 

AcrFl 

1560 

2330 

2970 

103 

111 

69690 

352800 

319600 

196600 

21930 

27050 

19I6O 

E—  Eilimottd 


NR  — No  Record 


Total  Dischor^c  in  Acr«-F««i       1017000 


DAILY   MEAN   DISCHARGE 
SAN  JOAQUIN  RIVER    NEAR    DOS    PALOS 


In  second-reet 


Dote 

1957 

1958                                               1 

Oct. 

Nov 

Dec 

Jon 

Feb. 

Mor. 

«0r. 

Mo» 

June 

Jul, 

Aug. 

Sept. 

1 

0 

0 

0 

0 

25 

3950 

6180 

4810 

325 

12 

b 

2 

0 

0 

0 

0 

9 

27 

4010 

6110 

5000 

119 

12 

12 

3 

0 

0 

0 

0 

11 

26 

1330 

6010 

5180 

55 

9 

12 

4 

0 

0 

0 

2 

12 

16 

I69O 

5980 

5170 

37 

0 

8 

5 

0 

0 

0 

12 

11 

0 

5220 

5910 

5630 

25 

5 

0 

6 

0 

0 

0 

11 

12 

136 

5630 

5800 

5610 

12 

12 

0 

7 

0 

0 

0 

15 

12 

1170 

5910 

5710 

5100 

12 

12 

0 

e 

0 

0 

0 

15 

11 

680 

6120 

5620 

5220 

12 

12 

0 

9 

0 

0 

0 

15 

12 

105 

6180 

5550 

5200 

12 

12 

7 

10 

0 

0 

0 

15 

12 

17 

6260 

5510 

5190 

12 

8 

12 

1, 

0 

0 

0 

15 

12 

5 

6330 

5190 

1980 

12 

0 

8 

12 

0 

0 

0 

15 

17 

1 

6370 

5530 

3190 

12 

0 

0 

13 

0 

0 

0 

17 

17 

2 

6180 

5610 

2780 

12 

7 

0 

14 

0 

0 

0 

18 

15 

8 

6530 

5670 

2190 

12 

8 

0 

15 

0 

0 

0 

18 

11 

39 

6470 

5700 

1580 

12 

12 

0 

16 

0 

0 

0 

17 

11 

120 

6400 

5690 

905 

10 

12 

0 

17 

0 

0 

0 

15 

11 

161 

6350 

5590 

520 

8 

12 

0 

IB 

0 

0 

0 

11 

16 

258 

6320 

5350 

222 

8 

4 

0 

19 

0 

0 

0 

13 

21 

382 

6300 

1900 

200 

0 

0 

0 

20 

0 

0 

0 

12 

27 

368 

6310 

1070 

205 

0 

4 

0 

21 

0 

0 

0 

12 

23 

313 

6310 

3700 

590 

7 

12 

0 

22 

0 

0 

0 

11 

20 

313 

6350 

3560 

1720 

12 

12 

0 

23 

0 

0 

0 

11 

20 

6310 

3110 

2150 

12 

8 

0 

24 

9 

0 

0 

18 

21 

1390 

6320 

3260 

1770 

12 

0 

0 

25 

5 

0 

0 

19 

21 

2710 

6320 

3510 

1870 

12 

4 

0 

26 

0 

0 

0 

11 

25 

3620 

6320 

4150 

3150 

12 

12 

0 

27 

0 

0 

0 

12 

25 

3900 

6310 

4450 

3580 

12 

11 

0 

2S 

0 

0 

0 

10 

23 

3910 

6280 

4530 

2960 

8 

0 

0 

0 

0 

0 

9 

3930 

6210 

4590 

2320 

0 

0 

0 

30 

9 

0 

0 

8 

1000 

6200 

4680 

690 

1 

0 

0 

31 

0 

a 

3910 

4730 

12 

0 

Hton 

1 

0 

0 

12 

17 

1010 

5970 

5050 

JO'O 

26 

7 

AC^FI 

60 

0 

0 

712 

920 

Djgio 

355500 

310500 

.ec-cc 

1610 

420 

NR  —No  Record 


To'ol   Oiichorge   in   Acr«-F«at 
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TABLE  152 


DAILY   MEAN   DISCHAROE 
FRESNO  RIVER    NEAR   DAULTON 


In  second-feet 


Oott 

(957 

1956                                               1 

Oci, 

No* 

O.c 

Jor>, 

fib. 

Mor. 

Apr. 

Mo, 

June 

July 

Aug. 

Stpl 

I 

10 

4.8 

7.4 

24 

65 

230 

3580 

246 

150 

87 

45 

9.7 

10 

^5 

7.4 

24 

ii 

193 

1730 

232 

147 

84 

43 

8.2 

3 

10 

8.6 

10 

20 

s? 

181 

6700 

221 

157 

82 

45 

6.1 

4 

10 

10 

10 

20 

164 

3070 

217 

154 

82 

40 

l:% 

5 

2.1 

12 

15 

20 

589 

148 

1880 

210 

147 

82 

33 

1:1 

13 

18 

16 

257 

153 

2740 

207 

144 

76 

31 

8.2 

12 

16 

15 

167 

159 

1900 

196 

142 

74 

31 

7.0 

e 

n 

8.6 

15 

16 

130 

138 

1380 

185 

141 

74 

29 

8.2 

13 

16 

111 

133 

1100 

175 

140 

74 

31 

14 

10 

6.t 

10 

12 

22 

93 

125 

950 

160 

136 

74 

29 

16 

1 1 

l-l 

8.6 

12 

36 

78 

123 

847 

230 

140 

72 

29 

9.7 

12 

8.6 

7.4 

12 

3S 

86 

120 

749 

292 

150 

67 

26 

9.7 

13 

7.4 

28 

193 

156 

662 

250 

154 

62 

26 

9.7 

14 

15 

12 

12 

30 

120 

130 

589 

196 

140 

62 

26 

9.7 

15 

20 

16 

13 

24 

95 

868 

540 

175 

130 

52 

22 

12 

13 

22 

31 

18 

80 

2790 

502 

160 

126 

55 

22 

12 

10 

16 

133 

18 

69 

1770 

461 

155 

123 

55 

22 

9.7 

18 

7.1 

15 

84 

16 

65 

635 

441 

150 

120 

62 

22 

7.0 

l9 

13 

95 

15 

227 

400 

428 

150 

118 

62 

22 

6.1 

20 

5.5 

12 

57 

16 

313 

578 

409 

190 

115 

57 

22 

7.0 

5.5 

12 

48 

20 

164 

1200 

399 

217 

112 

57 

20 

7.0 

22 

6.14 

12 

42 

18 

128 

3060 

382 

214 

110 

52 

18 

6.1 

23 

7. 1 

10 

40 

20 

111 

1060 

350 

221 

108 

55 

18 

7.0 

24 

6.4 

8.6 

36 

30 

114 

1330 

317 

214 

106 

55 

18 

9.7 

25 

6.1 

7.4 

34 

102 

1340 

792 

294 

203 

105 

55 

18 

22 

26 

6.4 

7.4 

34 

130 

722 

542 

278 

186 

105 

60 

22 

16 

27 

5.5 

l-'i 

32 

294 

378 

732 

273 

183 

98 

52 

18 

14 

5.5 

8.6 

3f 

'^11 

268 

697 

269 

179 

94 

48 

16 

14 

5.5 

7.4 

26 

88 

478 

263 

166 

90 

55 

18 

14 

30 

4.8 

7.4 

26 

97 

632 

259 

157 

88 

60 

14 

12 

3) 

5.5 

26 

88 

1190 

154 

48 

12 

Mton 

6.4 

10.4 

31.0 

46.3 

266 

674 

1125 

196 

126 

64.3 

25.4 

10.2 

AcrFl 

394 

619 

1910 

2840 

14790 

41470 

66930 

12080 

7520 

3950 

1560 

609 

NR-No  Record 


Tolol  Oitchorgt  in  Acri-F«*i         13^*700 


TABLE   153 


DAILY   MEAN   DISCHARGE 
EAST  PORK   CHOWCHILLA   RIVER    NEAR    AHWAHNEE 


In  3econd-feet 


1957 

1956                                               1 

Od. 

Nov. 

Die. 

Jan. 

FtO. 

Mor. 

Apr 

Moy 

June 

Jul, 

Au,. 

Stpl. 

1 

3.3 

5.6 

29 

67 

845 

93 

35 

11 

4.3 

0.9 

2 

3.3 

5.6 

29 

60 

469 

90 

36 

11 

4.3 

0.9 

5 

3.3 

6.0 

505 

53 

1820 

86 

43 

11 

4.0 

0.9 

4 

2.9 

5.6 

202 

48 

627 

85 

36 

10 

3.6 

1.1 

5 

5.6 

5.2 

173 

43 

389 

81 

33 

9.6 

3.6 

1.1 

6 

6.0 

4.7 

90 

51 

662 

80 

31 

IX 

3.3 

1.1 

7 

4.7 

4.7 

69 

47 

382 

80 

31 

2.9 

1.1 

8 

4.0 

4.7 

61 

44 

% 

76 

31 

8.0 

2.9 

1.1 

9 

4.0 

4.7 

60 

46 

75 

27 

7.5 

3.3 

2.1 

10 

3.6 

18 

51 

43 

225 

73 

26 

7.0 

2.6 

1.8 

II 

3.3 

14 

44 

42 

212 

91 

27 

7.0 

2.3 

1.3 

12 

3.3 

10 

75 

44 

197 

131 

30 

6.5 

2.3 

1.3 

13 

2.9 

10 

67 

52 

190 

90 

28 

7.0 

l.l 

1.3 

14 

2.6 

10 

51 

78 

177 

78 

25 

6.5 

1.3 

IS 

3.6 

8.5 

46 

397 

166 

72 

23 

6.5 

1.6 

1.6 

16 

49 

8.0 

41 

1130 

159 

67 

20 

6.5 

1.8 

1.3 

IT 

61 

7.5 

36 

360 

150 

63 

JI 

6.5 

2.1 

1.1 

IS 

57 

7.5 

34 

190 

146 

61 

7.0 

2.1 

0.9 

19 

22 

7.0 

98 

139 

139 

59 

\k 

6.5 

1.8 

0.9 

20 

13 

6.5 

64 

279 

135 

57 

6.5 

1.8 

0.9 

21 

KR 

11 

6.5 

49 

417 

133 

52 

16 

6.0 

1.6 

1.1 

22 

NR 

13 

6.0 

44 

516 

129 

53 

JJ 

6.0 

1.3 

1.1 

23 

3.6E 

12 

6.0 

40 

242 

123 

11 

5.6 

1.3 

1.6 

24 

3.6 

l:\ 

ii 

4?i 

236 

113 

14 

5.6 

1.3 

\:i 

29 

3.3 

170 

lOff 

46 

13 

5.6 

1.1 

26 

3.3 

7.5 

146 

150 

141 

102 

44 

13 

4.7 

1.1 

2.9 
2.6 

27 

3.3 

7.0 

101 

96 

161 

98 

41 

12 

?:? 

1.1 

26 

3.3 

7.0 

42 

78 

141 

96 

41 

11 

1.1 

2.1 

29 

3.3 

6.5 

31 

228 

93 

40 

11 

4.7 

0.9 

1.8 

30 

3.3 

6.0 

il 

95 

37 

11 

4.7 

1.1 

1.8 

31 

6.0 

35 

4.7 

1.1 

U«on 

u.  .^ 

22.1 

9«.6 

190 

291 

o/.l 

22.8 

7.0 

2.2 

l.t) 

AcrFl 

wt 

135/ 

5476 

11670 

17300 

41.^4 

1  (H7 

430 

1.'4 

ji 

E-  Eat<mot«tf 


NR-No  Record 


Tolol   Oitchorgi   ia   *cro-Ft«t 
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TABLE  i;i, 

DAILY  MEAN  DISCRAKOE 
MIDDLE   FORK  CHOWCHILLA  RIVEB   KEAR   NIPimiAMASKE 

In   aecond-feet 


Dott 

1957 

I95S                                                                                                                       1 

Oc).            ;            Nov             1            Otc 

Jon 

Fob. 

Mar. 

Apr. 

Mo, 

Junt 

Jul, 

Aug. 

Sopl. 

t 
2 

260 
192 

i 

7.5 
7.5 

l-i 

0.2 
0.2 

0 
0 

918    E 

26 

8.1 

2.3 

0.2 

0 

212 

24 

7.3 

2.0 

0.1 

0 

150 

23 

6.7 

1.8 

0.1 

0 

6 

16     E 

2111 

23 

6.7 

1.8 

0.1 

0 

12 

111 

21 

6.7 

1.6 

0.2 

0 

10 

101 

21 

6.2 

1.0 

0.3 

0 

It 

89 

19 

u 

1.1 

0.2 

0 

81 

19 

1.2 

0.1 

0 

n 

7.5 

76 

23 

5.1 

1.2 

0.2 

0 

12 

9.1 

71 

31 

u 

1.2 

0.1 

0 

13 

9.7 

66 

23 

1.1 

0.1 

0 

14 

23 

63 

20 

1.8 

0.9 

0 

0 

113 

58 

17 

1.6 

0.7 

0 

0 

16 

306 

56 

16 

1.1 

0.7 

0.1 

0 

17 

65 

53 

15 

3.9 

0.6 

0.1 

0 

18 

32 

50 

15 

3.8 

0.6 

0 

0 

19 

29 

18 

11 

3.8 

0.5 

0 

0 

20 

61 

16 

13 

3.6 

0.5 

0 

0 

21 

88 

13 

12 

3.1 

0.5 

0 

0 

22 

123 

12 

13 

3.1 

0.6 

0 

0 

2] 

60 

10 

13 

3.2 

0.6 

0 

0 

2« 

67 

38 

12 

3.1 

0.6 

0 

0 

25 

52 

37 

11 

2.7 

0.6 

0 

0 

26 

19 

35 

10 

2.7 

0.5 

0 

0 

27 

60 

31 

9.1 

2.1 

0.5 

0 

0 

2S 

61 

33 

9.1 

2.3 

0.1 

0 

0 

29 

60 

32 

8.7 

2.1 

0.1 

0 

0 

30 

106 

31 

8.1 

2.3 

0.1 

0 

0 

31 

92 

7.5 

0.3 

0 

Maon 

111 

17.2 

1.7 

1.0 

0.1 

0 

AcrFl 

6631 

1059 

280 

61 

5 

0 

E-  E»f.mattd 


NR-No  Record 


Totol  Oitchargi  in  Acr«-F«tt 


I 


DAHY   MEAN  DISCHARGE 
WEST  PORK  CHOWCHILLA   RIVER   NEAR   MARIPOSA 


In  aecond-feet 


Oolt 

1957 

1 

Oct, 

Nov.           1           Dec 

Jon. 

Fob. 

Mor. 

Apr 

Mo> 

June 

July 

Aug. 

Sopt. 

t 

°-s 

1.1 

12 

45 

598 

33 

8.5 

2.1 

0.2 

0 

0.8 

1.3 

12 

37 

515 

30 

9.1 

1.9 

0.2 

0 

0.9 

1.5 

280 

33 

1550 
133 

28 

10 

1.8 

0.2 

0 

1.0 

1.3 

138 

29 

28 

8.8 

1.8 

0.1 

0 

0.8 

1.2 

95 

26 

252 

27 

8.0 

1.7 

0.1 

0 

6 

0.8 

1.3 

11 

31 

445 

25 

8.5 

1.3 

0.1 

0 

0.6 

1.2 

31 

25 

225 

25 

8.8 

1.2 

0.1 

0 

0.6 

1.2 

29 

21 

167 

23 

8.5 

1.1 

0.1 

0 

0.6 

1.1 

21 

22 

145 

21 

7.8 

1.0 

0 

0 

10 

0.5 

13 

16 

21 

128 

23 

7.8 

0.8 

0 

0 

II 

0.5 

1.6 

13 

20 

117 

41 

8.3 

0.8 

0 

0 

12 

0.5 

2.6 

17 

36 

102. 

57 

0.7 

0 

0 

13 

0.5 

2.8 

35 

13 

91 

33 

8  5 

0.7 

0 

0 

0.5 

2.2 

21 

102     E 

82 

27 

7.3 

0.6 

0 

0 

IS 

1.8 

1.9 

16 

228     E 

77 

21 

6.1 

0.6 

0 

0 

IS 

20 

1.8 

13 

780     E 

71 

21 

5.3 

0.7 

0 

0 

17 

16 

1.7 

11 

231 

65 

19 

4.8 

0.7 

0 

0 

le 

37 

1.6 

11 

136 

61 

18 

4.6 

0.8 

0 

0 

19 

5.9 

1.5 

79 

101 

57 

16 

4.3 

0.8 

0 

0 

20 

2.8 

1.1 

38 

217 

53 

16 

4.1 

0.6 

0 

0 

21 

2.1 

1.1 

23 

299 

50 

11 

4.1 

0.6 

0 

0 

22 

2.7 

1.3 

19 

301 

48 

16 

3.8 

0.6 

0 

0 

23 

0.3E 

1.9 

1.3 

16 

161 

16 

18 

3.5 

0.6 

0 

0 

24 

0.3 

1.7 

23 

86 

191 

12 

16 

3.2 

0.5 

0 

0 

25 

0.3 

1.5 

13 

301 

115 

11 

11 

3.1 

0.5 

0 

0 

26 

0.1 

1.1 

261 

91 

95 

39 

13 

2.9 

0.4 

0 

0 

27 

0.3 

1.1 

79 

59 

133 

39 

11 

2.6 

0.4 

0 

0 

2B 

0.3 

1.3 

25 

51 

102 

37 

10 

2.3 

0.4 

0 

0 

29 

0.3 

1.2 

11 

88 

35 

10 

2.1 

0.1 

0 

0 

30 

0.3 

1.2 

56 

162 

35 

It 

2.1 

0.3 

0 

0 

31 

1.2 

19 

141 

0.2 

0 

Moon 

3.6 

18.1 

67.5 

128 

188 

21.9 

5.9 

0.9 

0.0 

0 

AcrFl 

219 

1131 

3195 

7890 

11200 

1316 

353 

53 

2 

0 

NR  — No  Rtcord 


Totol  Oitchorge  to  Acfo-Fott 
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TABLE  l;6 


DAILY   MEAN  DISCHAROE 
STOIPED  ROCK   CREEK  HEAR   RAYHOKD 


In  aecond-feet 


Dot. 

1957 

1 

Oei                     No* 

Otc. 

Jon. 

r... 

Mor, 

ipr. 

Ho> 

June 

M, 

Aug. 

Sipt 

1 

0 

0.2 

b.b 

11 

259 

13 

2.8 

0.4 

0.1 

0 

2 

0 

0.2 

6.6 

9.6 

136 

12 

2.8 

0.4 

0.1 

0 

3 

0.1 

0.2 

95 

8.2 

593 

12 

3.0 

0.4 

0.1 

0 

4 

0.1 

0.2 

50 

7.6 

253 

11 

2.8 

0.3 

0.1 

0 

5 

o.u 

0.2 

24 

7.2 

135 

11 

2.6 

0.3 

0.1 

0 

6 

0.2 

0.2 

13 

8.2 

226 

10 

2.6 

0.3 

0 

0 

7 

0.1 

0.2 

9.9 

7.2 

122 

9.6 

2.6 

0.3 

0.1 

0.1 

8 

0.1 

0.2 

8.2 

6.6 

86 

9.2 

2.4 

0.2 

0.1 

0.3 

9 

0.2 

0.2 

6.3 

6.6 

73 

9.6 

2.2 

0.2 

0.1 

0.1 

10 

0.2 

4.2 

5.5 

6.3 

63 

9.6 

2.2 

0.2 

0.1 

0.1 

1  1 

0.2 

1.9 

4.7 

6.3 

56 

12 

2.4 

0.2 

0.1 

0.1 

12 

0.2 

1.3 

15 

7.9 

48 

17 

2.4 

0.2 

0 

0.1 

13 

0.2 

1.4 

7.6 

8.5 

42 

11 

2.4 

0.2 

0 

0.1 

14 

0.2 

1.1 

4.7 

11 

36 

9.9 

1.9 

0.2 

0 

0.1 

IS 

0.5 

0.9 

3.9 

149 

33 

8.9 

1.7 

0.3 

0 

0.1 

16 

3.2 

0.9 

3.2 

302 

29 

7.9 

1.4 

0.3 

0.1 

0 

17 

2.9 

0.9 

2.6 

■(? 

S6 

7.2 

1.1 

0.3 

0.1 

0 

IS 

8.7 

0.9 

2.4 

25 

6.9 

1.0 

0.3 

0.1 

0 

19 

0     S 

1.2 

0.9 

40 

31 

23 

6.3 

1.0 

0.2 

0.1 

0 

20 

0.1 

O.t 

0.7 

12 

80 

21 

5.8 

1.1 

0.2 

0.1 

0 

21 

0.1 

0.4 

0.6 

6.0 

124 

20 

5.2 

1.0 

0.2 

0 

0 

22 

0 

0.5 

0.6 

5.2 

123 

18 

6.0 

0.9 

0.3 

0 

0 

25 

0 

0.4 

0.6 

4.4 

82 

17 

5.8 

0.7 

0.3 

0 

0.3 

2« 

0 

0.3 

16 

68 

106 

16 

4.7 

0.6 

0.2 

0 

0.2 

25 

0.1 

0.3 

8.2 

130 

52 

15 

4.4 

0.6 

0.2 

0 

0.1 

26 

0.1 

0.3 

67 

29 

42 

15 

3.9 

0.5 

0.2 

0 

0.1 

27 

0.1 

0.3 

34 

16 

64 

14 

3.5 

0.4 

0.2 

0 

0.1 

26 

0.1 

0.3 

8.5 

14 

45 

14 

3.2 

0.4 

0.2 

0 

0.1 

29 

0 

0.3 

6.6 

38 

13 

3.2 

0.4 

0.2 

0 

0.1 

30 

0 

0.3 

29 

68 

13 

3.0 

0.4 

0.2 

0 

0.1 

51 

0.3 

7.6 

59 

2.8 

0.2 

0 

Mion 

0.7 

6.3 

21.2 

51.3 

81.3 

7.9 

1.6 

0.3 

0.0 

0.1 

Acrfl 

45 

388 

1178 

3154 

4840 

487 

96 

15 

3 

4 

NR  — No  Record 


Total  Oischorgt  in  Acra-Fe«t 


DAILY  MEAN  DISCHARGE 
CHOWCHILLA  RIVER  AT  BUCHANAN  DAM  SITE 


In  second-feet 

• 

Dole 

1957 

1958                                                                                                                       1 

Oti 

Nov 

0«c 

Jon. 

Ft». 

Mor. 

AP-. 

MoV 

June 

July 

Aug. 

Sapi 

1 

0 

0 

4.1 

10 

76 

214 

3420 

199 

57 

16 

3.3 

0 

4.1 

11 

64 

184 

2120 

188 

57 

16 

ke 

0 

4.1 

10 

1170 

157 

7250 

176 

66 

15 

2.4 

0.1 

4.3 

10 

489 

136 

2820 

168 

64 

15 

2.0 

0  1 

5 

0.6 

6.5 

9.6 

606 

122 

1650 

161 

57 

14 

1.5 

0.1 

6 

0 

1.2 

T-? 

9.2 

261 

124 

2640 

154 

54 

0 

1.6 

7.8 

8.9 

168 

128 

1660 

148 

53 

11 

0.9 

0  1 

1.8 

l-° 

^9 

"0 

106 

1130 

140 

53 

10 

1.0 

1.6 

f-5 

8.9 

128 

105 

922 

134 

52 

i.1 

0.9 

1.6 

6.0 

19 

101 

97 

810 

130 

48 

0.9 

0.1 

II 

0 

1.6 

^•§ 

"1 

87 

96 

732 

155 

48 

8.2 

0.9 

0.1 

5.8 

28 

116 

104 

660 

270 

51 

7.5 

oil 

15 

5.5 

22 

231 

155 

595 
541 
500 

195 

54 

7.2 

0.6 

IS 

0 

4.8 
5.5 

5.5 
6.8 

ll 

122 
98 

136 
144o 

152 
132 

tl 

7.0 
6.8 

0.5 
0.5 

0.2 
0.3 

16 

0 

7.2 

12 

15 

86 

3980 

467 

120 

40 

6.8 

0.6 

0.3 

5.5 

147 

14 

78 

1300 

432 

112 

35 

6.5 

0.7 

!-1 

I?g 

14 

71 

642 

408 

104 

33 

6.8 

0.5 

13 

259 

sK 

389 

98 

30 

7.0 

0.5 

4.3 

40 

12 

359 

369 

96 

29 

7.0 

0.6 

0.2 

21 

0 

4.5 

26 

11 

161 

1640 

350 

90 

28 

6.8 

°o:l 

0.2 

4.3 

22 

11 

124 

1920 

334 

90 

26 

6.5 

0.1 

22 

11 

106 

888 

310 

j8 

25 

6.2 

0.4 

0.2 

3.9 

n 

55 

115 

992 

289 

11 

23 

6.0 

0.3 

0.3 
0.5 

3.9 

177 

1700 

633 

276 

2a 

5.5 

0.3 

26 

0 

3.9 

14 

556 

683 

520 

260 

76 

21 

5.2 

0.6 

27 

3.9 

12 

504 

363 

686 

242 

71 

20 

!•? 

26 

3.9 

12 

137 

270 

i 

231 

68 

18 

0.1 

0.9 

3.9 

12 

92 

220 

66 

17 

4.1 

0.1 

30 

3.9 

11 

203 

210 

64 

16 

4.1 

0 

0.6 

10 

112 

59 

3.5 

0 

Mion 

0 

3.0 

21.5 

70.1 

294 

670 

10/1 

l:"^ 

.51.7 

» .  2 

c.s 

0.  ^ 

AcrFt 

0 

180 

1  (20 

4  no 

IbUO 

41210 

1,5740 

mo 

2  560 

S07 

50 

ir 

£-  Ett.mt 

tilt                NR 

-No  Rfcord 

Toiol  OiichorQ*  In  Aera-Fcal 
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I 


TABLE  158 

DAILY  MEAM  DISCHARGE 
HARiroSA   CREEK  HEAR   CATHAY 

In  3econJ-feet 


957 

1 

Oct                      So.                      Otc 

Jon 

Fie 

Uor. 

Apr. 

»o> 

Junt 

July 

A„, 

Sipl 

1 

!.0 

2.1 

jii 

52 

1390 

33 

8.1 

1.4E 

0 

0 

2 

1.0 

3.5 

2?I 

40 

920 

31 

8.1 

1.3E 

0 

0 

J 

1.0 

4.9 

33 

2570 
1040 

30 

8.7 

1.2E 

0 

0 

4 

1.1 

3  8 

270 

27 

28 

8.1 

l.OE 

0 

0 

9 

».o 

3-0 

238 

23 

476 

25 

7.8 

0.9E 

0 

0 

6 

3.8 

2.6 

81 

25 

862 

26 

7.3 

0.9E 

o.8e 

0 

0 

7 

2.1 

2.3 

51 

20 

473 

25 

7.3 

0 

0 

S 

1.8 

2.3 

38 

17 

328 

23 

7.1 

0.7E 

0 

0 

9 

1.4 

2.3 

27 

16 

257 

23 

6.8 

0.6E 

0 

0 

10 

1.3 

33 

22 

15 

215 

22 

6.6 

a.6E 

0 

0 

II 

1.3 

19 

^l 

14 

181 

36 

tl 

-1 

r- 

0 

0 

12 

1.1 

13 

30 

154 

52 

0 

0 

13 

1.1 

12 

68 

41 

135 

30 

6.1 

0 

0 

14 

1.1 

10 

32 

47 

116 

24 

5.5 

0 

0 

15 

2.1 

8.1 

23 

759 

103 

21 

4.6 

0 

0 

16 

124 

7.3 

\l 

1580 

88 

19 

4.1 

0 

0 

17 

61 

6.6 

461 

83 

17 

3.6 

0 

0 

18 

92 

5.9 

13 

207 

77 

17 

3-4 

0.6E 

0 

0 

19 

24 

5.2 

291 

142 

71 

15 

3.2 

0 

0 

20 

la 

4.9 

120 

389 

66 

15 

3.2 

0 

0 

21 

8.1 

4.0 

55 

659 

61 

14 

2.8 

0 

0 

22 

12 

4.0 

37 

747 

56 

15 

2.6 

0 

0 

23 

1.3E 

9.3 

3.8 

29 

356 

52 

16 

2.5 

0 

0 

24 

1.3 

6.2 

u 

203 

408 

49 

14 

2.4 

0 

0 

25 

1.3 

5.2 

732 

240 

46 

12 

2.1 

-' 

L 

0 

0 

26 

1.3 

"d 

469 

200 

183 

43 

11 

2.0 

0.5E 

0 

0 

27 

1-3 

256 

96 

295 

42 

10 

i'ii 

0.5 

0 

0 

28 

1.3 

3.3 

56 

68 

238 

39 

9.8 

0.3 

0 

0 

29 

1.1 

3.0 

34 

193 

38 

9.2 

1.6E 

0.2 

0 

0 

1.1 

2.8 

139 

423 

36 

f-9 

1.6E 

0.1 

0 

0 

31 

2.3 

52 

390 

8.7 

0.1 

0 

Mton 

12.9 

"2.5 

112 

260 

336 

20.7 

4.8 

0.6 

0 

0 

Ac-F. 

^90 

2611 

6218 

16010 

19970 

1271 

285 

40 

0 

0 

Nfl  — No  fiecort] 


Tolot   Dischorgc   m   Acr«-F«t1 


DAILY  MEAN  DISCHARGE 
MARIPOSA   CREEK  BELOW   MARIPOSA   RESERVOIR 


In  second-feet 


Dole 

1957 

1958                                                                                                                       1 

Oci. 

No> 

Dec 

Jon. 

Fto 

Mor. 

«p. 

"or 

June 

Jul, 

»u9. 

S.pl 

, 

0 

0 

0 

3 

64 

132 

624 

45 

6 

0 

0 

0 

2 

0 

0 

0 

3 

43 

92 

802 

41 

6 

0 

0 

0 

3 

0 

0 

0 

3 

133 

72 

1030 

40 

6 

0 

0 

0 

4 

0 

0 

0 

4 

209 

63 

1100 

3? 

6 

0 

0 

0 

5 

0 

0 

0 

4 

317 

50 

1100 

38 

5 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

4 

218 

46 

1110 

36 

5 

0 

0 

0 

7 

0 

0 

0 

4 

102 

45 

1070 

35 

4 

0 

0 

0 

8 

0 

0 

0 

6 

67 

38 

1050 

33 

4 

0 

0 

0 

9 

0 

0 

0 

6 

49 

33 

1010 

32 

4 

0 

0 

0 

10 

0 

0 

0 

5 

38 

30 

970 

29 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

18 

32 

29 

913 

30 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

12 

38 

850 

49 

3 

0 

0 

0 

13 

0 

0 

0 

9 

113 

770 

49 

3 

0 

0 

0 

14 

0 

0 

0 

7 

81 

49 

666 

33 

2 

0 

0 

0 

15 

0 

0 

0 

7 

50 

277 

547 

28 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

6 

40 

m 

332 

23 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

3 

6 

33 

150 

'? 

1 

0 

0 

0 

18 

0 

0 

26 

5 

30 

794 

99 

16 

1 

0 

0 

0 

19 

0 

0 

69 

5 

169 

722 

94. 

15 

1 

0 

0 

0 

20 

0 

° 

ll 

5 

358 

626 

85 

13 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

8 

5 

209 

626 

79 

13 

0.9 

0 

0 

0 

0 

0 

6 

4 

102 

706 

72 

13 

°-3 

0 

0 

0 

0 

0 

6 

4 

72 

706 

65 

17 

0.8 

0 

0 

0 

0 

0 

6 

12 

64 

650 

61 

15 

0.7 

0 

0 

0 

25 

0 

0 

5 

91 

488 

589 

58 

12 

0.7 

0 

0 

0 

0 

0 

5 

96 

553 

480 

56 

12 

0.5 

0 

0 

0 

0 

0 

4 

442 

452 

354 

54 

11 

0.3 

0 

0 

0 

0 

0 

4 

247 

262 

410 

50 

10 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

4 

70 

310 

49 

9 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

4 

109 

273 

47 

t 

0 

0 

0 

0 

31 

0 

4 

107 

456 

0 

0 

Mean 

0 

c 

5 

42 

156 

333 

499 

2.i 

0 

0 

0 

Ac-Ft 

■40 

2^.96 

8640 

20460 

29D70 

-■-' 

•-■ 

0 

0 

0 

E  -  Es'imofed 


nR  -  No  "eco'd 


To'oi  Onchorgc  m  *ef«-Ft«l 


63380 
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DAILY  MEAN  DISCHARGE 
SALT  SLOUOH  NEAR  LOS  BANCS 


In  aecond-feet 


DOK 

1957 

1958                                               1 

Oct 

No*. 

O.C. 

Jon. 

F<b. 

MOf. 

*"■ 

«„ 

June 

Jul, 

Aug. 

Sapt. 

, 

110 

30 

24 

46 

91 

120 

593 

629 

1107 

326 

158 

140 

2 

88 

27 

47 

94 

117 

686 

582 

415 

303 

164 

143 

3 

77 

11 

48 

96 

116 

819 

571 

423 

280 

175 

150 

4 

73 

30 

46 

99 

117 

922 

431 

258 

173 

153 

3 

66 

30 

70 

46 

101 

115 

986 

602 

439 

237 

168 

143 

e 

59 

29 

59 

72 

103 

112 

1020 

i?E 

447 

204 

153 

138 

7 

57 

29 

52 

79 

105 

108 

1030 

455 

188 

163 

132 

e 

55 

29 

49 

71 

107 

104 

1040 

629 

463 

173 

160 

129 

9 

51 

29 

50 

59 

109 

104 

1030 

647 

465 

172 

166 

120 

fO 

36 

30 

51 

61 

111 

111 

984 

659 

470 

166 

153 

120 

l^ 

35 

51 

65 

113 

101 

926 

663 

460 

165 

143 

126 

50 

53 

65 

115 

99 

661 

455 

168 

136 

133 

62 

41 

54 

66 

117 

100 

864 

650 

450 

168 

122 

129 

14 

43 

30 

53 

74 

120 

103 

831 

638 

445 

176 

115 

131 

15 

30 

30 

50 

79 

122 

121 

801 

627 

445 

187 

127 

129 

tl 

31 

58 

81 

125 

213 

778 

636 

430 

167 

144 

121 

40 

30 

59 

88 

126 

240 

753 

553 

400 

161 

155 

114 

le 

iS 

29 

88 

128 

214 

740 

510 

370 

177 

156 

118 

19 

29 

59 

87 

128 

206 

m 

519 

330 

186 

144 

119 

20 

29 

33 

58 

85 

129 

216 

508 

270 

177 

144 

112 

28 

36 

56 

84 

130 

222 

710 

496 

250 

173 

150 

109 

22 

28 

36 

55 

81 

128 

232 

685 

482 

245 

158 

136 

106 

23 

36 

37 

54 

81 

124 

229 

672 

474 

270 

146 

132 

113 

24 

30 

36 

55 

81 

121 

234 

663 

444 

310 

160 

126 

116 

25 

29 

36 

53 

81 

123 

321 

650 

428 

335 

171 

130 

105 

26 

36 

36 

54 

81 

125 

372 

643 

433 

340 

175 

138 

109 

27 

50 

39 

58 

82 

124 

454 

649 

402 

178 

130 

112 

36 

56 

52 

83 

122 

512 

656 

431 

345 

177 

138 

114 

30 

51 

37 

85 

542 

641 

441 

345 

165 

135 

108 

22 

42 

48 

87 

546 

625 

431 

350 

172 

140 

100 

31 

24 

46 

89 

553 

409 

162 

129 

Mtfln 

45.5 

34.5 

51.0 

73.2 

116 

224 

792 

547 

386 

190 

145 

123 

Acrfl 

£800 

2050 

3140 

11500 

6420 

13790 

47100 

33660 

22990 

11650 

8930 

7320 

NR  —  No  Record 


Totol  Dischorgc  in  Acf»-Fc«t 


TABLE   161 


DAILY   MEAN  DISCHARGE 
OWENS   CREEK   BELOW   OWENS   RESERVOIR 


In  second-feet 


1957 

1958                                                1 

Dote 

Ot>. 

Nov 

Dec. 

Jon. 

Fob. 

Mor, 

Apt. 

Mor 

Junt     '     July     I     Aug. 

Stpl 

0 

0.5 

10 

17 

98 

11 

5 

1 

0.5 

0 

0.5 

9 

13 

120 

10 

5 

0.5 

0.5 

30 

12 

156 

10 

6 

0.5 

0.5 

28 

10 

172 

10 

6 

0.5 

0.5 

5 

0 

0 

0.7 

40 

10 

172 

10 

5 

0.5 

0.5 

6 

0 

0 

0.6 

12 

10 

168 

9 

5 

0.5 

0 

0 

0.5 

10 

9 

168 

5 

0.5 

0 

0 

0.5 

7 

8 

165 

8 

i 

0 

0 

0.5 

6 

7 

160 

8 

0.5 

10 

0 

0 

0.5 

2 

5 

6 

157 

8 

0.5 

11 
12 

0 
0 
0 

0 

0.5 

0.5 

0.5 
0.5 
0.5 

3 
2 
2 

14 
12 

6 
7 
10 

ii 

1? 
11 

0.5 
0.5 
0.5 

0 

0.5 

0.5 

2 

7 

11 

131 

i 

0.5 

15 

0 

0.5 

0.8 

2 

6 

76 

123 

0.5 

16 

0 

0.5 

10 

2 

I 

116 

116 

8 

0.5 

0 

0.5 

33 

2 

120 

103 

7 

0 

0.5 

'i 

2 

4 

112 

83 

7 

0.5 

0 

0.5 

1 

65 

109 

32 

7 

0.5 

20 

0 

0.5 

4 

1 

83 

97 

19 

6 

0 

0.5 

2 

1 

24 

97 

17 

6 

2 

0.5 

0 

0.5 

2 

1 

12 

111 

16 

7 

0 

0.5 

2 

1 

10 

109 

\t 

10 

2 

0.5 

0 

0.5 

2 

27 

18 

102 

8 

2 

0.5 

25 

0 

0.5 

2 

16 

104 

88 

13 

7 

2 

0.5 

IS 

27 

0 

0.5 

1 

n 

104 

62 

13 

7 

2 

0.5 

0 

0.5 

1 

91 

46 

12 

6 

2 

0.5 

0 

0.5 

1 

15 

52 

77 

12 

6 

0 

0.5 

1 

11 

49 

11 

6 

30 

31 

0 

0.5 

1 

46 

46 

11 

6 

1 

0 

1 

15 

78 

5 

0.5 

Mton 

0 

0.  i 

3.0 

8.'j 

27.7 

■)! 

90 

8,2 

3.4 

1 

0.6 

0.9 

1  AcrFl 

0 

14 

i     '"■' 

..... 

1'j39 

3239 

537'J 

S02 

?04   1     ""l    ]     36 

53 

C  -  EldTtOltd 


NR-No  Record 


Toiol  Otichorgt  in  Acr«-F«tl 


I 


139 


\ 


DAILY  MEAN  DISCHARGE 
BEAR   CREEK   KEAR   CATHAY 


In  second-feet 


1957 

I9S«                                                                                                          J 

Cc                      No.                      0«c 

Jan 

F«b, 

War. 

•»' 

M07 

Junt 

Jul, 

Aug. 

Stpl. 

1 

0.; 

,^ 

25 

614 

4.2 

0.4E 

0 

0 

0 

2 

1.0 

20 

18 

376 

3.6 

0.4E 

0 

0 

0 

3 

u 

130 

14 

3.4 

0.4E 

0 

0 

0 

4 

216 

11 

16? 

2.8 

0.4E 

0 

0 

0 

5 

0.7 

154 

8.7 

2.6 

0.3E 

0 

0 

0 

6 

S:E 

52 

8.4 

298 

2.3 

0.3E 

0 

0 

0 

7 

30 

6.7 

'11 

2.1 

0.3E 

0 

0 

0 

e 

0.4 

21 

1:1 

1.9 

0.3E 

0 

0 

0 

9 

0     E 

0.4 

14 

54 

1.7 

0.3E 

0 

0 

0 

10 

0 

26 

10 

4.3 

43 

1.7 

0.2E 

0 

0 

0 

II 

0 

14 

7.6 

3.8 

35 

2.8 

a.2E 

0 

0 

0 

12 

0 

6.8 

39 

5.9 

28 

?:i 

0.2E 

0 

0 

0 

13 

0 

u 

40 

13 

24 

0.2E 

0 

0 

0 

14 

0 

22 

82 

20 

2.2 

0.2E 

0 

0 

0 

IS 

0 

2.7 

15 

78r 

17 

1.6 

0.2E 

0 

0 

0 

16 

2« 

2.0 

11 

679 

15 

1.5 

0.2E 

0 

0 

0 

17 

24 

1.4 

7.9 

234 

14 

1.3 

0.2E 

0 

0 

0 

IS 

50 

u 

6.7 

89 

12 

1.2 

0.2E 

0 

0 

0 

19 

14 

230 

51 

11 

0.9 

0.2E 

0 

0 

0 

20 

5.5 

0.6 

90 

197 

9.5 

0.9 

0.2E 

0 

0 

0 

21 

3.8 

0.4 

It 

411 

9.0 

0.8 

0.2E 

0 

0 

0 

22 

20 

0.3 

325 

8.1 

1.0 

O.IE 

0 

0 

0 

23 

8.1 

0.4 

17 

117 

7.2 

2.0 

O.IE 

0 

0 

0 

24 

4.3 

84 

84 

157 

6.5 

1.3 

O.IE 

0 

0 

0 

25 

3.0 

77 

305 

81 

6.4 

0.9 

O.IE 

0 

0 

0 

26 

2.2 

^l 

128 

54 

6.0 

0.8 

O.IE 

0 

0 

0 

27 

1.8 

56 

125 

5.6 

0.7 

0 

0 

0 

0 

1.5 

"3 

36 

135 

u 

0.6 

0 

0 

0 

0 

1.2 

24 

78 

0.5 

0 

0 

0 

0 

30 

1                1.0 

156 

171 

4.6 

0.5 

0 

0 

0 

0 

31 

0.9 

52 

158 

O.h 

0 

0 

Mean 

34.4 

65.5 

131 

Hi 

1.8 

0.2 

0 

0 

0 

Ac^Fl 

2117 

3636 

8052 

6809 

111 

12 

0 

0 

0 

E-  Esiifttoted 


NR  — No  Reco'd 


Totol  Discharge  in  Acr«-F«et 


TABLE   163 


DAILY   MEAN  DISCHARGE 
BEAR   CREEK  BELOH  BEAR   RESERVOIR 


In  second-feet 


Date 

1957 

1958                                                                                                                       1 

Oci 

Nov 

Dec. 

Jon. 

Fib. 

Mar. 

•p.. 

Uo. 

June 

July 

Aug. 

Sapi 

0 

0 

0 

3 

57 

66 

756 

19 

7 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

4 

40 

52 

825 

17 

1 

1 

0 

0 

4 

187 

44 

1470 

16 

1 

0 

0 

4 

195 

30 

1510 

16 

8 

1 

5 

0 

0 

0 

3 

372 

26 

1190 

15 

8 

0 

0 

0 

0 

0 

3 

120 

24 

769 

14 

8 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

4 

65 

24 

386 

13 

7 

0 

0 

0 

3 

50 

20 

214 

13 

7 

0 

0 

38 

18 

154 

13 

7 

0 

10 

0 

0 

0 

6 

30 

16 

122 

12 

7 

0 

0 

0 

21 

25 

15 

100 

13 

6 

0 

0 

0 

16 

32 

14 

82 

22 

6 

0 

0 

15 

0 

0 

0 

11 

88 

19 

69 

22 

6 

0 

0 

0 

0 

0 

8 

52 

28 

58 

14 

6 

\t 

0 

0 

0 

7 

37 

857 

51 

13 

5 

0 

0 

0 

0 

6 

30 

1300 

46 

12 

4 

0 

0 

0 

0 

0 

21 

6 

25 

1060 

40 

10 

0 

26 

6 

25 

265 

37 

10 

19 

0 

0 

49 

5 

347 

122 

34 

9 

ZO 

0 

0 

15 

5 

322 

203 

32 

9 

3 

0 

0 

8 

I 

4 

37 

108 

533 

29 

9 

3 

0 

0 

0 

22 
23 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

ll 

9 

65 

913 

it 

9 
12 
13 

3 
2 
2 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

23 

0 

0 

1 

lis 

511 

178 

24 

10 

0 

6 

236 

346 

120 

23 

I 
8 

8 

i 

2 

0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

27 
20 
29 

SO 

31 

0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

0 

I 

h 

59* 

216 
12i 

147 
93 

142 

22 
22 

21 

21 

1 
1 
1 

0 
0 

0 

0 

Mean 

0 

0 

6 

54 

^"i 

273 

12 

4.7 

0.1 

0 

0 

Acrfl 

0 

0 

365 

3320 

,,... 

1^960 

16240 

762 

279 

8 

0 

0 

NR  — No  Record 


Toiol  Otichorge  m  Acre-Ft«l 


tl2860 


140 


DAILY   ^EAN   DISCHAROE 
BURNS   CREEK   BELOW   BURNS   RESERVOIR 


In  aecond-feet 


Don 

1957 

1956                                               1 

Ocl. 

No>. 

Dtc. 

Jon. 

F.b. 

Mar. 

Apr. 

Mo> 

June 

July 

Aug. 

Sap). 

1 

0 

0 

0 

0.3 

42 

59 

980 

5 

0.5 

0 

0 

0 

2 

0 

0 

0 

18 

33 

48 

611 

5 

0.5 

0 

0 

0 

3 

0 

0 

0 

5 

491 

41 

1760 

5 

0.5 

0 

0 

0 

4 

0 

0 

0 

1 

458 

35 

1600 

5 

0.5 

0 

0 

0 

5 

0 

0 

0 

0.8 

331 

29 

473 

5 

0.2 

0 

0 

0 

6 

0 

0 

0 

0.7 

88 

26 

801 

6 

0.2 

0 

0 

0 

7 

0 

0 

0 

0.6 

57 

22 

316 

6 

0.1 

0 

0 

0 

S 

0 

0 

0 

0.5 

43 

18 

178 

6 

0 

0 

0 

0 

9 

0 

0 

0 

0.5 

34 

16 

125 

6 

0 

0 

0 

0 

10 

0 

0 

0 

1.8 

29 

14 

99 

5 

0 

0 

0 

0 

II 

0 

0 

0 

5 

24 

13 

79 

6 

0 

0 

0 

0 

12 

0 

0 

0 

2 

124 

13 

62 

9 

0 

0 

0 

0 

13 

0 

0 

0 

1 

84 

14 

48. 

8 

0 

0 

0 

0 

14 

0 

0 

0 

0.8 

38 

68 

It 

6 

0 

0 

0 

0 

15 

0 

0 

0 

0.7 

29 

1240 

5 

0 

0 

0 

0 

16 

0 

0 

50 

0.6 

25 

1580 

27 

4 

0 

0 

0 

0 

17 

0 

0 

15 

0.6 

21 

831 

13 

4 

0 

0 

0 

0 

le 

0 

0 

nt 

0.5 

81 

176 

20 

3 

0 

0 

0 

0 

19 

0 

0 

5 

0.5 

1090 

111 

17 

2 

0 

0 

0 

0 

20 

0 

0 

1 

0.1 

356 

329 

16 

2 

0 

0 

0 

0 

21 

0 

0 

0.8 

O.lt 

92 

605 

14 

2 

0 

0 

0 

0 

22 

0 

0 

3 

0.3 

60 

1110 

12 

2 

0 

0 

0 

0 

23 

0 

0 

1 

0.4 

45 

228 

10 

3 

0 

0 

0 

0 

24 

0 

0 

0.8 

309 

88 

367 

9 

3 

0 

0 

0 

0 

29 

0 

0 

0.6 

128 

440 

170 

8 

3 

0 

0 

0 

0 

26 

0 

0 

0.6 

452 

257 

107 

8 

2 

0 

0 

0 

0 

27 

0 

0 

0.5 

556 

90 

180 

6 

2 

0 

0 

0 

0 

28 

0 

0 

0.4 

117 

58 

172 

6 

1 

0 

0 

0 

0 

29 

0 

0 

0.3 

59 

91 

5 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0.3 

325 

234 

5 

1 

0 

0 

0 

0 

31 

0 

0.3 

108 

256 

0.5 

0 

0 

Meon 

0 

0 

ll 

68 

165 

255 

246 

4 

0.1 

0 

0 

0 

AcrFt 

0 

0 

24^1 

4191 

9138 

16270 

14660 

245 

5 

0 

0 

0 

NR-No  Record 


Toiol  Discharge  in  Acre-Feel 


44750 


TABLE  165 


DAILY   MEAN   DISCHAROE 
SAM   JOAQUIN   RIVER   AT  FREMONT  PORD   BRIDGE 


In  aecond-feet 


Dale 

1957 

1958                                        1 

Ocl. 

NO, 

Dec 

Jan. 

Fea. 

Mar. 

Apr. 

May 

June 

July 

Aug. 

Sepi 

1 

164 

52 

51 

81 

934 

2200 

4190 

3800 

3490 

2330 

285 

296 

2 

129 

51 

44 

85 

844 

1950 

4320 

3770 

3510 

1570 

291 

298 

3 

119 

S 

41 

86 

723 

1540 

4610 

3750 

3490 

1040 

300 

312 

4 

107 

42 

89 

780 

1170 

4960 

3750 

3490 

760 

310 

328 

5 

112 

46 

56 

89 

1140 

959 

5500 

3740 

3500 

658 

325 

332 

6 

137 

47 

74 

92 

1470 

822 

5850 

3730 

3500 

620 

314 

336 

7 

139 

42 

75 

110 

1810 

723 

5800 

3730 

3540 

591 

305 

336 

8 

115 

39 

73 

122 

1700 

770 

5570 

3740 

3580 

581 

287 

354 

9 

112 

36 

71 

120 

1310 

1120 

5340 

3740 

3600 

I?. 

282 

426 

10 

101 

36 

65 

112 

976 

1060 

5120 

3730 

3590 

285 

432 

II 

82 

36 

56 

115 

749 
624 

780 

4980 

3720 

Wo 

455 

274 

388 

12 

62 

J? 

60 

123 

609 

4800 

3730 
3740 

416 

262 

376 

13 

F 

64 

123 

576 

530 
492 
547 

4680 

3430 

388 

255 

378 

14 

?? 

50 

62 

140 

660 

4590 

3720 

3300 

376 

236 

378 

15 

44 

68 

179 

651 

4480 

3690 

3300 

384 

233 

350 

16 

56 

39 

l^ 

234 
242 

579 

1470 

4380 

3680 

2970 

374 

246 

346 

17 

69 

36 

85 

510 
462 

2540 

4300 

3680 

2260 

352 

250 

318 

18 

116 

35 

91 

258 

3300 

4230 

3680 

1700 

iloo 

364 

264 

300 

19 

97 

36 

125 
134 

242 

645 

3690 

4160 

3700 

372 

278 

249 

20 

66 

34 

232 

1140 

3800 

4110 

3710 

1220 

378 

267 

21 

59 

42 

130 

224 

2000 

3690 

4060 

3690 

1090 

374 

257 

264 

22 

65 

51 

107 

214 

2420 

3610 

4020 

3620 

1020 

363 

267 

280 

23 

61 

?o 

106 

203 

2210 

3650 

3980 

3510 

iiiS 

355 

265 

\n 

24 

59 

45 

101 

236 

1770 

3990 
4110 

3950 

3440 

355 

262 

25 

55 

45 

100 

330 

1390 

3920 

3380 

2120 

355 

262 

354 

2< 

71 

45 

94 

642 

1330 

4080 

3880 

3320 

2120 

348 

258 

325 

27 

91 

40 

96 

900 

1790 
2180 

4010 

3870 

3290 

2140 

352 

260 

332 

2S 

92 

42 

101 

1090 

3980 

3850 

3320 

2350 

334 

246 

339 

29 

P 

56 

tt 

1390 

3080 

3830 

3390 
3450 
3480 

2530 

319 

252 

327 

30 

61 

57 

1330 

4o.'0 

3820 

2560 

305 

265 

280 

31 

52 

82 

1020 

llOliO 

298 

285 

Meor^ 

89.3 

43.7 

80.9 

337 

1192 

2364 

4505 

3626 

2702 

541 

272 

333 

AcrFl 

V490 

2600 

4970 

207  30 

bbiqo 

145300 

268100 

223000 

160800 

33240 

16720 

19810 

E  -  EHimoi«d 


NR  -No  Record 


Tolol   Diichorgt   in   Ac«-'««l 


141 


DAILY  MEAN  DISCHAROE 
MERCED  RIVER   AT  EXCHEQUER 


In   9econd-feet 


1957 

1 

Del. 

Nov 

Oic. 

Jon. 

f.6. 

Uor. 

Ap.. 

Mot 

June 

Jul) 

»u«. 

Stpl 

1 

ais 

43 

41 

43 

44 

613 

2600 

2920 

6920 

2920 

1740 

1470   E 

o7!) 

43 

41 

42 

45 

613 

4980 

3450 

5860 

2720 

1710 

1440 

129 

43 

42  E 

43 

612 

8340 

4180 

5590 

2620 

1670 

1390 

56 

40 

42   E 

43 

49 

620 

10500 

4380 

4700 

2620 

1660 

1360 

s 

39 

39 

42  E 

43 

38 

726 

8930 

4860 

4750 

2670 

1660 

1350 

6 

39 

40 

42  E 

43 

39 

892 

6670 

6130 

4880 

2680 

1650 

1310 

it 

41 

42  E 

44 

40 

888 

4900 

6320 

4910 

2720 

1640 

1080 

42 

42  E 

44 

3§ 

868 

3460 

6490 

4640 

2660 

1640 

1240 

111 

42 

42  E 

44 

38 

757 

2510 

6420 

3710 

2520 

1610 

1330 

42 

42  E 

45 

38 

672 

2580 

6780 

2720 

2380 

1600 

1240 

II 

41 

42 

44 

40 

38 

644 

2370 

7660 

1910 

2200 

1620 

1180 

12 

40 

42 

f^ 

40 

40 

632 

2650 

6250 

1830 

2050 

1660 

1130 

IJ 

40 

42 

?3 

40 

it 

615 

2790 

5300 

1820 

i960 

1660 

1120 

14 

?9 

42 

45 

41 

617 

2350 

4300 

1840 

1950 

1730 

1120 

IS 

42 

42 

46 

41 

38 

909 

2280 

4720 

1840 

1980 

1730 

1130 

le 

41 

42 

44 

41 

3? 

1270 

2310 

5780 

1930 

1950 

1710 

1090 

17 

41 

43 

45 

41 

38 

1260 

2930 

7030 

1940 

1700 

1060 

le 

42 

43 

43 

40 

40 

1290 

3180 

8020 

6420 

1940 

1700 

1110 

19 

42 

42 

42 

39 

55 

1260 

3640 

8020 

6630 

1890 

1660 

1120 

20 

42 

41 

41 

38 

48 

1540 

3660 

7980 

6360 

i860 

1630 

1130 

21 

42 

41 

41 

43 

40 

1320 

3880 

8050 

5440 

1870 

1610 

1140 

22 

42 

42 

40 

43 

39 

4550 

4180 

8020 

1810 

1600  E 

1100 

25 

42 

42 

39 

43 

39 

4760 

4180 

7960 

5640 

1800 

1580  E 

1040 

24 

42 

42 

42 

50 

39 

4130 

3380 

8000 

5570 

1780 

1580  E 

996 

25 

42 

42 

42 

50 

44 

2590 

2920 

7960 

4680 

1760 

1580  E 

960 

2e 

43 

41 

42 

54 

39 

1300 

2570 

7980 

3870 

1780 

1530  E 

930 

27 

43 

41 

42 

46 

50 

731 

2790 

8000 

4040 

1790 

1520  E 

918 

28 

1*3 

41 

42 

49 

591 

1290 

2920 

8000 

4010 

1790 

1520  E 

948 

29 

^3 

42 

43 

57 

1300 

2920 

7990 

3650 

1820 

1520  E 

948 

30 

43 

42 

43 

53 

1750 

2920 

7720 

3000 

1830 

1520   E 

954 

31 

43 

43 

43 

3660 

7930 

1770 

1520   E 

M<an 

90.1 

41.7 

42.4 

44.1 

61.5 

1441 

3876 

6600 

4326 

2130 

1628 

1144 

AcrFI 

5540 

2480 

2600 

2710 

3420 

88630 

230700 

405800 

257400 

131000 

100100 

68100 

E  —  Estimotad 


NR-No  Record 


Total  Oitchargc  in  Acr«-F««1      1298000 


DAILY  MEAN   DISCHAROE 
MERCED  RIVER   BELOW   SNELLINQ 


In  second-feet 


Dote 

1957 

i9se                                 1 

Ocl. 

Nov. 

Dec. 

Jon. 

Fob. 

Mor. 

Apr. 

Moy 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

1 

91 

0.4 

6.2 

36  E 

80 

476 

3790 

1290 

1 

1140  E 

20 

28 

2 

53 

0.5 

5.9 

38  E 

72 

476 

5410 

1580 

706  E 

19 

24 

3 

99 

0.7 

5.7 

36  E 

274 

476 

6910 

2330 

3800  E 

603 

19 

26 

4 

64 

1.7 

6.2 

25 

264 

483 

11200 

2680 

1 

597 

17 

20 

5 

15 

2.6 

10 

20 

241 

497 

10200 

2870 

626 

14 

22 

6 

6.6 

3.1 

12 

19 

128 

631 

7840 

1 

1 

650 

13 

23 

7 

3.7 

3.1 

8.6 

18 

98 

656 

5760 

2600  E 

656 

14 

30 

VI 

2.5 

6.7 

18  E 

78 

647 

4240 

4600  E 

_I_ 

626 

17 

18 

9 

2.3 

7.2 

18   E 

67 

608 

2280 

1 

520 

16 

14 

10 

1.4 

2.6 

6.9 

19  E 

60 

547 

2650 

1160 

432 

19 

13 

1, 

1.5 

2.4 

7.5 

19  E 

55 

525 

2230 

1 

465 

346 

18 

14 

12 

1.9 

2.8 

8.0 

20  E 

86 

532 

2430 

126 

169 

25 

15 

2.3 

4.3 

8.6 

22   E 

107 

511 

2670 

4300  E 

103 

83 

44 

14 

(4 

2.4 

7.1 

9.2 

23  E 

67 

525 

2200 

1 

95 

55  E 

37 

15 

15 

1.6 

10 

15 

23  E 

57 

1010 

2000 

100 

42  E 

41 

15 

1.2 

8.8 

26 

23 

55 

1740 

1980 

1 

149 

31  E 

37 

16 

o.r 

8.5 

49 

23 

51 

1180 

2650 

1 

22  E 

43 

16 

0.7 

35 

23 

60 

1110 

2670 

5400  E 

21 

42 

13 

19 

0.5 

8.8 

38 

23 

611 

1100 

3210 

1 

3200  E 

22 

44 

11 

20 

0.5 

9.4 

19 

22 

231 

1400 

3190 

1 

26 

36 

11 

21 
22 

0.3 
1.0 

11 

12 

13 
15 

22 
26 

146 
114 

1800  E 
4000  E 

3170 
3370 

~r 

i 

32 

31 

32 

27 

11 
12 

23 

1.4 

11 

17  E 

29 

98 

5000  E 

3330 

6600  E 

3600  E 

25 

25 

32 

24 

25 

1.8 
1.8 

13 
15 

19  E 
21  E 

176 
165 

95 
253 

4590 
3410 

2620 
1820 

J^ 

1 

21 
20 

25 
23 

It 

26 
27 

2.3 
1.9 

16 
15 

24  E 

271 
264 

231 
92 

1540 
1060 

1350 
1210 

1 

1 

19 
22 

22 

24 

28 
26 

1.2 

15 

27  E 

117 

277 

1170 

1460 

6400  E 

1900  E 

22 

24 

28 

0.6 

16 

30  E 

101 

1150 

1270 

24 

27 

32 

30 

31 

0.4 
0.3 

15 

32  E 
36  E 

1% 

1270 
3660 

1240 

24 
22 

30 
29 

26 

Mton 

11.8 

7.7 

17.7 

63.2 

145 

1412 

3545 

4956 

2397 

246 

26.5 

20.3 

AcrFl 

723 

456 

1086 

3888 

8029 

36840 

210900 

304800 

142600 

15140 

1632 

1206 

E  —  Ettimoted 


NR  — No  Record 


Total   Oiichorgc  ir»   ftcrf-Ft»l 


142 


DAILY  MEAN  DISCHAROE 
MERCED   RIVER    AT  CRESSEY 


In  aecond-feet 


Ooit 

1957 

1 

OC. 

Nov. 

O.C. 

Jen. 

Ftb. 

Mar, 

Apt. 

MO, 

June 

Jul) 

Aug. 

S.P.. 

1 

132 

83 

91 

99 

247 

662 

4690 

1780 

6660 

1400 

87  E 

109 

2 

135 

79 

87 

103 

195 

784 

6250 

1910 

5350 

1260 

85  E 

99 

3 

130 

79 

83 

112 

509 

780 

8800 

2630 

4690 

1030 

82  E 

96 

4 

13« 

80 

82 

115 

607 

777 

12400 

3270 

3990 

985 

79  E 

94 

5 

135 

86 

96 

109 

1230 

784 

12000 

3390 

3340 

993 

75  E 

94 

6 

lit 

'^ 

103 

104 

452 

888 

10700 

4000 

3540 

1030 

72  E 

94 

r 

101 

104 

101 

289 

1040 

7810 

5330 

3580 

J020 

67 

97 

8 

95 

68 

100 

100 

238 

1050 

5510 

5150 

3580 

1010 

67 

5S 

9 

88 

67 

98 

99 

217 

1030 

2870 

5090 

1940 

899 

68 

10 

86 

66 

100 

103 

195 

930 

3420 

5470 

752 

78 

82 

II 

86 

67 

98 

118 

16? 
184 

850 

2740 
2810 

6060 

1080 

577 

83 

81 

83 

62 

94 

142 

828 

6430 

495 

Itl 

83 

81 

13 

84 

65 

121 

394 
240 

813 

3080 

5180 

373 

83 

89 

14 

85 

67 

96 

112 

809 

2800 

3660 

320 

191 
141   E 

91 

97 

15 

89 

69 

104 

107 

190 

1580 

2310 

3250 

289 

97 

96 

16 

90 

69 

115 

106 

174 

4420 

2480 

4180 

280 

124 

110 

101 

17 

82 

69 

123 

103 

163 

2500 

3060 

5140 

568 

120 

124 

96 

18 

78 

71 

141 

104 

171 

1750 

3090 

6220 

3960 
4730 

io4 

123 

97 

19 

79 

71 

135 

103 

1880 

1570 

3510 

7040 

124 

99 

20 

77 

70 

134 

103 

1450 

1770 

3710 

7040 

4850 

106 

123 

91 

21 

80 

71 

122 

101 

540 

2180 

3670 

6940 

4490 

113 

110 

85 

22 

78 

72 

120 

101 

358 

4920 

3850 

7040 

3960 

109 

|9 

87 

23 

r. 

73 

112 

106 

5590 

3960 

7130 

3860 

101 

89 

90 

24 

77 

112 

134 

260 

5400 

3570 

7110 

3980 

99 

106 

2S 

79 

80 

109 

659 

473 

4480 

2420 

7040 

3740 

93 

96 

115 

26 

80 

81 

104 

544 

802 

1900 

2070 
1580 

7010 

2590 

90 

97 

115 

27 

79 

78 

103 

989 

432 

1580 

7020 

2350 
2420 

96 

§^ 

115 

za 

79 

T9 

101 

457 

260 

1190 

1950 

6970 
704o 

100  E 

113 

80 

80 

100 

251 

1520 

1810 

2320 

94  E 

82 

118 

30 

79 

86 

100 

370 

1540 

1760 

7020 

1720 

90 

116 

31 

81 

100 

441 

3620 

6760 

90  E 

106 

Mtan 

92.1 

73.9 

105 

207 

462 

1928 

4621 

5461 

2937 

438 

91.1 

100 

AcrFI 

5665 

1395 

6470 

12760 

25670 

118600 

275000 

335800 

174800 

26940 

5599 

5954 

E-  Estimattd 


NR-No  Record 


Totol  Oiichoi-gt  in  Acf«-Ft«l         997700 


TABLE   169 


DAILY   MEAN   DISCHAROE 
MERCED   RIVER   NEAR    STEVINSON 


In  aecond-feet 


Oott 

1957 

1958                                                1 

Ocl. 

Nov. 

Ote. 

Jon. 

Ftb. 

Mor. 

Apr. 

Moy 

June 

July 

Au9. 

Sept 

, 

310 

131 

146 

161 

473 

454 

4320 

2330 

6630 

1580 

230 

324 

2 

295 

136 

148 

161 

374 

688 

5790 

2320 

6060 

1420 

222 

280 

339 

146 

146 

163 

331 

748 

6640 

2640 

5160 

1230 

242 

249 

308 

144 

"3 

172 

652 

751 

8700 

3320 

4740 

1190 

242 

232 

5 

305 

136 

148 

175 

938 

748 

11100 

3650 

3940 

1100 

234 

232 

6 

249 

135 

149 

172 

848 

771 

10900 

3840 

3840 

1110 

236 

240 

^36 

151 

168 

S? 

908 

9980 

4680 

3940 

1100 

228 

272 

220 

138 

153 

166 

983 

7090 

5210 

3960 

1030 

214 

312 

204 

138 

155 

163 

383 

998 

4810 

5080 

3770 

801 

261 

278 

10 

193 

151 

153 

165 

350 

938 

3540 

5200 

3090 

259 

318 

n 

230 

141 

155 

166 

318 

m 

3420 

5570 

2190 

704 

255 

270 

12 

232 

136 

153 
149 

184 

291 

3300 

6230 

1630 

565 

232 

278 

13 

^53 

278 

135 

201 

318 

798 

3320 

5800 

1270 

512 

]ti 

291 

14 

138 

149 

180 

421 

771 

3350 

4840 

1150 

462 

326 

15 

234 

144 

155 

170 

339 

926 

3100 

3850 

1070 

368 

191 

337 

16 

226 

146 

158 

180 

295 

2820 

2970 

3960 
4720 

^l 

\u 

186 

295 

17 

216 

153 

165 

179 

270 

3590 

2960 

251 

266 

^11 

151 

i^i 

173 

266 

2120 

3210 

5560 

2170 

314 

264 

232 

160 

148 

173 

442 

1790 

3260 

6350 

4280 

341 

257 
249 

249 
284 

20 

153 

146 

182 

173 

2160 

1760 

3440 

6660 

4720 

352 

21 

148 

148 

182 

172 

965 

2230 

rz 

6630 

4640 

346 

240 

324 

22 

143 

153 

175 

172 

649 

3270 

6630 

4190 

306 

249 

333 

153 

173 

175 

526 
447 

5260 

3490 

6820 

3910 

268 

232 

III 

159 

155 

177 

195 
324 

5480 

3450 

6850 

3980 

257 

lit 

144 

156 

177 

403 

5120 

3050 

6880 

3960 

259 

295 

26 

143 
14l| 

III 

173 

516 

640 

3800 

2680 

6850 
6780 

3290 

264 

222 

314 

27 

H9 

712 
804 

676 

2380 

2440 

2500 

284 

210 

289 

26 

141 

166 

512 

1910 

2230 

6760 

2600 

308 

201 

282 

29 

143 

141 

165 

507 

i960 

2200 

6750 

2500 

274 

226 

282 

30 

141 

143 

163 

399 

1970 
2400 

2340 

6760 

2210 

249 

295 

266 

31 

138 

161 

519 

6620 

247 

299 

M«on 

209 

1     144 

161 

256 

547 

1939 

4466 

5359 

3306 

60£) 

235 

288 

Ac-Fl 

l:'84o 

HS70 

5900 

15750 

30360 

119200 

265700 

329500 

196700 

,17440 

14440 

17120 

NR  -No  Rtcord 


Totol  Oi■c^argt  in  Acra-F««l      IO38OOO 


143 


DAILY  MEAN  DISCHAROE 
MERCED  RIVEI)  SLOUOH  NEAR  NEWMAN 


In  aecond-feet 


Doll 

1957 

I9S6                                               1 

Oct. 

No» 

Die. 

Jan. 

Fib. 

Mar. 

A„. 

M., 

Jum 

Jul, 

Au«. 

Saul. 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

72 

798 

1.9 

0 

0 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

11 

715 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

IS* 

509 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2580 

lU 

5?i 

0 

0 

0 

} 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

5160 

0 

0 

0 

6 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

7770 

226 

276 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Sao 

338 

290 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

514 

298 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2*10 

488 

290 

0 

0 

0 

10 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1560 

528 

197 

0 

0 

0 

II 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1300 

822 

88 

0 

0 

0 

12 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

956 

1040 

26 

0 

0 

0 

13 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

775 

ss 

1.5 

0 

0 

0 

14 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

658 

0 

0 

0 

0 

15 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

428 

231 

0 

0 

0 

0 

16 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

32ft 

220 

0 

0 

0 

0 

17 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

290 

m 

0 

0 

0 

0 

IS 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

327 

35 

0 

0 

0 

19 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

319 

1030 

226 

0 

0 

0 

20 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

357 

944 

284 

0 

0 

0 

21 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

3ft6 

910 

275 

0 

0 

0 

22 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

319 

900 

220 

0 

0 

0 

23 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

325 

910 

183 

0 

0 

0 

24 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

311 

900 

190 

0 

0 

0 

29 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

224 

880 

197 

0 

0 

0 

26 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

133 

850 

128 

0 

0 

0 

27 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

91 

822 

41 

0 

0 

0 

za 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

82 

814 

40 

0 

0 

0 

29 

0 

0 

0 

0 

0 

84 

814 

46 

0 

0 

0 

30 

0 

0 

0 

0 

0 

75 

822 

32 

0 

0 

0 

31 

0 

0 

0 

0 

798 

0 

0 

Mian 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1280 

599 

203 

0.1 

0 

0 

AerFl 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

76140 

36820 

12090 

4 

0 

0 

NR  — No  Record 


Totol  Oiachargt  in  Acr«-F«tt 


DAILY   MEAN  DISCHARGE 
SAN  JOAQUIN   RIVER   NEAR   NEWMAN 


In  second-feet 


Doll 

19  57 

1 

Oci. 

No* 

Die 

Jon. 

Fm. 

Mor. 

«(>'■ 

MO, 

Junt 

July 

Aug. 

Sipl. 

1 

470 

210 

222 

295 

1670 

2960 

10400 

9450 

11000 

4980 

512 

617  E 

2 

437 

210 

232 

300 

1500 

2970 

11800 

9360 

lOQOO 
10400 

3920 

500 

575  E 

3 

437 

216 

261 

300 

1350 

2600 

14200 

9360 

2950 
2430 

544 

557  E 

4 

419 

218 

234 

308 

1570 

2210 

17100 

9700 

10100 

564 

555  E 

5 

407 

210 

241 

312 

2110 

I98O 

I98OO 

9990 

9640 

2200 

564 

558  E 

6 

431 

208 

250 

312 

2560 

1830 

21400 

10100 

9320 

2120 

568 

568  E 

7 

401 

206 

252 

322 

2550 

1850 

210OO 

10400 

9350 
9470 

2050 

540 

600  E 

6 

356 

206 

252 

338 

2460 

1910 

19900 

10900 

1940 

520 

660  E 

9 

340 

198 

254 

338 

2050 

2200 

18600 

10900 

9520 

1850 

536 

691  E 

10 

320 

206 

252 

340 

1670 

2200 

17200 

11000 

9150 

1590 

564 

737  E 

II 

335 

202 

243 

342 

1390 

1910 

16600 

11200 

8370 

1440 

544 

654  E 

12 

315 

196 

241 

365 

1260 

1670 

156OO 

11500 

7600 

1250 

500 

656  E 

13 

325 

200 

245 

40fr 

11«0 
1340 

1550 

15000 

11500 

6960 

1100 

472 

668 

14 

362 

204 

245 

419 

1500 

14700 

11100 

6600 

1020 

445 

704 

15 

325 

208 

257 

458 

1280 

1610 

13900 

10400 

6040 

902 

16 

295 

206 

270 

547 

1180 

3490 

13200 

10100 

5280 

840 

445 

660 

17 

298 

204 

300 

578 

1090 
1040 

5840 

12600 

10400 

4400 

772 

486 

604 

16 

312 

204 

318 

603 

5980 

12600 

10800 

4080 

722 

532 

552 

19 

295 

204 

359 

1280 

6440 

12300 

11200 

5460 

763 

528 

528 

20 

259 

202 

377 

586 

3210 

7080 

12200 

11600 

5760 

754 

512 

536 

21 

243 

218 

377 

586 

3250 

7600 

12000 

11600 

5650 

776 

482 

588 

22 

239 

232 

350 

568 

3520 

8060 

11700 

11500 

5270 

714 

508 

600 

23 

239 

232 

335 

561 

3400 

9490 

11500 

11400 

5210 

656 

508 

660 

24 

239 

222 

332 

614 

2700 

10400 

11400 

11200 

5690 

620 

500 

684 

25 

232 

222 

328 

777 

2350 

11000 

11000 

11000 

6100 

624 

504 

656 

26 

234 

224 

325 

1340 

2070 

10700 
9'l80 

10400 

10900 

5930 

616 

481  E 

636 

27 

216 

320 

1700 

2460 

10000 

10700 

5220 

656 

471  E 

628 

26 

261 

212 

318 

2060 

2820 

ssio 

8420 

9760 

10600 

5240 

676 

449  E 

624 

29 

245 

214 

315 

2050 

9700 

10700 

5520 

628 

479  E 

616 

30 

234 

222 

305 

2000 

9560 

10900 

5580 

564 

563  E 

568  E 

31 

218 

295 

1780 

8680 

11000 

552 

583  E 

Mion 

315 

211 

287 

7J3 

2011 

5183 

13900 

10720 

7160 

1377 

512 

622 

AcrFl 

19390 

I256O 

17660 

43870 

111700 

318700 

827300 

659400 

426100 

84640 

31460 

36990 

NR  — No  RtCO'd 


ToiQl   Oitchorqa   in   Acrt-fMt       2390000 
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TABLE  172 


DAILY   MEAN   DISCHAHQE 
ORESTIMBA   CREEK   NEAR   NEWMAN 


In  second-feet 


1957 

1958                                               1 

Oct. 

N,., 

Otc 

Jon. 

Fte. 

Mor. 

Apr. 

Mot 

June 

July 

A„9. 

Sopi. 

, 

0 

0 

0 

0 

14 

56 

997 

28 

6.6 

1.6 

0.1 

2 

0 

0 

0 

0 

11 

44 

1890 

26 

H 

1.6 

0.1 

0 

0 

0 

0 

0 

105 

38 

3010 

23 

1.6 

0.1 

0 

0 

0 

0 

0 

76 

33 

842 

22 

7.4 

1.5 

0.1 

0 

5 

0 

0 

0 

0 

136 

29 

510 

21 

7.4 

1.4 

0.1 

0 

6 

0 

0 

0 

0 

81 

28 

773 

20 

7.0 

1.4 

0.1 

0 

7 

0 

0 

0 

0 

17 

25 

n\ 

19 

8.2 

1.4 

0.2 

0 

8 

0 

0 

0 

0 

31 

22 

17 

8.6 

1.4 

0.2 

0 

0 

0 

0 

0 

29 

22 

260 

16 

8.2 

1.4 

0.2 

10 

0 

0 

0 

0 

24 

20 

210 

15 

7.8 

1.4 

0.1 

0 

M 

0 

0 

0 

0 

25 

20 

176 

17 

7.0 

1.2 

0.1 

0 

12 

0 

0 

0 

0 

52 

19 

151 

16 

5.4 

1.2 

0 

0 

13 

0 

0 

0 

0 

78 

20 

131 

14 

4.2 

1.2 

0 

0 

14 

0 

0 

0 

0 

44 

25 

114 

14 

3.6 

1.1 

0 

15 

0 

0 

0 

0 

32 

166 

100 

13 

3.6 

1.1 

0 

0 

16 

0 

0 

0 

0 

27 

994 

90 

12 

3.3 

1.1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

23 

270 

80 

11 

3.0 

1.1 

0 

0 

18 

0 

0 

0 

0 

95 

130 

76 

10 

3.0 

1.2 

0 

0 

19 

0 

0 

0 

0 

1890 

81 

67 

9.0 

2.8 

1.1 

0 

0 

20 

0 

0 

0 

465 

183 

62 

9.0 

2.8 

0.9 

0 

0 

21 

0 

0 

0 

0 

151 

422 

56 

8.2 

2.5 

0.9 

0 

0 

22 

0 

0 

0 

0 

81 

639 

52 

11 

2.5 

0.8 

0 

0 

0 

0 

53 

265 

48 

19 

2.5 

0.7 

0 

0 

0 

0 

58 

173 

45 

12 

2.5 

0.6 

0 

0 

0 

0 

35 

539 

115 

43 

8.2 

2.2 

0.5 

0 

0 

28 

0 

0 

0 

211) 

201 

86 

39 

6.6 

2.2 

0.4 

0 

0 

2T 

0 

0 

0 

90 

115 

124 

38 

5.8 

2.1 

0.3 

0 

28 

0 

0 

0 

28 

78 

127 

36 

5.4 

1.9 

0.2 

0 

0 

29 

0 

0 

16 

90 

34 

5.8 

1.8 

0.1 

0 

0 

30 

0 

0 

0 

19 

103 

32 

6.2 

1.6 

0.1 

0 

0 

31 

0 

0 

19 

106 

5.8 

0.1 

0 

M.on 

0 

0 

0 

13.6 

163 

144 

362 

13.7 

4.5 

1.0 

0 

0 

AcrFl 

0 

0 

0 

835 

9080 

8880 

21530 

845 

268 

61 

3 

0 

NR  — No  Record 


Totol  Oiichorg*  in  Acf€-F«t1  4l490 


DAHY    MEAN   DISCHARGE 
SAN  JOAQUIN  RIVER    AT  GRAYSON 


In  second-feet 


Dott 

,957 

1 

OC. 

Nov 

Dtc. 

Jon. 

F<b. 

Mor. 

Apr. 

Moy 

Junt 

July 

Aug. 

S«pl. 

735 

360 

390 

480 

1680 

3610 

11100 

14900 

12300 

5940 

830 

850 

2 

713 

345 

375 

470 

158O 

3860 

12000 

15000 

12200 

5640 

SOO 

825 

625 

340 

400 

465 

1500 

3650 

15500 

14800 

12400 

4440 

§55 

820 

680 

345 

440 

460 

1410 

2750 

17000 

14700 

11900 

3440 

880 

810 

5 

735 

340 

475 

455 

1640 

2290 

17500 

16100 

11200 

2960 

840 

765 

6 

^S 

330 

485 

455 

2200 

1990 

20100 

15100 

11300 

2840 

845 

130 

7 

325 

490 

460 

2550 

1810 

22300 
22400 

10800 

11300 

2900 

840 

810 

615 

325 

485 

470 

2620 

1800 

11400 

11300 
11400 

2820 

840 

890 

605 

325 

460 

475 

2460 

1810 

21300 

12300 

2400 

875 

910 

10 

615 

320 

490 

480 

2080 

2070 

I98OO 

12600 

11400 

2420 

925 

1000 

680 

315 

470 

480 

1670 

2140 

18800 

12800 

11200 

I98O 

900 

1000 

675 

325 

475 

1450 

1830 

18200 

12700 

10500 

1800 

f35 

980 

13 

720 

330 

455 

490 

1250 

1440 

17100 

13000 

9650 

1670 

800 

990 

865 

400 

470 

485 

1200 

1700 

16400 

13100 

9170 

1600 

765 

995 

15 

830 

500 

510 

1380 

1700 

16000 

12700 

8360 

1450 

765 

1020 

690 

375 

500 

555 

1310 

2370 
4l80 

15400 
14800 

12000 

8730 

1340 

760 

r,? 

550 

360 

510 

605 

1200 

12700 

5?S° 

1320 

ttS 

500 
490 

350 

555 

630 

1130 

5990 

14600 

11300 

4480 

1270 
1240 

§25 

l9 

360 

560 

650 

1750 

6720 

14600 

12600 

4500 

835 

800 

20 

470 

380 

580 

2920 

7130 

14300 

11700 

5690 

1280 

795 

790 

430 

380 

595 

635 

3790 
3800 

8340 
8490 

13700 
13400 

12200 

6660 

1260 

760 

880 

405 

385 

595 

635 

12400 

6910 
6880 

1160 

760 

23 

400 

390 

560 

630 
680 

3930 

9055 
7240 

14000 

12600 

1090 
1180 

770 

950 

24 

400 

370 

560 

3760 
3420 

12900 
12800 

12400 

S?S 

790 

960 

2S 

395 

370 

560 

765 

11100 

12300 

1180 

825 

965 

390 

390 

540 

950 

2370 

12000 

12400 

12000 

7040 

1200 

780 

III 

27 

390 

\t^ 

525 

1320 

2270 

12300 
11400 

11800 

11800 

6800 

1180 

745 

26 

410 

535 

1635 

2550 

11300 

9900 

6130 

1180 

745 

is 

425 

380 

530 

1760 

11900 

10900 

12000 

5810 

1140 

^r. 

30 

390 

515 

1900 
1810 

10600 

10500 

12200 

5950 

1180 

31 

375 

500 

10800 

12400 

1040 

820 

Maon 

567 

357 

503 

739 

2174 

5616 

15420 

12730 

8674 

2049 

808 

898 

AcrFl 

i4860 

SI  260 

30940 

4^j4'30 

120700 

34S300 

917000 

7828OO 

516100 

126000 

49710 

53460 

NR  -No  Record 
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TABLE  171 


DAILY   MEAN   DISCHARQE 
TOOLBMNE  RIVEB   ABOVl  LA  OBANOE  DAM,    NEAR  LA  ORANOE 


In  aecond-feet 


1957 

1956 

Del. 

Nov 

Dte, 

Jon. 

Fib. 

Mor. 

•p.. 

uor 

Junt 

J»„ 

.„,. 

Sipl. 

1 

1360 

1500 

1310 

589 

766 

2160 

7100 

7300 

7200 

6210 

2210 

2300 

2 

1350 

1110 

1760 

885 

559 

2120 

7210 

7310 

6950 

3160 

2210 

2300 

11(90 

1210 

1710 

1020 

918 

2110 

7320 

7360 

6910 

3110 

2230 
22IO 

2300 

4 

1560 

1600 

1770 

862 

1030 

2180 

7120 

8850 

8150 

1210 

2300 

5 

1260 

1580 

1720 

705 

811 

2130 

7110 

9360 

3820 

5160 

2210 

2300 

6 

911 

1580 

1T80 

1380 

If. 

2110 

7110 

9380 

3230 

6780 

2250 

2300 

1170 

1560 

1690 

1210 

2180 

7370 
7380 

7260 

3230 

6830 

2250 

2300 

e 

1190 

1580 

1130 

1210 

621 

2110 

5050 

3110 

3I6O 

2250 

2300 

9 

1560 

1380 

2010 

1260 

521 

2110 

7310 

5010 

3 180 

3150 

2260 

2300 

10 

1600 

1210 

1880 

1060 

709 

2170 

7300 

5010 

3230 

3150 

2260 

2310 

1 1 

1310 

1530 

1690 

759 

130 

2500 

7280 

6590 

2900 

1200 

2210 

2310 

12 

1070 

1630 

1590 

605 

813 

2100 

7270 

6770 

3270 

3600 

2260 

2300 

15 

825 

1690 

1670 

981 

821 

2510 

7100 

6590 

3270 

3950 

2280 

2300 

14 

1120 

1160 

1510 

993 

1010 

2180 

7060 

6590 

3250 

3870 

2280 

2290 

15 

1090 

1650 

1010 

1060 

1030 

2660 

6150 

6600 

3280 

3670 

2280 

2290 

16 

1100 

1120 

1190 

1060 

1120 

1000 

6750 

6650 

3270 

3I60 

2280 

2300 

n 

1100 

1260 

1380 

1200 

1210 

5180 

5700 

7990 

3750 

3290 

2280 

2300 

18 

1210 

1780 

1310 

756 

1110 

5800 

I56O 

8980 

5560 

3170 

2280 

2300 

19 

971 

1660 

1270 

588 

1360 

6530 

5610 

9730 

9220 

2230 

2280 

2300 

20 

653 

1570 

1370 

993 

1220 

6970 

7650 

9800 

11500 

2250 

2300 

2300 

21 

1260 

1500 

1110 

1070 

1260 

7320 

8000 

9810 

11600 

2190 
2240 

2300 

2290 

22 

1280 

1600 

1030 

1080 

1110 

7370 

8180 

9890 

11300 

2300 

2280 

23 

1520 

1180 

1170 

1010 

1090 

7300 

818O 

9510 

10300 

2250 

2300 

2300 

24 

1310 

1310 

1390 

1170 

1180 

7300 

B19O 

9200 

9570 

2210 

2300 

2300 

25 

1360 

1690 

910 

738 

2110 

7250 

3200 

8770 

9200 

2210 

2300 

2300 

26 

1220 

1700 

1270 

539 

2560 

7230 

8310 

8310 

7310 

2170 

2300 

2320 

27 

1110 

1630 

1510 

938 

2160 

6680 

8210 

6920 

6060 

2170 

2300 

2350 

2S 

1390 

1290 

1270 

796 

2120 

5610 

8300 

1750 

5510 

2200 

2310 

2310 

29 

1110 

1620 

988 

831 

1030 

9080 

1010 

1390 

2220 

2320 

2310 

30 

1510 

1630 

1120 

671 

3810 
5170 

8120 

1620 

1770 

2210 

2320 

2330 

31 

1370 

1270 

735 

6900 

2210 

2300 

Wion 

1268 

1525 

1168 

929 

1175 

1383 

7386 

7152 

5917 

3381 

2275 

2305 

AcrF. 

77900 

90720 

90210 

57100 

65260 

^69500 

139500 

158200 

353900 

208100 

139900 

137200 

E  —  Estimattd 


NR  — No  Record 


Total  Oiichorg*  in  4cr«-F««l       2388000 


TABLE   175 


DAILY  HEAN 'DISCHARGE 

TUOLUMNE  RIVER   AT  LA  GRANGE   BRIDGE 


In  second-feet 


Dote 

1957 

1958                                               1 

Oct. 

Nov 

Dec 

Jon. 

Fob. 

Mor. 

•" 

Moy 

June 

Jul, 

Aug. 

Sep'- 

1 

358 

1020 

1250 

583 

622 

2180 

7090 

1150 

4090  E 

3210 

11 

11 

2 

313 

965 

1750 

629 

611 

2100 

7130 

1060 

3890  E 

505 

11 

106 

3 

373 

821 

1720 

692 

616 

2100 

7390 

1100 

3750  E 

500 

11 

98 

4 

339 

1130 

1770 

650 

633 

2120 

7510 

5610 

5230  E 

1080 

11 

212 

5 

338 

1090 

1730 

627 

622 

2390 

7130 

6160 

1130 

2100 

14 

208 

6 

231 

1090 

1800 

838 

622 

2370 

7190 

6550 

505 

3700 

14 

21 

7 

317 

II20 

1690 

667 

627 

2110 

7280 

1110 

510 

4120 

14 

18 

e 

313 

1580 

1110 

676 

611 

2330 

7330 

2050 

515 

884 

14 

311 

9 

1360 

2100 

723 

515 

2350 

7260 

2050 

530 

638 

14 

311 

10 

1160 

1170 

1920 

611 

627 

2030 

7200 

2070 

520 

541 

13 

346 

11 

1030 

1590 

1650 

627 

633 

1580 

7130 

3550 

403 

1160 

13 

341 

12 

895 

1630 

1600 

605 

614 

1090 

7030 

1000 

500 

611 

14 

313 

13 

703 

1690 

1700 

622 

611 

1130 

6900 

3890 

414 

904 

14 

317 

14 

^ 

1130 

1530 

638 

638 

1300 

6860 

3850  E 

357 

830 

14 

22 

15 

1660 

1010 

602 

633 

1720 

5880 

3860  E 

349 

727 

14 

359 

16 

§65 

1100 

1180 

650 

638 

3280 

6110 

3890  E 

340 

510 

14 

515 

17 

1210 

1120 

638 

939 

1770 

1900 

5280  E 

487 

515 

14 

520 

18 

983 

1780 

1350 

616 

1180 

5380 

3370 

6350  E 

1670 

511 

14 

520 

19 

1000 

1670 

1290 

511 

1570 

6110 

1090 

7200  E 

5220 

206 

14 

525 

20 

696 

1590 

1390 

611 

1220 

6610 

6140 

7260  E 

7810 

20 

13 

525 

21 

1010 

1520 

1160 

633 

1210 

7180 

6520 

7330  E 

8100 

19 

12 

505 

22 

1060 

1590 

973 

633 

1090 

7180 

6720 

7550  E 

8100 

18 

12 

530 

23 

1270 

1150 

1180 

656 

1010 

7110 

6110 

7510  E 

7090 

18 

12 

520 

24 

1060 

1230 

1110 

672 

1130 

7130 

5870 

7050  E 

6310 

18 

12 

530 

25 

1120 

1660 

933 

627 

2080 

7110 

5590 

6750  E 

5950 

17 

12 

530 

26 

931 

1680 

1260 

557 

2650 

7090 

5640 

6010  E 

1080 

16 

13 

530 

27 

1090 

1600 

1550 

505 

2500 

6570 

5610 

4580  E 

2810 

16 

12 

520 

28 

1060 

1190 

1270 

616 

2110 

5380 

5630 

2630  E 

2550 

16 

11 

170 

29 

1000 

1580 

967 

627 

3810 

6320 

1850  E 

1200 

17 

11 

132 

54i 

30 

1080 

1510 

1100 

611 

3500 

5510 

2110  E 

1500 

15 

12 

31 

905 

1010 

622 

5870 

3810  E 

11 

13 

Uion 

799 

1110 

1161 

635 

1057 

1019 

6389 

4773 

2866 

768 

13.2 

361 

AcrFI 

19150 

83910 

S986O 

39020 

58680 

217100 

380200 

293500 

170500 

47210 

811 

21500 

NP  —  No  Reco'd 


Toiol  Onchorge  m  Acra-F««i      lUQlOOO 
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DAILY  MEAN   DISCHARQE 
TTOLUMNE  RIVER  AT  ROBERTS  PERRY  BRIDOE 


In  second-feet 


Oalt 

1957 

1 

Ocv 

»o« 

0.C 

Jon. 

F.b. 

M<|>. 

Apr 

Uoy 

June 

J.I, 

•wg. 

S.BI- 

I 

186 

956 

1190 

821 

688 

2510 

7860 

«il80 

1220 

3110 

17 

13 

2 

330 

981 

1720 

719 

688 

2510 

7750 

1330 

1100 

820 

15 

15 

3 

386 

936 

1810 

728 

2180 

8100 

1360 

3610 

601 

15 

135 

4 

336 

I060 

1910 

791 

2530 

8380 

5520 

5260 

809 

«1 

181 

S 

338 

1860 

756 

791 

2I5O 

8160 

6800 

2160 

2390 

39 

271 

e 

278 

1100 

1960 

880 

708 

2510 

8280 

696O 

655 

3330 

It 

230 

7 

300 

1290 

1880 

808 

701 

2570 

7910 

5610 

623 

1220 

75 

a 

316 

1570 
1130 

1670 

163 
805 

688 

2510 

7910 

2370 

617 

1590 

11 

227 

335 

Ecrro 

585 

2530 

7880 

2330 

617 

819 

13 

132 

10 

770 

1290 

2150 

787 

662 

2350 

7800 

2310 

610 

636 

13 

112 

II 

1110 

1390 

1800 

722 

675 

1910 

7750 

3310 

501 

1100 

39 

116 

12 

888 

1610 

1780 

701 

735 

mo 

7650 

1300 

591 

851 

39 

115 

19 

830 

1710 

1880 

681 

728 

1390 

7130 

1090 

530 

995 

39 

150 

14 

871 

1190 

1710 

701 

722 

1190 

7110 

1060 

150 

73* 

13 

263 

IS 

968 

1610 

1380 

675 

695 

1870 

6160 

1090 

111 

1020 

17 

216 

16 

956 

1170 

15I0 

708 

695 

3610 

6730 

1120 

139 

598 

17 

623 

17 

867 

1350 

1600 

722 

822 

1920 

5770 

5200 

187 

551 

15 

623 

la 

981 

1650 

1540 

708 

1I9O 

5730 

3760 

6390 

1110 

591 

39 

629 

19 

1050 

1710 

1180 

623 

2050 

6150 

1030 

7390 

1160 

120 

37 

623 

20 

856 

1610 

1570 

662 

1170 

6980 

6520 

7170 

7900 

83 

37 

623 

21 

806 

1580 

1610 

675 

1390 

7750 

7010 

7500 

8360 

l^ 

37 

604 

22 

icrro 

1670 

1370 

695 

1260 

8010 

7190 

7690 

8120 

39 

623 

23 

1180 

1510 

1500 

695 

1210 

7810 

69I0 
6I10 

7820 

7670 

15 

11 

617 

1110 

1100 

1660 

827 

1380 

7B20 

7250 

6500 

«3 

15 

623 

1030 

1620 

1260 

715 

2010 

7800 

5920 

69I0 

6310 

11 

37 

623 

ze 

955 

1710 

1230 

712 

2720 

7730 
7130 

5950 

6320 

1520 

37 

33 

623 

27 

1160 

1700 

1670 

612 

2570 

5950 

1910 

2880 

39 

5? 

610 

za 

1010 

1520 

1170 

688 

2520 

5850 

5950 

3050 

2970 

39 

555 

29 

976 

1510 

12IO 

701 

1150 

6620 

1910 

1380 

15 

15 

520 

30 

1050 

1660 

1110 

722 

3650 

6290 

2110 

1150 

11 

13 

623 

31 

937 

1100 

715 

6090 

3790 

15 

Maon 

783 

1110 

1635 

731 

1119 

1360 

6938 

1999 

3007 

811 

11.2 

136 

AcrFI 

48110 

85710 

100600 

11960 

63810 

268100 

112800 

307100 

178900 

51680 

2533 

25910 

E—  Eatimolcd 


NR  — No  Record 


Totol  Ditchorsa  in  Acr«-F«at       I59IOOO 


TABLE  177 


DAILY   MEAN  DISCHARGE 
TUOLUMNE  RIVER   AT   HICKMAN   BRIDGE 


In  second-feet 


Oott 

1957 

1 

Ocl. 

Nov. 

Oac 

Jon. 

Fab. 

MOf. 

Apr. 

Hor 

June 

Jul, 

Agg. 

Sapl 

1 

380 

418 

995 

1550 

951 

776 
786 
813 

2600 

7520 

1380 

1160 

3650 

137 

137 

1090 

1620 

810 

2570 

7390 

1210 

1110 

1330 

133 

III 

1020 

1870 

1880 

2550 

7900 

1250 

3190 

5o4o 

868 

131 

112 

1000 

835 

857 

2590 

7910 

5110 

880 

127 

201 

1170 

1910 

797 

891 

2570 

7690 

6390 

2760 

2550 

123 

307 

6 

100 

1170 

1920 

857 

808 

2580 

7780 

6520 

813 

3320 

121 

320 

?31 

120 

1120 

1880 

in 

797 

2630 

7170 
7110 

5780 

765 

1210 

123 

177 

1680 

1710 

786 

2570 

2160 

739 

2200 

121 

220 

110 

1550 
1I10 

1910 

1^ 

701 

2630 

7350 

2380 

739 

1050 

123 

161 

2180 

739 

2530 

7320 

2390 

719 

802 

121 

483 

M 

1310 

1110 

1820 

786 

765 

2070 

7200 

3170 
1300 

616 

1160 

123 

490 

1020 

1680 

1770 
I8I10 

765 

808 

1680 

7120 

1120 

115 

494 

1010 

1780 

719 

819 

1510 

6970 

1090 

698 

1130 

113 

ESI 

962 

1710 

770 

797 

1580 

6870 

1080 

621 

813 

115 

1510 

755 

776 

1920 

6120 

1080 

630 

1170 

119 

265 

le 

1080 

1620 

1370 

781 

781 

3150 

6380 

1110 

635 

709 

117 

704 

1010 

1180 

1580 

802 

813 

1820 

5650 

60IO 

659 

615 
661 

117 

1080 

1580 

1?J° 

786 

1130 

5710 

3760 

1520 

111 

1150 

1850 

1180 

721 

2120 

6270 

3750 

6920 

1230 

570 

109 

704 

975 

1730 

1510 

729 

1580 

6710 

5930 

7020 

7690 

210 

113 

704 

21 

818 

1650 

1590 

755 

1150 

7100 

6570 
6680 
6520 

7050 

8290 

167 

115 

693 

23 

1200 

1630 

1380 

770 
760 

1350 
1280 

7730 
7I70 

7250 
7300 
6810 

8150 
8OIO 

155 
151 

115 
119 

709 
709 

2S 

1310 

1520 

1680 

?11 
829 

1360 

7170 

6090 

6780 

1?1 
1&6 

127 

719 

1590 

1370 

1930 

7110 

5620 

6580 

6660 

133 

719 

2( 

1080 

1730 
1710 

1130 
1610 

851 

2750 

7370 

5690 

6020 

5120 

112 

119 

714 

770 

2610 

7250 

5670 
5610 

I870 
3140 

3390 

\ll 

121 

714 

1060 

1660 

1590 

TU 

2570 

5710 
I58O 

3500 

125 

644 

1130 

1330 

819 

6160 

2150 

1860 

114 

1710 

1310 

3610 

6120 

2190 

1800 

144 

133 

719 

1520 

802 

5590 

3610 

110 

135 

Kaon 

875 

1512 

1631 

801 

1212 

1297 

6515 

1826 

3176 

990 

122 

508 

Ac-fl 

t,i8L'0 

89940 

100100 

19230 

67330 

261200 

3B9IOO 

296800 

189000 

6O890 

750a 

30250 

NR-No  Rtcord 


Totol  DIachorgt  in  *cr«-Fiti       1599000 


147 


DAILY   KEAN   DISCHSROK 
DRY   CREEK  NEAR   MODESTO 


In  aecond-feet 


1957 

I95S 

Dan 

oc. 

N.. 

Dec 

Jon. 

F«b 

Mar. 

»0' 

Man 

Junt 

Jul, 

Aug. 

Stpt 

1 

65 

23 

16 

IV 

177 

180 

1530 

110 

113 

108 

79 

^i 

51 

20 

17 

it 

95 

152 

2810 

104 

120 

^ 

It 

82 

3 

56 

20 

17 

233 

131 

mi 

92 

124 

11 

56 

21 

17 

19 

572 

117 

101 

100 

99 

^ 

5 

59 

22 

20 

17 

1620 

106 

1760 

105 

98 

114 

91 

6 

59 

2» 

19 

17 

523 

97 

1700 

\°Ji 

lie 

110 

89 

100 

60 

24 

20 

17  E 

243 

1490 

118 

123 

81 

93 

1^ 

22 

21 

17  E 

160 

89 

565 

105 

119 

109 

85 

98 

22 

20 

17  B 

152 

66 

353 

97 

128 

89 

96 

611 

23 

19 

17  E 

124 

82 

236 

127 

110 

91 

94 

1  1 

62 

21 

18 

17  E 

96 

78 

181 

135 

105 

93 

95 

97 

12 

66 

21 

18 

17  E 

101 

74 

150 

142 

103 

96 

r. 

110 

19 

124 

22 

ii 

17  E 

890 

71 

130 

133 

102 

91 

112 

273 

27 

19 

333 

72 

112 

119 

107 

113 

82 

112 

15 

256 

27 

44 

19 

167 

225 

98 

112 

110 

126 

82 

110 

16 

112 

22 

30 

21 

117 

2930 
2240 

146 

105 

100 

123 

90 

114 

^2 

20 

32 

22 

i? 

103 

113 

93 

125 

84 

121 

le 

^i 

46 

19 

544 

136 

126 

91 

92 

89 

106 

38 

18 

a 

17 

1720 

280 

185 

117 

95 

105 

11 

101 

20 

35 

18 

16 

3240 

184 

161 

104 

91 

100 

114 

21 

11 

17 

37 

14 

665 

279 

162 

101 

112 

96 

91 

119 
124 

22 

17 

32 

12 

361 

2410 

134 

107 

104 

95 

88 

^^ 

24 

16 

28 

11 

236 

1140 

123 

149 

127 

90 

79 

123 

24 

22 

17 

25 

68 

184 

844 

112 

171 
143 

120 

93 

85 

130 

25 

20 

17 

22 

596 

753 

754 

104 

106 

93 

91 

127 

26 

20 

17 

20 

430 

917 

329 

108 

145 

113 

91 

83 

113 

27 

19 

17 

21 

1420 

429 

209 

97 

150 

128 

87 

90 

124 

2S 

20 

17 

20 

594 

239 

106 

146 

104 

96 

91 

129 

29 

22 

17 

18 

207 

158 

105 

125 

102 

97 

85 

134 

30 

21 

17 

17 

118 

127 

106 

131 

107 

90 

96 

119 

31 

22 

17 

280 

681 

113 

83 

104 

Maon 

61.6 

20.2 

27.4 

133 

519 

483 

540 

120 

109 

100 

87.1 

109 

Ac^fr 

3788 

1200 

1684 

8150 

28810 

29670 

38070 

7408 

6482 

6151 

5353 

6464 

NR  — No  Record 


Tolol  Oiichorge  in  acre-Fe«l         143200 


DAILY  MEAN   DISCHARGE 
TUOLUMNE  RIVER    AT  MODESTO 


In  3econd-feet 

Oote 

19  57 

1958 

Gel. 

Nov 

0«c 

J... 

ftb. 

Mor. 

Apr 

Moy 

June 

Jul, 

Aug. 

S.pl. 

1 

327 

1130 

1740 

1330 

1050 

2630 

8210 

5690 

4740 

3320 

372 

390 

453 

1230 

1570 

976 

2590 

10300 

4870 

4780 

2580 

363 

345 

3 

575 

1170 

1890 

952 

1060 

2540 

10400 

4790 

4230 

1140 

408 

363 

4 

642 

1080 

1890 

952 

1680 

258O 

11300 

4930 

5030 

1080 

390 

417 

5 

622 

1320 

1950 

904 

2540 

2570 

9790 

6570 

4640 

2130 

372 

499 

622 

1300 

1900 

858 

1550 

2560 

9440 

6980 

1330 

3230 

363 

556 

537 

1320 

1950 

1050 

1080 

2610 

9710 

7020 

1060 

4720 

354 

490 

594 

1680 

1880 

916 

976 

2590 

8410 

4190 

1060 

3670 

390 

435 

622 

1750 

1740 

916 

928 

2590 

8120 

2820 

1060 

1400 

381 

604 

10 

622 

1610 

2120 

964 

847 

2590 

7970 

2820 

976 

1100 

408 

710 

1 1 

1200 

1460 

1950 

892 

800 

2210 

7850 

2900 

964 

1120 

381 

730 

1230 

1710 

1840 

869 

916 

1840 

7750 

4960 

869 

1570 

363 

740 

1300 

1810 

1810 

836 

1730 

1530 

7640 

4680 

1240 

336 

740 

14 

1330 

1870 

1890 

847 

1230 

1600 

7490 

4640 

669 

1230 

363 

770 

15 

1490 

1700 

1810 

847 

976 

2010 

7120 

4660 

847 

1430 

381 

546 

1320 

1820 

1380 

858 

916 

5170 

6940 

4640 

803 

1100 

354 

700 

17 

1210 

1650 

1730 

'880 

880 

7180 

6780 

4840 

781 

976 

372 

952 

18 

1100 

1520 

1710 

869 

1280 

6340 

5430 

6370 

1060 

928 

408 

964 

19 

1200 

1910 
1840 

1660 

847 

3060 

6490 

4530 

7300 

2990 

940 

345 

952 

20 

1190 

1620 

770 

5340 

6920 

5940 

7550 

6920 

700 

381 

952 

21 

916 

1790 

1650 

814 

2140 

7650 

7320 
7400 

7600 

8170 

If. 

363 

964 

22 

1190 

1750 

1710 

836 

1710 

9520 

5730 

8450 

363 

964 

25 

1230 

1790 

1380 

858 

1520 

9120 

7300 

8170 

8460 

435 

363 

988 

24 

1480 

1710 

1710 

988 

1430 

8400 

6930 

7840 

7360 

426 

372 

1000 

25 

1240 

1570 

1660 

1530 

2060 

8340 

6360 

7690 

6990 

417 

417 

988 

1260 

1840 

1240 

1430 

3430 

7920 

6310 

7120 

6280 

408 

363 

976 

27 

1190 

1870 

1520 

2140 

3000 

7750 

6320 

6340 

4290 

399 

354 

988 

28 

1330 

1800 

1730 

1550 

2670 

6850 

6290 

4740 

3850 

408 

381 

976 

29 

1230 

1520 

1560 

1060 

5720 

6460 

2850 

2420 

399 

372 

928 

1230 

1770 

1270 

988 

4420 

7000 

2570 

198O 

399 

390 

928 

31 

1300 

1620 

1140 

5390 

3330 

399 

408 

M.an 

1025 

1610 

1712 

1019 

1706 

4781 

7627 

5394 

3474 

1298 

375 

752 

AcrFI 

63040 

95780 

105300 

62640 

9476O 

294000 

453800 

331600 

206700 

79810 

23070 

44740 

E  -  Etfimottd 


NR  — No  Record 


Totol  Oitchorqt  In  Acr«-F«cl      IS33OOO 
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DAILY    MEAN   DISCHARGE 
TUOLUIWE   RIVER    AT  TUOLUMNE   CITY 


In  second-feet 


Ooit 

1957 

1956                                               1 

Oct 

Nov 

0«c. 

Jan 

Fit. 

Mof. 

Apt 

Ua> 

June 

July 

Aug, 

Stpi 

, 

3O0 

1140 

1600 

1380 

1060 

2910 

7900 

7220 

6680 

3700 

500 

4  30 

2 

110 

1160 

1460 

950 

920 

2910 

10000 

6680 

6860 

3640 

495 

385 

3 

550 

1140 

1880 

860 

920 

2760  E 

10400 

6500 

6750 

2580 

575 

370 

4 

615 

1090 

1740 
1820 

875 

1360 

2580  E 

11400 

6480 

6780 

2550 

565 

420 

i 

620 

1170 

865 

1940 

23'10  E 

10900 

7180 

6940 

2790 

515 

455 

6 

630 

1240 

1780 
1820 

800 

2020 

2170  E 

10600 

7620 

5680 

3300 

485 

550 

7 

600 

1240 

915 

1260 

2050  E 

11000 

7700 

5000 
4630 

4350 

500 

580 

e 

575 

1440 

1760 

865 

1060 

2040  E 

10500 

6770 

4280 

485 

480 

9 

625 

1610 

1570 

840 

980 

2030  E 
2140  E 

10300 

6040 

4540 

2260 

490 

510 

10 

615 

1520 

1930 

880 

850 

9990 

6000 

2640 

1690 

470 

730 

1 1 

125o 

1400 

1900 

850 

835 

2050  E 

9610 

6080 

4410 

1540 

480 

780 

12 

1520 

1720 

780 

845 

1700  E 

9380 

6720 

4180 

1940 

460 

790 

13 

1220 

1660 

1610 

760 

1280 

1840  E 

9170 

6940 

3870 

1600 

410 

800 

14 

1300 

1740 

1740 

755 

1400 

1200  E 

896O 

696O 

3460 

1710 

480 

825 

15 

1380 

1590 

1680 

755 

1000 

1320  E 

8720 

6940 

3150 

1640 

455 

710 

16 

1330 

1680 

1360 

7tO 

880 

2420  E 

8460 

6840 

2850 

1600 

445 

590 

17 

1220 

1550 

1520 

770 

830 

4920  E 

8360 

6720 

2420 

1340 

455 

955 

le 

1120 

1440 

1540 

775 

1020 

5920  E 

7850 

7240 

i860 

1250 

480 

1010 

19 

1160 

1700 

1500 

750 

2020 

6500 

7340 

7830 

2960 

1230 

445 

1000 

20 

1200 

1730 

1460 

680 

4920 

6780 

7610 

8200 

5760 

1120 

440 

1000 

21 

1040 

1680 

1500 

710 

3150 

7230 

8300 

8340 

6900 

840 

440 

1030 

22 

1060 

1610 

1540 

730 

2200 

8220 

8430 

8530 

7850 

685 

425 

1020 

23 

1200 

1660 

1320 

500 

1890 

9080 
8550 

8340 

8820 

7940 

635 

445 

1040 

24 

1320 

1580 

1460 

855 

1720 

8150 

8800 

7380 

620 

430 

1070 

25 

1260 

1450 

1510 

940 

i960 

8550  E 

7830 

8620 

6980 

610 

455 

1060 

26 

1200 

1640 

1240 

1340 

3300 

8690  E 

7700 

836O 

6740 

675 

430 

1020 

27 

1150 

1720 

1280 

1720 

3290 

8780  E 

7630 

7980 

5720 

560 

400 

1040 

26 

1260 

1680 

1540 

1260 

2980 

8150 

7530 

7240 

4850 

675 

425 

1060 

29 

1210 

1460 

1420 

1140 

7420 

7470 

6450 

4500 

550 

430 

980 

50 

1180 

1560 

1220 

980 

6580 

7690 

6080 

3560 

535 

405 

955 

31 

1220 

1380 

1010 

6420 

6140 

965 

460 

Mian 

986 

1493 

1574 

904 

1712 

4685 

8916 

7226 

5127 

1724 

466 

788 

Ac-Ft 

^0620 

88850 

96790 

55600 

95080 

288100 

530500 

444300 

305000 

106000 

28630 

46910 

Total   Discharge   m   Acre-Fetl       21U6000 


DAILY   MEAN  DISCHARGE 
SAN  JOAQUIN   RIVER   AT   HETCH   HETCHY   AQUEDUCT  CROSSING 


In  aecond-feet 


Dot, 

1957 

1 

Ocl, 

Nov 

O.c 

Jon. 

F<b. 

Mar. 

A»r. 

Mo» 

June 

July 

Au,. 

S.pi    1 

1 

1230 

1630 

2060 

1680 

?. 

3360 

6030 

16400 

18100 

16000 

8720 

1420 

1570 

F 

2 

1220 

1540 

i960 

1460 

E 

3160 

6140 

21800 

16300 

14300 

9170 

1480 

1510 

y. 

3 

1300 

1560 

2000 

1310 

E 

3000 

6100 

26700 

15600 

21400' 

6740 

1410 

1540 

F 

4 

1360 

1540 

2200 

1310 

E 

3300 

5930 

35500 

15400 

20800 

6000 

1250 

1540 

F 

5 

1440 

1520 

2280 

1310 

E 

4160 

5620 

33700 

16200 

15800 

5880 

1350 

1400 

E 

6 

1420 

1640 

2300 

1260 

E 

5070 

5580 

34200 

17900 

15600 

6020 

1420 

1400 

?. 

1400 

1640 

2300 

1260 

E 

4460 

5240 

38100 

18900 

13300 

6550 

1450 

1510 

E 

e 

1280 

1720 

2280 

1260 

E 

4280 

5230 

36800 

18600 

12300 

6790 

1420 

1570 

F 

1300 

i960 

2160 

1260 

E 

4140 

5300 

36600 

16500 

11700 

5600 

1520 

1570 
174o 

F 

10 

1370 

1920 

2290 

1260 

E 

3660 

5460 

35900 

16000 

12100 

4520 

1620  E 

E 

II 

1630 

1830 

2440 

1350 

E 

3390 

5390 

32500 

16500 

12000 

4130 

1680  B 

1890 

F 

12 

2000 

1830 

2240 

1350 

E 

2930 

4930 

31200 

10900 

11500 

4080 

1620  E 

I960 

R 

13 

2010  E 

2010 

2180 

1350 

E 

296O 

4350 

30200 

19200 

10800 

3930 

1620  B 

i960 

K 

14 

2270  E 

2140 

2220 

1350 

E 

4000 

4500 

29300 
27400 

19800 

9580 

3770 

1360 

2130 

F 

15 

2340  E 

2090 

2240 

1350 

E 

2970 

4230 

19800 

8510 

3420 

1330 

2130 

E 

16 

2160 

2100 

2060 

1460 

E 

2740 

5840 

26400 

19200 

18200 

7940 

3320 

1340 

1820 

R 

17 

i960 

2140 

2000 

1510 

E 

3150 

9910 

25400 

6140 

3020 

1360 
1450 
144o 

i960 

R 

le 

1760 

1920 

2140 

1570 

E 

2590 

11000 

24200 

19100 

4810 

2800 

i960 

F 

19 

1720 

2000 

2130 

1510 

E 

4080 

11500 

21800 

20400 

4880 

2740 

I960 

F 

20 

1760 

2180 

2110 

1510 

E 

7060 

12200 

22000 

20600 

10100 

2630 

1410 

i960 

E 

21 

1630 

2120 

2120 

1450 

B 

6860 

13100 

22900 

22300 
22400 

12800 

2330 

1350 

2130 

R 

22 

1500 

2120 

2160 

1400 

R 

5270 

14400 

23800 

14400 

2060 

1330 

2130 

R 

25 

1660 

2110 

2120 

1400 

E 

5360 
5400 

17600 

23500 

20300 
21400 

14800 

1880 

1370 
I4l0 

2300 

R 

24 

1720 

2060 

1970 

1450 
1680 

E 

19800 

22800 

14400 

1850 

2310 

23 

1800 

1940 

2120 

E 

5310 

21200 

21800 

21400 

13300 

1720 

1410 

2260 

26 

1700 

2010 

1940 
1810 

1450 

E 

5990 

23300 

20800 

18900 

13100 

1730 

1400 

2170 

2T 

1660 

2140 

2670 

E 

6130 

23100 

20200 

19700 
18300 

11600 

1710 

1310 

2150 

26 

1720 

2130 

2050 

3600 

E 

5900 

21700 

19000 
I86OO 

10600 

1690 

1310 

2170 

29 

1720 

2120 

2050 
1880 

3110 

E 

19400 

18300 

9480 
B61O 

1590 
1540 
lilO 

1310 

2190 

30 

1660 

1920 

3110 

16200 

18600 

14900 

1310 

2010 

31 

1660 

1860 

3160 

16300 

14100 

1510  E 

Maon 

1657 

1919 

2118 

1683 

4310 

10860 

26600 

18230 

12090 

3850 

1418 

1897 

Ac^Fl 

101900 

114200 

130200 

103500 

239400 

btvHOOO 

1583000 

1121000 

719600 

236700 

87210 

112900 

E  -  Eatirnotcd 


NR-No  Raeofd 


Toiol  OitchorQt  in  Acr«-Fa«1 


149 


DAILY   KE4N   DISCHAROE 
STANISLAUS   RIVER    RELOW   HELONES    POWERHOUSE 


In  apcond-r 

L-C't 

Ood 

1957 

1958                                               1 

Oci. 

Nov 

Dtc- 

Jon. 

F«b. 

Mar. 

Apt. 

Hov 

June 

July 

Aug. 

S.pl, 

1 

^60 

585 

770 

1120 

1680 

5820 

4040 

8230 

1470 

590 

770 

908 

1620 

6430 

4490 

7660 

2300 

¥1 

770 

1030 

1700 

11500 

5160 

7370 

2200 

* 

2li 

765 

1210 

1700 

6910 

5710 

6880 

2200 

765 

882 

1700 

4700 

6480 

6200 

2500 

1600 

1400 

6 

7 

e 

9 

ID 

615 
636 
652 
652 
650 

290 
291 

820 
820 

178 

120 

32 

13 

12 

765 
765 

SI 
Ugit 

1160 
1420 
1460 
1450 
1430 

1120 

102 

29 

29 

29 

4700 
3800 
3280 
3210 
3120 

7000 
5600 
2990 
6720 
6670 

5900 
5900 
6100 
5700 
5200 

2500 
2500 
2400 
2400 
2200 

1600 
1600 
1600 
1600 
1600 

1390 
1380 
1360 
1350 
933 

n 

12 

610 
630 
630 
576 

815 
810 
810 
810 
805 

10 
10 

750 
745 

1420 
1470 

28 
28 

3180 
3220 

7140 
6800 

2900 
2950 

2100 
1800 

1600 
1600 

730 
730 
730 
730 
725 

14 

13 

525 

1500 
1500 

28 
1050 

3100 
3120 

6890 
696O 

4340 
4130 

1750 
1750 

1600 
1600 

127 

58 

1500 

1440 

3230 

7390 

4400 

1750 

1600 

16 

750 

800 

12 

lt5 

1500 

277 

3340 

8230 

5900 

1700 

725 

6i<l 

795 

260 

700 

1020 

3440 

8800 

6500 

1700 

13 

"i? 

20 

1670 

3920 

9400 

6000 

1700 

1600 

720 

20 

1670 

4040 

9600 

7100 

715 
685 

785 

247 

20 

1670 

4100 

9000 

6400 

1700 

1600 

21 
22 

266 
261 

987 
1370 

11 

12 

258 

134 

407 
956 

2260 
5840 

4440 
4480 

9100 
10100 

5300 
5300 

1700 
1700 

1630 
1610 

710 
710 
710 

24 

276 

1040 

11 

126 
267 

1240 
1590 

4640 
4380 

4030 
3770 

9300 
11400 

5500 
5600 

1700 
1650 

1590 

259 

75t 

457 

1400 

3830 

3710 

11000 

4300 

1650 

1550 

710 

26 

27 

278 

279 
265 
261 

520 
983 

61 

722 
836 

1100 
1650 

3140 
2720 

3590 
3950 

9500 
9500 

3700 
3700 

1650 
1650 

1550 
1520 

710 
7 10 

^^^7^ 

1170 

1150 

2480 

4190 

9400 

3800 

1650 

1380 

710 

2330 

3970 

9020 

3700 

1600 

SO 

395 

770 

1060 

2720 

3740 

8520 

3000 

1600 

1480 

3r 

770 

1080 

3600 

8380 

1600 

1470 

Mfon 

a63 

679 

171 

578 

1115 

1824 

4268 

7751 

5322 

1923 

1576 

930 

AerFl 

28^+00 

10390 

10520 

35540 

61910 

112100 

253900 

475600 

316700 

118200 

96890 

55350 

Nfl  — No  Record 


Toiol  Oiichorqe  in  Acre-Fttt       16O7OOO 


I 


TABLE  183 


DAILY   MEAN  DISCHARGE 
STANISLAUS   RIVER    AT  ORANGE  BLOSSOM   BRIDGE 


second-feet 


19  57 

1956                                               1 

Oct. 

Nov 

Oic. 

Jon. 

Fob. 

Mot. 

Apt. 

Moy 

June 

July 

Aug. 

S«pl. 

1 

23 

60 

54 

32 

1050 

1710 

4800 

1720 

3810 

590 

38 

37 

2 

22 

63 

53 

33 

470 

1720 

7280 

1940 

1840 

259 

42 

42 

3 

20 

62 

53 

33 

798 

1380 

11500 

2610 

5630 

450 

51 

48 

4 

19 

58 

53 

33 

1790 

1440 

11300 

3330 

5170 

301 

46 

45 

5 

22 

54 

62 

32 

1550 

1620 

6220 

3810 

4150 

747 

42 

43 

6 

24 

53 

56 

32 

1330 

1680 

3950 

4630 

1340 

857 

41 

48 

7 

23 

48 

54 

33 

1710 

1690 

3900 

5320 

3050 

848 

it 

56 

6 

23 

53 

56 

459 

1720 

1710 

2990 

4690 

3660 

45 

9 

22 

54 

56 

607 

1710 

1700 

2850 
3040 

6680 

3470 

627 

39 

37 

10 

22 

56 

56 

700 

1620 

1660 

6110 

3190 

216 

35 

36 

1  1 

25 

54 

58 

ail 

1700 

1570 

2990 

5790 

3180 

381 

34 

37 

25 

56 

58 

1840 

1590 

2900 

5710 

2750 

330 

36 

41 

13 

27 

60 

56 

686 

1450 

1620 

3020 

4880 

2430 

158 

38 

45 

14 

63 

56 

977 

498 

1640 

2580 

5440 

2440 

136 

39 

39 

15 

46 

60 

63 

1310 

130 

1830 

3060 

5200 

2480 

77 

38 

41 

67 

62 

62 

1090 

258 

2360 

3160 

5910 

2610 

48 

35 

42 

60 

62 

65 

1070 

1020 

1660 

3050 

6280 

3640 

46 

n 

48 

88 

62 

81 

945 

1110 

1460 

3170 

5710 

4480 

42 

46 

19 

130 

60 

63 

907 

1400 

1670 

3330 

5330 

4050 

48 

45 

39 

20 

110 

60 

51 

595 

1020 

1710 

3180 

5840 

4890 

49 

41 

39 

21 

116 

58 

35 

401 

1520 

1900 

2950 

6130 

4710 

48 

il 

41 

22 

127 

38 

385 

1400 

3170 

296O 

5060 

3370 

49 

38 

23 

152 

60 

51 

368 

796 

4590 

2900 

4910 

3170 

43 

42 

41 

24 

162 

60 

44 

204 

1100 

5050 

2400 

4630 

3260 

42 

38 

46 

25 

162 

58 

39 

110 

2390 

5780 

1950 

4010 

3530 

43 

41 

37 

152 

56 

38 

361 

1780 

4110 

1630 

4930 

2220 

45 

43 

36 

27 

103 

56 

37 

274 

1560 

3060 

1680 

5400 

1400 

43 

46 

39 

2S 

90 

56 

36 

1440 

2390 

1900 

5430 

1886 

42 

39 

37 

29 

77 

56 

35 

69 

994 

2120 

5940 

1870 

39 

41 

34 

71 

54 

33 

438 

1480 

2030 

6520 

1490 

39 

45 

34 

31 

67 

32 

759 

2140 

6340 

39 

38 

Mflon 

67.8 

57.7 

51.1 

473 

1291 

2196 

3693 

5040 

3172 

243 

40.6 

41.2 

Ac-Fl 

4169 

3435 

3142 

29100 

71720 

135000 

219800 

309900 

188800 

149SO 

2495 

2454 

NR  — No  Recofd 


Tolol   Oischorgt   in   AcrB-Fe«t  985000 


150 


TABLE  ISk 


DAILY   MEAN   DISCHAROE 
STANISLAUS  RIVER   AT  RIVERBANK 


In  second-feet 


Deu 

1957 

1958                                               1 

Ocl. 

Nov 

Die. 

Jon. 

F«b. 

Mot. 

»»'. 

Mo, 

Junt 

Joll 

*"'• 

S.p>, 

, 

81 

115 

109 

65 

1030 

1810 

4680 

1730 

5440 

920 

110 

110 

2 

77 

112 

108 

67 

995 
443 

1940 

7350 

1770 

1840 

376 

120 

126 

3 

76 

104 

108 

63 

1770 

10200 

2100 

5100 

567 

123 

124 

4 

73 

110 

108 

62 

1700 

1650 

10600 

2990 

l^i 

400 

115 

121 

5 

72 

109 

121 

59 

1750 

1760 

8120 

3260 

716 

111 

126 

6 

70 

106 

115 

57 

156O 

1870 
1840 

4050 

4070 

2280 

992 

114 

118 

7 

76 

108 

108 

57 

1560 

4670 

5000 
4120 

2760 

1030 

111 

124 

8 

77 

108 

109 

270 

1760 

1870 

3100 

3700 

1020 

123 

134 

9 

76 

109 

109 

560 

1750 

1850 

2940 

6020 

3670 

930 

120 

128 

10 

71 

109 

109 

674 

1740 

1810 

3090 

6220 

3200 

385 

121 

132 

1 1 

7H 

109 

109 

155 
824 

1720 

1750 

3010 

5560 

3190 

428 

111 

136 

12 

It 

106 

109 

1910 

1730 

2820 

5660 

2910 
2470 

523 

107 

136 

13 

109 

110 

891 

1800 

1740 

3280 

4900 

111 

136 

14 

101 

115 

110 

809 

943 

1720 

2680 

5050 
5040 

2460 

261 

117 

128 

15 

88 

113 

119 

1150 

342 

1780 

2990 

2470 

204 

126 

129 

16 

115 

110 

122 

1180 

212 

2520 

3080 

5360 

2400 
3140 

156 

124 

131 

t? 

115 

110 

121 

1040 

1270 

1890 

3000 

6160 

140 

118 

131 

le 

121 

110 

132 
iSl 

862 

1310 

1610 

2960 

6890 

7540 

147 

115 

121 

19 

186 

110 

Wi 

1820 

1720 
1800 

3210 

^630 

132 

124 

124 

20 

169 

109 

112 

1380 

3090 

7260 

131 

124 

118 

21 

173 

109 

102 

432 

1850 

1810 

2980 

6710 

5110 

132 

126 

112 

22 

192 

109 

91 

413 

1720 

2640 

2930 

7460 

3480 

124 

132 

128 

23 

218 

109 

95 

391 

1380 

4370 

2950 

8520 

3330 

121 

132 

132 

24 

229 

109 

95 

261 

1110 

4720 
5810 

2620 

8230 

3170 

123 

131 

137 

25 

227 

110 

90 

238 

2490 

2300 

9320 

3660 

115 

124 

129 

26 

186 

110 

88 

308 

2130 

4810 

i960 

8740 

2800 

117 

120 

121 

27 

146 

110 

85 

496 

1940 

3290 

1710 

7740 

1460 

118 

124 

118 

2« 

135 

110 

83 

184 

1760 

3030 

1790 

7670 

1970 

115 

118 

114 

29 

122 

109 

81 

124 

1910 

2030 

7320 

120 

118 

124 

30 

119 

109 

78 

124 

2010 

I960 

656O 

1820 

120 

118 

131 

31 

118 

76 

579 

2430 

6450 

114 

111 

Mton 

121 

110 

105 

476 

1478 

2363 

3738 

5852 

3299 

357 

119 

126 

AcrFt 

7136 

6526 

6152 

29290 

82070 

145300 

222400 

369800 

196300 

21960 

7337 

7JJQ6 

E-  Esf.motad 


NR  —  No  Record 


Total  Discharge  in  Acre-Feel       1092000 


DAILY   MEAN   DISCHARGE 
STANISLAUS   RIVER   AT  RIPON 


In  second-feet 


Doll 

1957 

1 

Ocl. 

Nov. 

Dec. 

Jon. 

Ftb. 

Mor, 

Apt. 

MO, 

June 

July 

Au,. 

Sipl 

1 

^93 

194 

169 

143 

836 

1610 

2740 

2080 

6350 

1640 

317 

321 

2 

188 

190 

147 

1020 

1800 

4790 

1920 

4220 

1000 

314 

316 

3 

194 

187 

143 

592 

1790 

7470 
14200 

2040 

3510 

860 

312 

340 

4 

194 

184 

168 

141 

1140 

1560 

2740 

1^0 

809 

322 

333 

5 

201 

184 

176 

140 

1810 

1580 

13200 

3060 

831 

314 

Hi 

6 

=S5 

180 

180 

139 

1560 

1690 

6900 

3640 
4300 

4170 

1060 

307 

304 

7 

186 

178 

172 

137 

1420 

1740 

5160 

2550 

1200 

306 

317 

8 

188 

176 

169 

141 

1680 

1740 

4500 

4620 

3690 

1150 

iiSo 

304 

328 

9 

^Z5 

176 

168 

389 

1680 

1760 

3500 

4600 

4030 

312 

372 

10 

166 

176 

169 

592 

1670 

1740 

3330 

5760 

3750 

790 

314 

392 

II 

215 

176 

169 

690 

1620 

1710 

3310 

5850 

3530 
3430 

548 

309 

360 

12 

209 

175 

169 

717 

1710 

1650 

3070 

5720 

614 

275 

381 

13 

300 

^15 
181 

169 

836 

1920 

1660 

3290 
3040 

5600 

ir. 

283 

407 

14 

390 

169 

726 

1350 

1660 

5070 

2800 

m 

452 

15 

297 

180 

176 

925 

739 

1720 

3030 

5270 

2800 

399 

417 

16 

228 

176 

184 

1120 

470 

2150 

3160 

5250 

2820 

^5^ 

307 

335 

17 

220 

172 

184 

995 
942 

705 

2200 

3190 

5660 

2940 

310 

295 

16 

196 

174 

192 

1090 

1750 

3150 

6260 

3910 
4230 

3?3 
349 

304 

300 

176 

223 

930 

1530 
1740 

1620 

3250 

6860 

300 

306 

20 

175 

915 

1710 

3310 

7500 

4300 

353 

300 

309 

21 

239 

Hi 

180 

649 

1550 

1760 

3150 
3040 

7090 

4860 

356 

299 

306 

22 

247 

168 

\U 

552 

1630 

2130 

6920 

4600 

349 

309 

iS 

23 

^§3 

166 

518 

1500 

3270 
4150 

3070 

8260 

3790 
34O0 

360 

280 

24 

283 

164 

162 

530 

1020 

2810 

9020 

m 

297 

316 

29 

290 

166 

160 

530 

1780 

4650 

2420 

9920 

3650 

309 

331 

26 

285 

166 

156 

Sii 

2150 

5110 

2040 

10700 
8450 

3590 

319 

300 

321 

27 

247 

164 

154 

1890 

4050 

1940 

2170 

331 

309 

IS 

225 

169 

\1& 

500 

1730 

3240 

1980 

2l4o 

321 

311 

29 

170 

2100 

2150 

2220 

317 

l^ 

30 

201 

169 

147 

141I 

1630 

2220 

6920 

2200 

316 

299 

31 

196 

470 

2090 

6530 

316 

270 

Mion 

229 

175 

170 

527 

1412 

2226 

4080 

5890 

3647 

596 

302 

337 

AcrFt 

14070 

loH  10 

10460 

3^430 

78410 

1 36900 

242800 

362200 

217000 

36620 

185'jO 

20040 

NR  — No  Record 


Total   Diichorge   In   Acre-Ftel       1180000 


DAILY  HEAD  DISCHARGE 
STANISLAUS  RIVER    NEAR    MOUTH 


151 


n  secorid-feet 

1957 

1938                                               1 

Oct. 

No» 

Otc. 

Jon 

FtO. 

M„, 

Mo, 

Jun« 

Jul, 

Aug. 

Sipl 

1 
2 

^87 
262 

212 
216 

201 

160 
160 

711 
385 

T 

T 

T 

T 

T 

215 
233 
22S 

324 
283 

3 

225 

212 

160 

360 

1750  B 

8050  E 

2400  E 

5050  E 

1050  E 

289 

4 
5 

201 
230 

207 

205 

198 

205 

158 
156 

854 
1260 

1 

1 

I 

1 

1 

218 
224 

318 
307 

6 

T 

304 
300 

201 

198 

212 

212 

154 
154 

1640 
1490 

T 

T 

T 

T 

T 

189 
163 

298 

404 

e 

2A« 

196 

205 

154 



1800  E 

6150  E 

4400  E 

4000  E 

1100   E 

172 

384 

9 

to 

228 
2t« 

\U 

196 
196 

218 

471 

1 

± 

1 

± 

1 

210 
301 

11^ 

12 

333 
364 

190 
174 

212 
198 

602 
682 

1700  E 
1050  E 

T 

T 

T 

T 

T 

242 
207 

\ll 

13 

367 

196 

194 

758 

1750  E 

3350  E 

5800   E 

3150  E 

500  E 

213 

419 

14 

IS 

471 
463 

203 
203 

194 
203 

To? 

1 

± 

± 

± 

± 

180 

508 
473 

16 

17 

375 
307 

198 
196 

203 
203 

1020 
1010 

800  E 
650  E 

T 

T 

T 

T 

227 
304 

381 
268 

IS 

260 

194 

209 

988 

950  E 

2000  E 

3300  E 

6100   E 

3550  E 

310 

262 

19 

241 

194 

214 

931 

1300  E 

1 

1 

1 

± 

274 

318 

20 

267 

205 

234 

941 

1700  E 

300   E 

245 

327 

21 

277 
272 

201 
196 

214 
201 

850 
640 

~ 

~ 

T 

T 

T 

T 

227 
227 

387 
345 

23 

284 

192 

190 

599 

2900  E 

2800  E 

8100  E 

4200  E 

257 

274 

24 
23 

304 
317 

196 
192 

176 
179 

575 

1700  E 

_L 

± 

1 

± 

289  E 

277 
271 

310 
3«5 

26 

27 

317 
300 

190 
194 

174 
168 

^? 

T 

T 

T 

T 

295  E 
310  B 

242 

233 

333 

381 

264 

185 

166 

584  E 

_ 

_ 

3500  E 

2500  E 

8650  E 

2600  E 

298  E 

233 

384 

29 
30 
31 

248 
232 

216 

201 
196 

166 
162 
160 

443  E 

350  E 

434 

± 



1 

248 

221 

277 
321 
321 

345 
316 

Mion 

291 

197 

194 

537 

1420 

2323 

4358 

5997 

3758 

576 

239 

350 

Ae^Fi 

17370 

11730 

11960 

33010 

78840 

142800 

259300 

368700 

223600 

35440 

14720 

20830 

NR-No  Record 


Totol   Oitchorgt   in   Acr«-F|«1       1219000 


DAILY   MEAN   DISCHARGE 
SAN  JOAQUIN   RIVER   NEAR    VERNALIS 


In  second-feet 


OOK 

1957 

1958                                               1 

Oct. 

Nov. 

Dec. 

Jon 

Fob. 

Mor. 

Apr. 

Moy 

June 

July 

Auq. 

Sopt 

I 

1550 

1950 

2410 

2260 

3690 

7500 

17500 

19400 

21800 

10700 

1430 

1760 

2 

1540 

1850 

2320 

1970 

3870 

7660 

21600 

18300 

21900 

10600 

1410 

1690 

3 

1570 

1870 

2270 

1700 

3710 

7720 

27200 

17600 

20100 

8440 

1420 

1670 

4 

1590 

1830 

2550 

1700 

3690 

7360 

34700 

17600 

20500 

6710 

1590 

1700 

5 

1740 

1790 

2670 

1680 

5010 

6960 

40900 

18200 

21300 

5830 

1540 

1690 

6 

1700 

1930 

2740 

1620 

6250 

6750 

39000 

19500 

20300 

6530 

1470 

1670 

7 

1780 

1940 

2730 

1630 

5640 

6640 

40200 

20600 

16900 

7330 

1440 

1850 

S 

1590 

2010 

2730 

1690 

5410 

6600 

40600 

21100 

15700 

7850 

1470 

1950 

9 

1590 

2280 

2600 

1690 

5400 

6590 

40900 

19800 

15800 

6330 

1590 

1990 

to 

1700 

2300 

2620 

1950 

5080 

6700 

38400 

19600 

15700 

4870 

1680 

2180 

tl 

2030 

2190 

2900 

2140 

4650 

6700 

35200 

20300 

15200 

4080 

1750 

2290 

12 

2120 

2700 

2160 

4430 

6190 

32600 

20900 

14800 

3960 

1650 

2370 

13 

2610 

2340 

2580 

2220 

456O 

5590 

31200 

21900 

13900 

3850 

1560 

2410 

14 

2940 

2500 

2610 

2270 

4920 

5280 

29200 

22100 

12800 

3610 

1470 

2550 

15 

3020 

2500 

2670 

2260 

3960 

5420 

27800 

22000 

12000 

3270 

1440 

2570 

16 

2880 

2460 

2530 

2570 

3300 

6660 

26600 

21700 

11400 

3150 

1450 

2260 

17 

2460 

2430 

2320 

2700 

3020 

11000 

25600 

21300 

10500 

2810 

1520 

2260 

le 

2150 

2260 

2560 

2720 

3470 

12800 

24700 

21500 

10200 

2640 

1630 

2290 

19 

2040 

2290 

2560 

2650 

4640 

13000 

23600 

22600 

10900 

2490 

1600 

2320 

20 

2110 

2570 

2550 

2620 

8120 

13700 

22900 

24100 

12900 

2450 

1540 

2300 

21 

2000 

2510 

2520 

2490 

8760 

14600 

23200 

25200 

15900 

2330 

1490 

2420 

22 

1820 

2440 

2540 

2220 

7510 

15700 

23600 

25700 

17500 

2070 

1470 

2450 
2540 

25 

2030 

2460 

2440 

2170 

6940 

18300 

23400 

26600 

17700 

1900 

1520 

24 

2110 

2430 

2260 

2260 

6450 

21000 

23100 

28300 

17300 

1790 

1570 

2640 

25 

2250 

2290 

2480 

2500 

6250 

22400 

22400 

28600 

16800 

1710 

1590 

2650 

26 

2130 

2300 

2320 

2950 

7750 

236OO 

21500 

29100 

16700 

1690 

1590 

2560 

27 

2090 

2500 

2080 

3340 

8020 

24000 

20700 

27000 

15500 

1660 

1500 

2570 

ZS 

2070 

2480 

2330 

4270 

7650 

22900 

20100 

25500 

13100 

1650 

1480 

2590 

2090 

2420 

2420 

3780 

20900 

19700 

24300 

12200 

1590 

1520 

2610 

2000 

2210 

2200 

3470 

18200 

19500 

22800 

11200 

1510 

1550 

2470 

31 

1990 

2100 

3390 

16500 

21800 

1450 

1670 

Uton 

2056 

2248 

2494 

2421 

5434 

12090 

27920 

22420 

15620 

2242 

AtrFt 

126400 

133800 

153300 

148800 

301800 

743500 

;66!O0O 

1379000 

929300 

133400 

NR  — No  RtCOfd 


Total  Oitchofgt  in  Acr*-Ft«i      60^6000 


152 


DAILY   MEAN   DISCHARGE 
DUCK  CREEK  DIVERSION  NEAR  PARMINOTON 


In  second-feet 


Dol« 

1957 

1956                                                                                                                       1 

Oc. 

Nov 

Occ 

Jon. 

f... 

Mor. 

ip,. 

Moir 

Jon« 

July 

Aug. 

S.pi 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

412 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

551 

0 

0 

0 

0 

0 

3 

0 

0 

0 

0 

106 

0 

892 

0 

0 

0 

0 

0 

4 

0 

0 

0 

0 

70 

0 

96 

0 

0 

0 

0 

0 

5 

0 

0 

0 

0 

8 

0 

"9 

0 

0 

0 

0 

0 

6 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

202 

0 

0 

0 

0 

0 

7 

0 

0 

0 

0 

97 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

e 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

9 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

10 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

° 

0 

0 

1 1 

6 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

12 

0 

0 

0 

0 

315 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

13 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

14 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

IS 

0 

0 

0 

° 

0 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

16 

0 

0 

0 

0 

0 

215 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

17 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

IS 

0 

0 

0 

0 

61 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

19 

0 

0 

0 

0 

491 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

20 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

21 

0 

0 

0 

0 

0 

200 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

22 

0 

0 

0 

0 

0 

328 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

23 

0 

0 

0 

0 

0 

7 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

24 

0 

0 

0 

83 

3 

1014 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

25 

0 

0 

0 

3 

178 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

26 

0 

0 

0 

306 

17 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

27 

0 

0 

0 

19 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2S 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

29 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

30 

0 

0 

0 

3 

69 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

31 

0 

0 

0 

8 

0 

0 

0 

Mioo 

0 

0 

0 

11 

48 

30 

73 

0 

0 

0 

0 

0 

AcrFl 

0 

0 

0 

823 

2688 

1855 

4358 

0 

0 

0 

0 

° 

E  —  Eslimoled 


NH  —  No  Record 


Toial  Ouchorge  10  Acra-F«tl 


97  3** 


TABLE  189 

DAILY   MEAN   DISCHARGE 

LITTLEJOHNS   CHEEK   AT  PARMINGTON 

In  aecond-feet 


Dote 

,957 

1956 

Oct. 

Nov. 

Dte 

Jon. 

Fab. 

Mor. 

Apr. 

Moi 

Jwn«                      July            1           Aug. 

s«pi 

2 

0 

0 

0 

196 

238 

926 

21 

23 

2 

11 
56 

1 

0 

0 

0 

84 

200 

1490 

20 

23 

I 

0 

0 

0 

876 

119 

1850 

22 

22 

0 

0 

1130 

98 

1650 

22 

12 

53 

5 

1 

0 

0 

0 

1200 

83 

1830 

18 

12 

55 

0 

0 

0 

1050 

75 

1780 
1830 

16 

8 

1 

56 

0 

6l4 

64 

17 

11 

7 

0  5 

0 

0 

0 

59 

1830 

19 

12 

I 

50 
«5 

0.1* 

0 

0 

0 

262 

53 

1830 
1840 

16 

7 

10 

0.3 

0 

0 

0 

230 

50 

15 

7 

5 

51 

0 

0 

0 

6 

151 

46 

1830 

15 

8 

4 

54 

0 

0 

0 

10 

721 

43 

1830 

12 

10 

8 

'i 

13 

0.3 

0 

0 

4 

1330 

1810 

10 

14 

1 

0 

0 

2 

958 

1640 

12 

10 

15 

3 

0 

0 

1 

265 

89 

1760 

13 

8 

23 

2 

0 

0 

0 

247 

480 

1510 

13 

7 

8 

30 
26 
18 

I 

0 

0 

0 

175 

961 

561 

10 

i 

L 

0 

0 

0 

184 

158O 

255 

14 

1 

0 

0 

0 

1040 

320 

220 

15 

5 

20 

1 

0 

0 

0 

1400 

224 

87 

16 

13 

1 

0 

0 

0 

1570 

'it 

337 

64 

16 

3 

12 

20 

1 

0 

0 

0 

1150 

54 

19 

2 

25 

1 

0 

0 

0 

156O 

50 

a 

3 

29 

2* 

1:1 

0 

0 

210 

241 

1370 

it 

11 

18 

23 

0 

0 

304 

814 

1700 

39 

0 

0 

0 

1500 

499 

1470 

1390 

33 

39 

3 

26 
11 

13 

2T 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

w, 

a 

'd 

1 
1 

13 

29 

0 

0 

0 

237 

23 

26 

1 

38 

50 

0 

0 

0 

212 

265 

22 

24 

31 

0 

0 

238 

243 

23 

Maon 

O.B 

0 

0 

I4fi 

704 

441 

958 

20 

7.7 

1.3 

16 

33 

Acrfl 

46 

0 

0 

Q001 

(qoao 

.?7140 

57030 

1218 

460 

81 

994 

1976 

MA -No  Rtcofd 


Totol   Oitchor^*   in   Acr«-F««l  I37OOO 


153 


DAILY   MEAN   DISCHABQE 
FRENCH  CAMP   SLOUOH   NEAR   PRENCH  CAMP 


In  second-feet 


Oo'< 

1957 

1956                                           1 

Oci 

Nov 

Oic 

Jan 

r... 

Hoc, 

Apr. 

»., 

Jvnt 

Jul, 

A„,. 

Sipl 

1 

;.;    e; 

1.0 

0.7 

0 

213 

311 

820 

51 

75- 

18 

26 

41 

2 

.TO   E 

1.6 

1.6 

i:i 

160 

277 

1550 

65 

85 

10 

30 

45 

5 

J^ 

3.2 

1.1 

191 

185 

2170 

82 

63 

31 

It 

63 

4 

^7 

2.7 

1.1 

1.0 

1190 

131 

2080 

87 

515 

1} 

71 

5 

Ik 

1.1 

0.5 

1.1 

1160 

108 

2330 

71 

1380 

30 

85 

6 

u 

1.1 

0.2 

1.3 

1250 

r. 

2320 

58 

811 

50 

37 

92 

21 

0.9 

0.7 

0.3 

531 

2320 

70 

67 

50 

32 

88 

e 

22 

1.1 

0.3 

1.0 

865 

71 

2200 

68 

72 

35 

21 

98 

9 

21 

1.0 

0.1 

0.9 

311 

61 

1980 

81 

77 

25 

12 

92 

10 

20 

0.1 

0.2 

1.3 

296 

59 

1810 

64 

61 

13 

36 

77 

1 1 

26 

0.6 

0 

31 

219 

56 

1720 

65 

62 

40 

21 

tl 

12 

30 

1.8 

0 

57 

1310 

53 

1710 

71 

58 

22 

22  E 

13 

29 

0.7 

0 

31 

51 

1680 

59 

80 

l^ 

26  E 

82 

14 

13 

0.7 

0 

17 

1110 

16 

1510 

57 

80 

21  E 

82 

15 

80 

0.9 

0.1 

11 

109 

51 

1570 

62 

80 

58 

29  E 

83 

16 

12 

0.6 

0.6 

9.1 

321 

551 

1550 

41 

82 

S 

36  E 

100 

17 

22 

0.1 

18 

9.1 

261 

898 

755 

39 

66 

30  E 

89 

16 

13 

0 

19 

7.3 

162 

1730 

317 

57 

56 

43 

28  E 

66 

19 

9.3 

0.2 

53 

5.0 

917 

M 

267 

57 

16 

16 

26  E 

63 

20 

5.6 

0.5 

30 

1.0 

1550 

113 

63 

37 

56 

33 

57 

21 

3.3 

0 

13 

3.8 

1830 

290 

73 

66 

11 

45 

30 

69 

22 

1.8 

0.2 

8.2 

3.5 

1660 

1200 

11 

79 

55 

10 

20 

62 

23 

1.0 

0.6 

5.7 

6.1 

808 

1710 

137 

15 

58 

37 

71 

24 

19  E 

0.7 

1.0 

dt 

316 

II90 

81 

121 

13 

50 

13 

n 

2S 

1.8E 

0.6 

2.9 

682 

1800 

77 

86 

13 

51 

41 

26 

1.4 

0.7 

1.8 

685 

1500 

1390 

71 

95 

10 

33 

49 

93 

27 

1.1 

0.2 

0.6 

811 

1390 

576 

71 

64 

12 

31 

69 

26 

1.3 

0.1 

0.2 

1130 

362 

300 

75 

72 

21 

37 

66 

72 

29 

2.5 

0 

0 

889 

283 

65 

80 

It 

fi 

52 

76 

30 

0.5 

0.1 

0.3 

259 

273 

60 

62 

48 

72 

31 

1.1 

0 

287 

309 

63 

23 

56 

M.on 

IT.' 

0.8 

6.3 

163 

793 

501 

1051 

71.1 

112 

11.3 

31.5 

75.4 

Ac^Fl 

1071 

'47 

386 

10010 

11070 

30800 

62560 

1389 

8467 

2537 

2122 

4485 

NR  — No  Record 


Tola!  Dischofge  in  Acra-F*«( 


DAILY   MEAN  DISCHARGE 
DUCK  CREEK   AT  FAR^fINGTON 


In  3econd-feet 


Dole 

,957 

1956                                               1 

Oti. 

Nov. 

Dec- 

Jon.         F«b. 

Mor.     1     Apr. 

Mo» 

Juoe       July 

Au9. 

S.pl. 

1 

O.IE 

0 

0 

2 

O.IE 

0 

0 

3 

O.IK 

0 

0 

4 

O.IE 

0 

0 

5 

O.IE 

0 

0 

6 

O.IE 

0 

0 

7 

O.IE 

0 

0 

6 

O.IE 

0 

0 

9 

0 

0 

0 

10 

1 1 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

12 

0 

0 

0 

13 

0.3E 

0 

0 

14 

O.IE 

0 

0 

15 

O.IE 

0 

0 

16 

0 

0 

O.IE 

17 

0 

0 

0.3E 

IS 

0 

0 

l.lE 

19 

0 

0 

11   E 

20 

0 

0 

12  E 

21 

0 

0 

10  E 

22 

0 

0 

8.  IE 

23 

0 

0 

7.2E 

24 

0 

0 

5.7E 

25 

0 

0 

3.7E 

26 

0 

0 

2. IE 

27 

0 

0 

1.3E 

26 

0 

0 

0.6E 

29 

0 

0 

0.2E 

1 

30 

0 

0 

0  K 

1 

31 

0 

0 

Meon 

0.0 

0 

2.1 

1          1 

AcrFl 

3 

0 

128 

1 

e-  Esdmolttf 


Ma  — No  Record 


Toiol   Oitchorgt   in   Acr«-feet 


154 


DAILY   MEAN  DISCHAROE 
DUCK  CREEK  NEAR   STOCKTON 


In  second-feet 


Oat« 

1957 

1958                                                                                                                       1 

Oct. 

Nov, 

DflC 

Jon. 

Fob. 

Mor. 

Apr. 

Moy 

Juno 

July 

A„,. 

Soor 

1 

0     E 

0 

0 

0 

23 

9  1 

114 

0 

0 

0.4 

0.7 

2.6 

2 

0     E 

0 

0 

0 

16 

6.3 

244 

0 

1.2 

0.1 

1.0 

2.7 

5 

0     E 

0 

0 

0 

13 

4.3 

300 

0     E 

1.8 

0.7 

1.2 

1.3 

4 

0     E 

0 

0 

0 

56 

3.8 

329 

?;il 

0.9 

2.8 

0.8 

1.2 

S 

O.IE 

0 

0 

0 

78 

2.3 

217 

0.6 

1.3 

0.5 

0.4 

6 

0.5E 

0 

0 

0 

40 

1.2 

105 

2. IE 

1.1 

0.7 

1.0 

0.8 

7 

O.IE 

0 

0 

0 

20 

1:1 

86 

2.8E 

1.4 

0.2 

1.0 

1.6 

e 

0     E 

0 

0 

0 

53 

25 

3.5 

1.4 

1.1 

2.0 

1.6 

9 

0     E 

0 

0 

0 

26 

0.2 

12 

3.4 

1.0 

0.5 

2.1 

1.6 

10 

0.6E 

0 

0 

0 

13 

0 

8.3 

2.9 

2.0 

0 

1.3 

1.1 

II 

I.IE 

0 

0 

0 

9  1 

0 

6.0 

4.0 

2.5 

0 

1.1 

1.3 

12 

0.8E 

0 

0 

0 

8.0 

0 

4.6 

3.7 

2.0 

0 

0.9 

0.2 

IJ 

0.8E 

0 

0 

12 

111 

0 

2.7 

3.1 

2.8 

2.3 

1.2 

0 

14 

1.3E 

0 

0 

8.5 

49 

0 

1.5 

1.9 

3.1 

2.6 

0.7 

0.2 

IS 

0.8E 

0 

0 

5.1 

13 

0 

0.9 

1.6 

2.0 

3.2 

0 

0.2 

16 

0.3E 

0 

0 

2.6 

8.5 

3.0 

1.0 

2.2 

0.6 

3.3 

1.2 

0.2 

17 

2.3E 

0 

0 

1.3 

5.8 

82 

0.6 

1.1 

1.3 

2.0 

1.3' 

0 

IS 

o!Se 

0 

0 

S:( 

5.0 

22 

0.3 

2.6 

1.2 

1.0 

1.1 

0.2 

19 

0 

0 

60 

11 

0 

3.1 

0.9 

1.1 

1.0 

1.4 

20 

O.IE 

0 

0 

0.2 

193     E 

7.5 

0 

4.3 

1.4 

1.4 

0.4 

1.3 

21 

0     E 

0 

0 

0.2 

36     E 

9.5 

0 

4.1 

1.0 

1.0 

0.9 

0 

22 

0 

0 

0 

o.t 

8.0E 

111 

0 

3.8 

u 

?;? 

0.8 

0 

2} 

0 

0 

0 

1.5 

7.9E 

144 

0 

4.1 

?;I 

0 

24 

0 

0 

0 

2.6 

8.2E 

64 

0 

4.1 

2.8 

1.1 

0.5 

25 

0 

0 

0 

23 

36 

52 

0 

5.7 

2.8 

0.7 

1.2 

0.8 

2fi 

0 

0 

0 

48 

114 

15 

0 

4.0 

1.8 

1.8 

0.7 

1.0 

27 

0 

0 

0 

113 

41 

11 

0 

2.5 

1.1 

\:l 

0.8 

2.2 

26 

0 

0 

0 

56 

13 

7.4 

0 

1.6 

0.4 

2.3 

1.6 

29 

0 

0 

0 

24 

6.8 

0 

1.6 

0.4 

1.5 

2.0 

0.3 

30 

0 

0 

0 

15 

8.1 

0 

1.3 

0.1 

2.2 

2.8 

0.4 

31 

0 

0 

21 

50 

0.5 

1.1 

2.4 

Mion 

0.3 

0 

0 

10.8 

38.0 

20.4 

47.0 

2.5 

1.5 

1.3 

1.2 

0.9 

Aerfl. 

21 

0 

0 

666 

2111 

1255 

2892 

154 

87 

78 

72 

53 

E  -  Etdmolcd 


NR  — No  Record 


Toiol  Diachorgc  in  Acft-Fict 


7389 


DAILY   MEAN   DISCHARGE 
CALAVERAS   RIVER   AT  JENNY   LIND 


In  second-feet 


Oolo 

1957 

1956                                                                                                                       1 

DC. 

Nov 

Dec 

Jon. 

Fen. 

Mor. 

«»' 

Moy 

June 

Jul, 

Aug. 

Sopl. 

1 

0 

5.0 

13 

33 

519 

1070 

5200 

188 

151 

202 

210 

175 

2 

0 

5.4 

13 

36 

356 

484 

6990 

195 

155 

202 

210 

173 

3 

0 

5.8 

13 

44 

2270 

86 

10700 

195 

171 

202 

208 

171 

4 

0 

6.2 

14 

SI 

2500 

67 

?aS 

198 

167 

202 

208 

167 

5 

0 

5.8 

15 

2940 

20 

200 

163 

200 

202 

167 

6 

0 

5.8 

16 

39 

2050 

18 

7910 

200 

159 

198 

202 

165 

7 

0 

6.2 

16 

36 

1020 

18 

7300 

200 

173 

198 

200 

163 

e 

0 

6.6 

16 

34 

1030 

19 

6670 

200 

190 
186 

198 

198 

159 

9 

0 

l-.i 

19 

32 

785 

19 

5240 

200 

192 

198 

157 

10 

0 

21 

62 

675 

19 

3380 

200 

181 

192 

195 

147 

II 

0 

9.5 

19 

198 

685 

19 

3210 

200 

192 

192 

195 

139 

12 

0 

9-5 

17 

190 

1530 

19 

1610 

200 

205 

190 

192 

135 

13 

0 

10 

16 

134 

2660 

20 

it 

202 

215 

192 

l^ 

129 

14 

0 

14 

15 

110 

1590 

22 

202 

210 

195 

123 

15 

0 

19 

19 

96 

737 

50 

82 

200 

202 

192 

195 

139 

16 

0 

3S 

32 

80 

491 

416 

82 

198 

198 

192 

202 

163 

17 

0 

28 

140 

69 

279 

124 

81 

198 

192 

190 

200 

157 

le 

0 

23 

231 

60 

59 

78 

81 

ill 

\l^ 

195 

200 

131 

19 

20 

357 

54 

394 
147 

73 

77 

210 

200 

111 

20 

0.3 

19 

172 

49 

196 

79 

184 

192 

215 

198 

77 

21 

u 

18 

lOQ 

44 

298 

844 

81 

lit 

200 

228 

195 

5i 

22 

IB 

98 

42 

378 

1220 

92 

198 

225 

195 

37 

25 

3.1 

16 

141 

38 

Ul 

2390 

107 

184 

198 

?Ji 

200 

27 

24 

a 

16 

109 

96 

2590 

125 

181 

195 

198 

It 

25 

16 

77 

477 

3260 

2340 

141 

179 

195 

198 

192 

26 

1-^ 

16 

60 

1600 

3030 
2340 

2280 

151 

173 

192 

195 

}?? 

10 

27 

6.2 

it 

44 

2960 
1480 

2200 

161 

169 

198 

192 

?;J 

26 

6.2 

1740 

2120 

169 

165 

205 

200 

\tl 

29 

5.8 

14 

39 

^^2 

2020 

179 

163 

205 

218 

6.4 

30 

5.0 

14 

37 

2280 

185 

161 

205 

218 

181 

5.8 

31 

5.0 

35 

1050 

2560 

155 

212 

179 

Mfor. 

1  .  tj    '             H  .  ■) 

on. 

)39 

l.^SO 

828 

2566 

18H 

189 

JO."^                     1  " 

lOs 

AcrFl 

101 

eoi 

',9i0 

20830 

69420 

50940 

152700 

11560 

11^50 

12390 

1  JO'.O 

t.jcO 

E  —  Etiimolad 


NR-No  Rtcord 


Total  Oiacliorg*  in  Aer«-f««l 


155 


DAILY   MEAN   DISCHAROE 
CALAVERAS   RIVER    AT  BELLOTA 


m    second-feet 


95T 

Oct. 

N0» 

O.c 

Jon 

FtO. 

Mor. 

API 

Hoy 

June 

July 

Aug, 

S.pl- 

, 

0 

0 

O.o 

■^.iE 

'ift 

178 

475  E 

1.2 

NR 

133 

124 

101 

0 

0 

0.6 

5. IE 

118 

142 

400  E 

1.1 

NR 

133 

123 

101 

0 

0 

0.6 

5.0E 

236 

90 

NR 

1.2 

NR 

133 

122 

100 

0 

0 

0.6 

t.SE 

278 

57 

734  E 

1.3 

107  E 

133 

123 

103 

0 

0.9 

4.7E 

285 

12 

NR 

1.3 

107 

133 

121 

106 

6 

0 

0 

1.0 

11.6E 

250 

11 

NR 

1.3 

106 

132 

116 

107 

0 

0 

0.9 

3.9 

m 

11 

NR 

1.2 

106 

132 

?li 

109 

0 

0 

0.9 

3.2 

7.3 

375  E 

1.2 

121 

130 

111 

0 

0 

0.9 

2.9 

165 

It 

NR 

1.1 

118 

130 

118 

110 

10 

0 

0 

0.8 

2.6 

150 

NR 

2.4 

112 

130 

117 

112 

II 

0 

0 

0.9 

^s 

151 

2.0 

NR 

NR 

124 

128 

115 

105  E 

0 

0 

0.9 

58 

NR 

1.1 

NR 

NR 

138 

124 

109 

100  E 

1] 

0 

0 

0.9 

55 

MR 

1.0 

NR 

NR 

146 

127 

107 

92  E 

14 

0 

0 

1.0 

52 

NR 

1.0 

NR 

NR 

146 

128 

105 

86  E 

19 

0 

0 

1.0 

51 

NR 

1.3 

NB 

NR 

150 

123 

108 

86  E 

16 

0 

0 

J-3 

^? 

NR 

137 

NR 

NR 

141 

120 

112 

98  B 

(7 

0 

18 

NR 

112 

NR 

NR 

130 

121 

114 

94  E 

0 

0 

61 

2« 

86 

89 

NR 

NR 

123 

117 

108 

50  E 

0 

0 

96 

24 

196 

52 

NR 

NR 

121 

130 

102 

20  E 

20 

0 

0 

93 

23 

104 

11 

NR 

NR 

121 

135 

104 

19  E 

21 

0 

0.8 

81 

16 

99 

185 

1.6E 

NR 

131 

133 

97 

17  E 

22 

1.1 

Z" 

11 

105 

292 

1.5 

NR 

130 

134 

99 

6.aE 

23 

1.0 

80 

11 

105 

272 

1.3 

NR 

124 

133 

100 

0 

24 

0 

0.8 

75 

50 

130 

306 

1.2 

NR 

124 

122 

106 

0 

25 

0 

0.7 

66 

100 

305 

271 

1.2 

NR 

124 

120 

109 

0 

26 

0 

0.6 

46 

171 

279 

262 

1.1 

NR 

126 

121 

105 

0 

27 

0 

0.6 

36 

2lll| 

244 

255 

1.3 

NR 

123 

120 

103 

0 

28 

0 

0.6 

35 

190 

216 

247 

1.1 

NR 

129 

117 

100 

0 

29 

0 

0.6 

33 

125 

241 

1.1 

NR 

131 

127 

96 

0 

JO 

0 

0.6 

33 

141 

283 

1.2 

NR 

133 

127 

99 

0 

31 

" 

114   E 

179 

262 

NR 

125 

99 

Meon 

0 

0.2 

27.6 

54.3 

122 

127 

109 

51.1 

ACrfl 

0 

15 

1695 

3340 

7530 

!         i   7837 

6732 

3636 

NR  —No  Record 


Toiol  Oischorgc  in  Acre-Feel 


DAILY  MEAN   DISCHARGE 
CALAVERAS   RIVER   NEAR   STOCKTON 


In  aecond-feet 


1957 

1958 

Dolt 

Oci. 

Nov 

Dec. 

Jon. 

Fab. 

Mof. 

Apr. 

Mo, 

June 

July 

Au9. 

S«pl 

1 

0 

0 

0 

2.4 

142 

159 

365 

0 

38 

14 

30 

34 

2 

0 

0 

0 

0 

102 

136 

464 

0 

40 

20 

23 

22 

0 

0 

0 

0 

119 

101 

598 

0 

36 

28 

32 

18 

4 

0 

0 

0 

0 

213 

84 

647 

0 

31 

36 

31 

il 

5 

0 

0 

0 

0 

222 

33 

436 

0 

33 

35 

27 

6 

0 

0 

0 

0 

220 

4.7 

359 

0 

31 

39 

30 

33 

0 

0 

0 

0 

191 

1.9 

295 

0 

9.8 

38 

33 

40 

a 

0 

0 

0 

0 

175 

0.3 

285 

0 

18 

40 

31 

45 

0 

0 

0 

0 

155 

0 

306 

0 

21 

41 

18 

33 

10 

0 

0 

0 

0 

134 

0 

266 

0 

3.9 

45 

30 

29 

II 

0 

0 

0 

0 

131 

0 

244 

0 

0 

47 

32 

26 

12 

0 

0 

0 

9.5 

148 

0 

237 

0 

9.8 

41 

25 

26 

13 

0 

0 

0 

35 

228 

0 

132 

0 

31 

40 

21 

28 

14 

0 

0 

0 

34 

182 

0 

79 

0 

45 

44 

18 

23 

0 

0 

0 

33 

137 

0 

11 

0 

51 

37 

17 

22 

16 

0 

0 

0 

32 

107 

0 

0.3 

0 

49 

32 

15 

25 

17 

0 

0 

0 

30 

93 

103 

0 

6.9 

38 

36 

23 

34 

IS 

0 

0 

0 

14 

iK 

107 

0 

62 

27 

27 

30 

28 

19 

0 

0 

0 

V7 

89 

0 

61 

19 

19 

23 

2.0 

20 

0 

0 

36 

189 

24 

0 

56 

10 

38 

21 

0 

21 

0 

0 

54 

6.2 

88 

76 

0 

55 

26 

39 

% 

0 

22 

0 

0 

50 

1.8 

83 

462 

0 

59 

41 

17 

0 

23 

0 

0 

50 

0.2 

82 

216 

0 

57 

32 

32 

22 

0 

24 

0 

0 

61 

0.4 

82 

216 

0 

56 

24 

31 

28 

0 

23 

0 

0 

55 

45 

239 

206 

0 

58 

26 

16 

32 

0 

26 

0 

0 

49 

92 

254 

187 

0 

56 

il 

14 

30 

0 

27 

0 

0 

26 

iU 

206   E 

182 

0 

56 

26 

30 

0 

2S 

0 

0 

21 

181 

178 

0 

50 

18 

24 

30 

0 

29 

0 

0 

20 

147 

112 

0 

47 

32 

15 

33 

30 

c 

19 

103 

188 

0 

41 

22 

20 

26 

3t 

c 

18 

150 

238 

39 

26 

33 

Mton 

14.8 

35.9 

156 

102 

157 

24.5 

26.6 

30.9 

25.4 

17.1 

AcrFl 

910 

2205 

8654 

6289 

9371 

1507 

1586 

1898 

1624 

1018 

NR  —  No  Record 


Total   DiSChorQC   in   Acr«-Fe«l 


156 


TABLE  196 


DAILY  MEAN  [IISCHAROE 
MORMON  SLOUGH   AT  EELLOTA 


In  3econd-feet 


Oot« 

1957 

195S                                               1 

Oc 

No* 

Die 

Jon, 

F.B. 

Mor. 

"" 

Moif 

June 

Jul, 

Aug. 

Sipl 

1 

0 

11 

31 

179 

1010 

5520 

135 

60 

6t. 

65 

11 

2 

0 

0 

12 

33 

276 

576 

6610 

111 

53 

68 

39 

3 

0 

0 

13 

it 

1660 

61 

11700  E 

118 

70 

67 

66 

37 

4 

0 

0 

16 

2180 

55 

9300 

151 

75 

67 

63 

38 

5 

0 

0 

11 

12 

2290 

53 

6930 

158 

70 

66 

60 

39 

6 

0 

0 

10 

37 

1770 

u 

7730 

161 

67 

66 

63 

38 

7 

0 

0 

7.2 

35 

1100 

6870 

161 

66 

66 

61 

38 

e 

0 

0 

9.2 

31 

922 

28 

6210 

161 

101 

62 

61 

39 

9 

0 

0 

8.2 

711 

5150 

161 

91 

61 

60 

36 

10 

0 

0 

7.2 

531 

28 

3630 

158 

78 

61 

60 

35 

1 1 

0 

0 

8.2 

116 

567 

21 

3100 

161 

72 

59 

57 

27 

12 

0 

0 

8.2 

111 

1520 

26 

2310 

116 

73 

56 

51 

20 

13 

0 

0 

7.2 

92  E 

2310 

21 

165 

73 

81 

57 

52 

17 

14 

0 

0 

7.2 

79  E 

1560 

28 

131 

100 

88 

60 

19 

13 

15 

0 

0 

10 

66  E 

721 

67 

111 

101 

96 

53 

50 

12 

16 

0 

0 

17 

55  E 

135 

995 

119 

80 

88 

19 

51 

31 

17 

0 

0 

37 

11  E 

290 

210 

103 

79 

77 

50 

53 

26 

18 

0 

0 

125 

38 

121 

60 

89 

92 

63 

16 

16 

58 

19 

0 

0 

238 

1110 

57 

76 

92 

60 

60 

31 

81 

20 

0 

0 

131 

26 

231 

156 

66 

88 

56 

68 

36 

58 

21 

0 

0 

53 

29 

211 

1360 

57 

80 

66 

65 

28 

36 

22 

0 

2.2 

23 

35 

276 

2120 

60 

88 

67 

66 

28 

113 

25 

0 

3.1 

50 

35 

291 

2130 

53 

97 

57 

66 

31 

103 

24 

0 

3.1 

53 

130 

195 

2630 

69 

92 

63 

52 

13 

55 

25 

0 

t.3 

21 

386 

2980 

2120 

71 

82 

61 

50 

11 

31 

26 

0 

5.3 

20 

1110 

2730 

1990  E 

92 

78 

61 

19 

39 

20 

27 

0 

6.2 

20 

2780 

2150 

1950 

103 

75 

59 

18 

35 

10 

26 

0 

7.2 

13 

1580 

1610 

1900 

116 

70 

69 

W 

37 

3.9 

29 

0 

7.2 

10 

111 

1850 

125 

73 

72 

60 

39 

3.0 

30 

0 

10 

7.2 

581 

2180 

131 

68 

70 

63 

12 

2.2 

31 

0 

17 

915 

2330 

63 

68 

10 

Meon 

0 

1.6 

31.8 

301 

1128 

853 

2581 

109 

71.2 

59.2 

18.9 

36.3 

Ac-Ft 

98 

1957 

I8670 

526S0 

52110 

153800 

6722 

11-7 

3612 

3005 

;ise 

E  -  Ejiimored 


NR  —  No  Record 


Total   Discharge   m   Acre'Fe«l 


DAILY   MEAN   DISCHARGE 
STOCKTON   DIVERTING   CANAL   AT  STOCKTON 


In   3econd-feet 


Dole 

1957 

1958                                                  1 

Oct, 

Nov 

Dec 

Jon. 

Feb. 

Hof. 

Apr. 

Mo. 

June 

July 

»o«. 

Sept. 

1 

0 

0 

0 

0 

631 

1060 

5590 

131 

17 

9.9 

21 

32 

2 

0 

0 

0 

8.2 

331 

635 

5960 

138 

15 

12 

\^ 

2* 

3 

0 

0 

0 

16 

1110 

103 

m 

116 

11 

11 

It 

4 

0 

0 

0 

17 

2570 

11 

NR 

150 

16 

13 

20 

5 

0 

0 

0 

21 

2710 

57 

NR 

151 

15 

15 

11 

9.2 

6 

0 

0 

0 

23 

2180 

31 

NH 

JS 

13 

15 

13 

6.1 

7 

0 

0 

0 

19 

1380 

21 

7020  E 

r 

18 

23 

1?-^ 

e 

0 

0 

0 

16 

1110 

20 

6230 

155 

11 

21 

0 

0 

0 

13 

867 

21 

5I6O 

152 

32 

9.6 

17 

6.6 

0 

0 

0 

15 

600 

21 

3060 

119 

12 

13 

20 

5.1 

1  r 

0 

0 

0 

76 

623 

20 

2820 

III 

8.8 

11 

15 

2.1 

12 

0 

0 

0 

122 

1170 

18 

2280 

9.2 

13 

7.8 

1.8 

13 

0 

0 

0 

103 

3010 

19 

172 

11 

11 

15 

5.3 

1.2 

14 

0 

0 

0 

55 

2010 

It 

n 

9.6 

20 

2.7 

0 

15 

0 

0 

0 

36 

917 

70 

0.3 

11 

1.6 

2.2 

16 

0 

0 

0 

22 

527 

1000 

85 

tl 

2.8 

u 

3.8 

2.1 

IT 

0 

0 

0 

11 

103 
121 

615 

80 

1.1 

16 

27 

le 

0 

0 

31 

15 

150 

77 

11 

10 

§:i 

23 

21 

19 

0 

0 

161 

12 

1330 

61 

71 

12 

11 

19 

IM 

20 

0 

0 

168 

6.6 

662 

96 

70 

31 

11 

27 

10 

101 

21 

0 

0 

68 

3.6 
1.0 

210 

902 
3170 

67 

30 

10 

30 

7.1 

65 

22 

0 

0 

15 

251 

66 

31 

11 

3.6 

39 

0 

0 

1.6 

266 

2230 

68 

la 

15 

26 

0 

27 

0 

0 

36 

12 

269 

2850 

n 

39 

8.1 

20 

5.9 

16 

0 

0 

25 

218 

3020 

2160 

39 

10 

15 

»9 

8.1 

26 

0 

0 

7.1 

912 

3150 

1900 

87 

u 

8.5 

12 

15 

1.1 

27 

0 

0 

1.7 

2780 

2250 

1780 

99 

11 

\l 

11 

0 

26 

0 

0 

1.0 

1930 

1660 

1690 

113 

23 

10 

6.1 

0 

29 

0 

0 

0.1 

635 

1590 

122 

21 

19 

6.9 

6.6 

0 

SO 

0 

0 

0 

162 

2100 

131 

21 

22 

20 

11 

0 

31 

0 

0 

1110 

2280 

20 

31 

21 

Moon 

0 

0 

17.1 

281 

1288 

872 

82.2 

12.1 

16.5 

13.0 

18.0 

AcrFl 

0 

0 

lOT.' 

)7:,>eo 

71'.  10 

51600 

5056 

7;.'0 

QHti 

».' 

no-) 

TqIqI   Ditchorgt   in   Acr*-F««l 
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n  aecond-fe 

e* 

Ooit 

957 

1958                                                                                                                         1 

Oct 

No* 

O.c 

jo« 

Ftb. 

Mar. 

•  g. 

-01 

J^nc 

July 

•ug 

Stpl 

1 

0 

0 

0 

o..> 

10 

lo 

d'*o 

0.2 

0.1 

0 

0.3 

0 

2 

0 

0 

0 

1.0 

31 

12 

810 

0.3 

0.1 

0.1 

0.3 

0 

J 

0 

0 

0 

0.9 

140 

9.3 

2090 

0.1 

0.1 

0.1 

0.2 

0 

4 

0 

0 

0 

0.4 

75 

7.4 

773 

0 

0.1 

0.1 

0.1 

0 

5 

0.1 

° 

0 

0.4 

162 

6.2 

167 

0 

0.1 

0.1 

0 

0.1 

0.1 

0 

0 

0.4 

48 

5.6 

541 

0 

0.2 

0.1 

0 

0.1 

r 

0.1 

0 

0 

0.4 

101 

4.7 

143 

0 

0.1 

0 

0 

0.1 

8 

0.1 

0 

0 

0.3 

59 

4.6 

70 

0 

0.1 

0 

0 

0 

9 

0 

0 

0 

0.4 

2.0 

4.6 

45 

0 

0.1 

0.2 

0 

0 

10 

0 

0 

0 

6.0 

22 

4.2 

31 

16 

0.1 

0.3 

0.1 

0 

1 1 

1 
0.1 

0 

0 

15 

16 

3.9 

23 

18 

0.1 

0.3 

0.1 

0 

12 

0.2 

0 

0 

2.8 

406 

3.8 

17 

8.2 

0.1 

0.4 

0 

0.1 

0.3 

0 

0 

1.4 

'Vi 

3.8 

12 

4.7 

0.2 

0.1 

0.1 

0.1 

14 

0.5   i 

0 

0 

0.8 

4.7 

8.7 

2.7 

0.2 

0.1 

0.1 

0.1 

i5 

0.4    1 

1.2 

0 

0.5 

20 

35 

7.6 

1.4 

0.1 

0 

0.2 

0.1 

16 

0.3 

O.ll 

2.7 

0.5 

13 

612 

6.3 

1.0 

0.1 

0.1 

0.2 

0 

17 

0.2 

0.3 

2.1 

0.4 

9.3 

^5? 

5.5 

0.5 

0.4 

0.1 

0.1 

0 

0.2 

0.2 

3.0 

0.4 

a? 

5.2 

0.8 

0.3 

0.1 

0.1 

0.1 

19 

0.2 

0.2 

1.2 

0.3 

22 

5.0 

0.8 

0.3 

0.2 

0.1 

0.1 

20 

0.2    1 

0.2 

0.5 

0.2 

134 

31 

4.2 

0.3 

0.2 

0.1 

0.1 

0.1 

21 

0.2 

0.2 

0.5 

0.2 

42 

760 

3.7 

0.2 

0 

0.1 

0.1 

0.1 

22 

0.2 

0.1 

0.4 

0.2 

24 

1290 

3.0 

0.3 

0 

0.1 

0 

0.1 

23 

0.2 

0.1 

O.K 

0.3 

16 

344 

2.2 

0.4 

0 

0.2 

0 

0.3 

24 

0.2 

0.1 

0.4 

35 

80 

276 

1.7 

0.4 

0.1 

0.2 

0 

0.2 

25 

0.2 

0 

0.3 

69 

438 

98 

1.4 

0.2 

0.1 

0.1 

0 

0.3 

26 

0.1    • 

0 

0.3 

276 

134 

50 

1.2 

0.2 

0.1 

0.1 

0 

0.2 

27 

0.1    1 

0 

0.3 

95 

42 

36 

0.8 

0.2 

0.2 

0.1 

0 

28 

0        1 

0 

0.3 

22 

24 

28 

0.2 

0.3 

0.2 

0.2 

0 

0 

0 

0.2 

15 

29 

0.1 

0.1 

0.1 

0.2 

0 

30 

0.2 

92 

248 

0.3 

0.1 

0.1 

0.2 

0 

31 

0.2 

28 

145 

0.1 

0.1 

0 

UtOn 

O.i 

;i.5 

102 

139 

188 

l.S 

0.1 

0.1 

0.1 

0.1 

Ac-Fl 

16 

liSO 

5670 

B520 

11160 

114 

e 

- 

" 

5 

E—  Cifimottd 


NR  —  No  Record 


To'Ql   OiSChorge   in   fic't-Fcet 


?6650 


DAILY   MEAN   DISCHARGE 

DELTA-MENDOTA  CANAL  NEAR    TRACY 


In  second-feet 


Dote 

,957 

1 

Oei- 

No. 

Dec 

Jon. 

FfO. 

Uof. 

Apr. 

"0, 

Jurt 

July 

Ao,. 

Sep< 

I 

1890 

537 

320 

0 

70 

0 

0 

363 

sjf 

1750 

3210 

2530 

2 

1890 

537 

320 

0 

217 

70 

0 

450 

548 

2030 

3220 

2330 

3 

1860 

394 

212 

0 

0 

145 

0 

436 

512. 

2640 

3380 

1880 

4 

1790 

393 

212 

0 

0 

0 

0 

581 

511 

2670 

3380 

1880 

5 

1730 

393 

212 

0 

0 

134 

0 

586 

511 

2540 

3440 

1810 

6 

1730 

393 

212 

0 

0 

1690 

0 

593 

474 

2540 

3470 

1670 

7 

1720 

393 

176 

0 

0 

1280 

0 

518 

472 

2530 

3*fO 

1670 

B 

1620 

392 

176 

0 

71 

250 

0 

515 

471 

2530 

3480 

1540 

9 

1470 

392 

176 

72 

217 

470 

0 

509 

469 

2630 

3420 

999 

10 

1370 

392 

142 

251 

0 

469 

0 

472 

470 

2510 

3380 

999 

1 1 

1370 

392 

70 

0 

0 

579 

0 

471 

434 

2450 

3380 

1300 

12 

1120 

392 

179 

0 

0 

579 

0 

471 

471 

2440 

3380 

1240 

13 

1120 

392 

70 

0 

0 

577 

0 

543 

506 

2400 

3380 

1230 

14 

502 

179 

0 

0 

649 

Q 

544 

507 

2430 

3240 

1330 

15 

898 

573 

69 

0 

72 

580 

0 

544 

507 

2540 

3240 

1670 

16 

719 

573 

180 

0 

254 

0 

0 

545 

581 

2610 

3170 

1700 

17 

64l 

573 

69 

0 

0 

0 

0 

5*7 

649 

3450 

3060 

1730 

18 

646 

572 

71 

0 

0 

0 

0 

547 

1810 

3610 

3060 

1730 

19 

574 

502 

0 

0 

71 

0 

0 

546 

1990 

3390 

2830 

1800 

20 

575 

502 

0 

0 

252 

0 

0 

550 

664 

3390 

2720 

1880 

21 

574 

431 

0 

0 

0 

0 

0 

551 

689 

3390 

2710 

1880 

22 

573 

430 

0 

0 

0 

0 

ei 

587 

690 

3190 

2820 

1890 

23 

573 

430 

0 

70 

71 

0 

215 

587 

3170 

2790 

^1° 

24 

573 

430 

0 

71 

144 

0 

216 

550 

3170 

2790 

1880 

25 

573 

430 

0 

0 

0 

0 

216 

550 

3170 

2710 

2090 

26 

573 

358 

0 

0 

70 

0 

216 

550 

688 

3100 

2700 

2100 

27 

573 

358 

0 

0 

36 

0 

a  225 

550 

688 

3110 

2710 

2100 

28 

571 

502 

0 

0 

0 

215 

547 

687 

3110 

2720 

t>  2120 

29 

572 

320 

0 

:^-. 

2640 

2130 

30 

572 

320 

0 

-- 

2530 

2230 

3J 

536 

° 

2530 

Uton 

—  & 

15.0 

55.2 

251 

104 

5il 

2S32 

3063 

1776 

»c-fl 

----7; 

;--lrC 

- :-: 

yic 

■ecu 

15400 

6166 

326:c 

i'-200 

188400 

106000 

NR  — No  RlCOrtf 


Total   Oi»chor9«   ,n   Acri-Ft«t  663300 


i      -:    hour  Jay. 
t     25  hour  day. 


158 


DAILY  MEAN  DISCHAROE 
MOKELUMNZ   RIVER    AT  LANCHA   PLANA 


In  3econd-reet 


19  57 

1956                                               1 

Oct 

Nov. 

Otc. 

Jon. 

Fob. 

Mor. 

Apr. 

Mor 

June 

Jol, 

Am,. 

Sopl. 

t 

473 

467 

491 

166 

1460 

3500 

1160 

4850 

908 

706 

696 

2 

105 

462 

415 

677 

176 

1460 

4080 

920 

4870 

854 

706 

696 

3 

152 

440 

424 

672 

178 

1460 

4110 

920 

4850 

1280 

706 

696 

4 

I13I1 

439 

421 

672 

220 

i960 

3960 

1020 

4020 

1310 

706 

696 

5 

1|K2 

462 

448 

603 

360 

2480 

3900 

1360 

2930 

1240 

706 

696 

6 

450 

463 

448 

384 

352 

2460 

3950 
3540 

1680 

2490 

1180 

591 

696 

7 

448 

440 

442 

348 

352 

2450 

2160 

2420 

1130 

706 

679 

e 

440 

438 

415 

436 

2450 

3030 

1760 

2420 

1040 

706 

696 

9 

446 

431 

440 

672 

682 

2430 

3350 

1650 

2130 

1020 

706 

684 

10 

447 

454 

238 

677 

682 

2260 

3350 

1830 

1980 

878 

706 

696 

1 1 

443 
444 

479 

551 

666 

682 

699 

3340 

2160 

2420 

854 

701 

690 

12 

451 

505 

672 

722 

677 

2780 

2140 

2650 

794 

701 

690 

15 

453 

433 

43T 

450 

699 

1060 

2100 

1810 

2410 

762 

701 

690 

14 

444 

460 

414 

l^ 

1060 

1080 

1970 

1630 

2420 

718 

701 

690 

IS 

446 

451 

419 

1540 

1090 

2050 

1860 

2430 

712 

701 

690 

16 

480 

449 

433 

672 

1540 

1900 

1870 

1980 

3110 

706 

701 

690 

IT 

405 

451 

427 

672 

1540 

2690 

1870 

2110 

3930 

706 

701 

690 

le 

472 

452 

432 

672 

1540 

1320 

2410 

2300 

3710 

712 

701 

690 

19 

448 

447 

419 

672 

1600 

1080 

2410 

2340 

3960 

712 

701 

690 

20 

445 

443 

421 

672 

1550 

1290 

2070 

2270 

4190 

712 

701 

690 

21 

447 

445 

429 

672 

1540 

2530 

I89O 

2410 

3320 

712 

701 

690 

22 

445 

449 

428 

672 

1540 

3490 

2160 

2290 

3040 

706 

701 

690 

23 

445 

448 

430 

672 

1540 

2640 

2320 

2910 

3540 

706 

701 

690 

24 

448 

447 

425 

677 

1550 

2470 

2080 

4690 

3640 

706 

701 

690 

29 

440 

449 

426 

672 

1480 

2300 

1520 

4880 

1790 

706 

701 

690 

26 

439 

444 

420 

688 

1560 

1800 

1470 

4880 

1430 

706 

701 

690 

2T 

449 

442 

438 

585 

1550 

1440 

1440 

4880 

1650 

706 

701 

690 

26 

452 

443 

414 

644 

1520 

1220 

1520 

4890 

1980 

674 

701 

684 

29 

441 

443 

421 

572 

1440 

1700 

4880 

1990 

706 

701 

679 

30 

451 

437 

443 

614 

2050 

1500 

4850 

1680 

712 

701 

674 

31 

441 

430 

617 

2670 

4850 

706 

701 

Uton 

446 

449 

430 

601 

1013 

1865 

2577 

2628 

2942 

838 

699 

690 

AcrFt 

27 1*30 

26710 

26420 

36960 

56250 

114700 

153300 

161600 

175000 

51520 

42970 

41050 

NR  —  No  Record 


ToTol  Dischorge  in  Acre-Fe«t 


DAILY   MEAN   DISCHAROE 
MOKELUMNE  RIVER   NEAR   CLEMENTS 


In  second-feel 


Dole 

19  57 

1958 

OC. 

No. 

Oec 

Jon- 

Fit. 

Mof. 

Apr. 

Mo» 

June 

j.i, 

Aug. 

Stpi. 

1 

482 

444 

458 

462 

170 

1440 

4140 

1330 

4900 

1140 

690 

682 

2 

458 

462 

430 

696 

180 

1420 

4730 

975 

4890 

849 

690 

682 

3 

381 

423 

430 

675 

200 

1430 
1740 

24oo 

6280 

970 

4880 

1210 

690 

682 

4 

454 

423 

412 

%l 

250 

4550 

993 

4440 

1320 

690 

686 

5 

434 

462 

454 

507 

4010 

1390 

2980 

1270 

690 

682 

6 

451 

462 

454 

476 

412 

2400 

4360 

1590 

2480 

1210 

626 

682 

7 

430 

430 

444 

356 

440 

2400 

3770 

2140 

2340 

1240 

678 

662 

S 

430 

423 

412 

370 

412 

2390 

3030 
3340 

1820 

2340 

1050 

690 

682 

9 

430 

448 

454 

658 

700 

2380 

1680 

2160 

1090 

694 

%% 

10 

444 

307 

714 

717 

2360 

3320 

1740 

i960 

885 

690 

II 

426 

476 

465 

675 

706 

930 

3300 

2120 

2160 

867 

686 

682 

12 

426 

448 

524 

672 

964 

710 

2940 

2120 

2640 

818 

682 

682 

13 

437 

423 

437 

549 

773 

1080 

2180 

1900 

2340 

777 

682 

682 

14 

423 

479 

430 

350 
450 

920 

1900 

1660 

2350 

722 

682 

682 

15 

423 

440 

430 

1510 

1120 

2100 

1800 

2350 

706 

682 

686 

16 

423 

«51 

437 

664 

1520 

2060 

1890 
1880 

I960 

2690 

702 

678 

682 

17 

465 

458 

■   KI 

672 

1520 

2840 

2040 

3860 

706 

682 

678 

16 

423 

448 

672 

1600 

1570 

2230 
2340 

2140 

3740 

706 

686 

674 

19 

430 

444 

448 

423 

672 

i960 

1110 

2300 

3840 
4210 

702 

682 

674 

20 

437 

430 

672 

1620 

1240 

2140 

2170 

702 

686 

674 

21 

430 

444 

430 

672 

1550 

2880 

1910 

2340 

3640 

698 

682 

%l 

22 

444 

444 

43I1 

672 

1530 

4490 
2940 

2060 

2180 

2890 

698 

682 

25 

437 

444 

675 
742 

1520 

2250 

2580 

3400 

702 

682 

682 

24 

426 

440 

420 

1620 

2590 

2120 

4310 
4880 

3710 

698 

690 

678 

25 

437 

440 

430 

717 

1750 

2390 

1660 

2240 

698 

690 

678 

26 

430 

451 

430 
440 

932 

1600 

1870 

1520 

4890 

1470 
1640 

690 

682 

678 

27 

454 

451 

678 

1560 

1460 

1520 

4900 

690 

682 

674 

26 

451 
440 

451 

412 

664 

1510 

1260 

1530 
1740 

4900 

1750 

674 

682 

674 

29 

451 

420 

644 

1400 

4910 

2040 

694 

686 

662 

30 

430 

451 

437 

748 

198O 

1590 

4910 

1,'40 

694 

686 

662 

31 

430 

416 

720 

2690 

4900 

690 

686 

Mion 

11 .., 

446 

433 

631 

1061 

1934 

2744 

2598 

2936 

848 

683 

678 

Acrfl 

,'..'■.■0   1   26530 

26610 

38820 

58950 

llBlOO 

163300 

159700 

174700 

52160 

42020 

40330 

t  —  Ctlimotid 


Nfl  -  No  RlCO'd 


To'ol   Oochorgs   1 


DAILY   MEAN   DISCKAROE 
MOKELOIOIE  RIVER   AT  WOODBRITOE 
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n  3ecnnd-r* 

pt 

1957 

"958                                               1 

Dot. 

Oct 

Np. 

0*c 

Joo 

F.b. 

Mar. 

»>» 

"or 

J«M 

Jul, 

Aug 

Stpl 

1 

578 

1510 

2710 

1240 

4300 

126C 

J  07 

2 

jO- 

^'^ 

-•J^ 

'j-A> 

276 

1480 

3710 

886 

4440 

573 

276 

304 

3 

250 

378 

404 

669 

303 

1470 
1480 

4530 

796 

4460 

741 

281 

325 

4 

191 

362 

665 

302 

4760 

803 

4470 

1090 

275 

338 

5 

226 

34« 

407 

621 

325 

2020 

4250 

950 

4150 

1060 

257 

352 

6 

225 

358 

426 

567 

424 

2250 

3980 

1190 

3210 

f4 

253 

346 

7 

232 

350 

431 

384 

382 

2260 

4000 

1530 

2550 

183 

385 

e 

232 

318 

418 

349 

402 

2270 

3760 

1620 

2340 

778 

250 

367 

9 

225 

304 

404 

463 

487 

2280 

3300 

1450 

2190 

800 

274 

373 

10 

2I|ll 

296 

416 

686 

679 

2280 

3370 

138O 

1930 

600 

293 

367 

1 1 

268 

311 

^9? 

697 

7%^ 

1840 

3370 

1560 

1860 

?35 
499 

274 

378 

12 

299 

328 

665 

902 

3330 

1730 

2090 

225 

388 

13 

?s 

325 

467 

669 

916 

904 

2950 

1750 

2260 

459 

225 

406 

14 

360 

422 

420 

748 

1130 

2070 

1520 

2150 

406 

246 

xs? 

15 

322 

379 

420 

344 

1240 

1170 

2120 

1450 

2130 

285 

264 

16 

^^ 

368 

431 

469 

1470 

1410 

2060 

1610 

2190 
2380 

318 

254 

397 

17 

367 

447 

646 

1490 

2340 

1950 

1670 

348 

260 

390 

IB 

31" 

370 

441 

662 

1520 

2320 

i960 

1740 

2960 

388 

218 

392 

19 

35" 

388 

435 

667 

1760 

1350 

2320 

1900 

3210 

368 

206 

394 

20 

350 

937 

418 

669 

1750 

1220 

2340 

1860 

3310 

362 

246 

447 

21 

318 

518 

418 

672 

1590 

1810 

2040 

i860 

3540 

297 

257 

443 

22 

350 

Hki 

424 

672 

1560 

3120 

1930 

2040 

3280 

297 

310 

443 

29 

361 

439 

413 

676 

1540 

3430 

1690 

2080 

2760 

303 

319 

439 

24 

437 

416 

713 

1560 

2930 

2050 

2440 

2890 

297 

310 

471 

25 

360 

435 

411 

748 

1760 

2600 

1740 

3400 

3010 

274 

269 

475 

26 

373 

431 

415 

803 

1650 

2290 

1370 

4120 

2020 

262 

278 

465 

27 

376 

428 

415 

837 

1590 

1870 

1360 

4310 

1360 

272 

262 

465 

za 

378 

428 

422 

667 

1570 

1610 

1300 

4320 

1470 

269 

267 

463 

29 

370 

428 

400 

646 

1450 

1420 

4390 

1720 

192 

289 

441 

50 

358 

424 

397 

662 

1670 

1410 

4270 

1670 

261 

295 

431 

31 

'.IS 

748 

2350 

3970 

274 

303 

Mtan 

;i- 

^CC 

,;: 

617 

1048 

1904 

2638 

2124 

2743 

508 

264 

400 

•crFI 

19300 

23810 

25900 

37930 

58220 

117100 

157000 

130600 

163200 

31270 

16250 

23810 

NR-No  Record 


Toiol  Diicharge  in  Acre-Fe«t         804400 


DAILY    MEAN   DISCHARGE 
DRY   CREEK  NEAR   GALT 


In  3econd-feet 


Ooit 

1957 

i9se 

1 

Oct 

Nov 

Dec 

Jon 

Fte. 

Hor. 

Apr. 

-0, 

June 

July 

Aug- 

Sepl 

0 

0 

0 

298 

473 

4820 

136 

2S 

5.5 

0 

0 

2 

0 

0 

0 

0 

272 

400  E 

4290 

125 

26 

4.0 

0 

0 

3 

0 

0 

0 

28 

1250 

350  E 

17100 

124 

28 

4.0 

0 

0 

4 

0 

0 

0 

22 

995 

300  E 

9500 

124 

30 

1.2 

0 

0 

5 

0 

0 

0 

9.8 

1390 

260  E 

5170 

122 

30 

0.3 

0 

0 

0 

0 

0 

2.8 

902 

220  E 

5960 

118 

28 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0.2 

666 

200 

4000 

110 

28 

1.0 

0 

0 

8 

0 

0 

0 

0 

674 

179 

1810 

107 

26 

1.8 

0 

0 

9 

0 

0 

0 

0 

548 

171 

1100 

101 

26 

0.4 

0 

0 

10 

0 

° 

0 

53 

629 

152 

874 

88 

26 

0 

0 

0 

1 1 

0 

0 

0 

174 

584 

143 

734 

94 

27 

0 

0 

0 

12 

0 

0 

0 

102 

1370 

134 

635 

104 

28 

0 

0 

0 

13 

0 

0 

0 

1920 

157 

564 

104 

38 

0 

0 

0 

14 

0 

0 

0 

58 

745 

188 

508 

94 

33 

0 

0 

0 

15 

0 

0 

0 

43 

494 

500  E 

462 

81 

25 

0 

0 

0 

16 

0 

0 

0 

34 

385 

1500  E 

435 

76 

18 

0 

0 

0 

17 

0 

0 

0 

29 

306 

3000  E 

379 

72 

14 

0 

0 

0 

0 

0 

9.0 

25 

381 

2000  E 

330 

54 

14 

0 

0 

0 

19 

0 

0 

73 

20 

1940 

1000  E 

311 

50 

12 

0 

0 

0 

20 

0 

0 

19 

16 

1470 

500  E 

285 

48 

9.8 

0 

0 

0 

21 

0 

0 

0.5 

14 

629 

1500  E 

261 

48 

9.0 

0 

0 

0 

22 

0 

0 

10 

9.2 

441 

4000  E 

235 

54 

7.4 

0 

0 

0 

0 

0 

40 

7.7 

353 

3200  E 

211 

104 

6.1 

0 

0 

0 

0 

0 

13 

73 

4l8 

2780 

197 

94 

6.1 

0 

0 

0 

25 

0 

0 

3.1 

352 

2310 

1750 

183 

72 

4.9 

0 

0 

0 

26 

0 

0 

0.4 

783 

1690 

1050 

174 

60 

4.9 

0 

0 

0 

27 

0 

0 

0 

1290 

941 

804 

167 

52 

12 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

416 

626 

653 

159 

48 

12 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

229 

599 

153 

44 

8.6 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

716 

1570 

148 

42 

7.0 

0 

0 

0 

51 

0 

0 

590 

2680 

33 

0 

Mton 

0 

0 

5.'' 

167 

880 

1046 

2038 

83.3 

19.1 

0.6 

0 

0 

Ac-Fl 

0 

0 

333 

10250 

48850 

64290 

121300 

5120 

1140 

36 

0 

0 

1 

NR  — No  Record 


Toiot  Diichorgt  m  Acr«-Ft«i         2^1300 


160 


DAILY   MEAN  DISCHAROE 
COSUWNES   BIVER    AT  MICHIGAN  BAR 


In  3econd-feet 


Dole 

„,. 

1058                                               1 

Oct 

Nov 

Dec. 

Jon. 

F.ti. 

Mor. 

Apf. 

Moy 

June 

Jul, 

Aug. 

S«pl. 

, 

30 

12 

90 

578 

1590 

9330 

1100 

860 

218 

71   E 

29 

2 

25 

30 

12 

130 

767 

1360 

10100 

1150 

802 

207 

68  E 

29 

3 

27 

30 

12 

155 

2650 

1170 

20100 

1520 

1020 

218 

61  E 

27 

4 

23 

29 

11 

126 

1890 

1030 

9390 
5120 

1630 

850 

207 

60 

26 

5 

23 

30 

11 

101 

2850 

910 

1790 

762 

197 

58 

26 

30 

31 

12 

92 

1710 
1I6O 

850 

7230 

1860 

722 

181 

56 

26 

7 

30 

35 

11 

90 

791 

1050 

1820 

671 

171 

53 

26 

26 

37 

11 

87 

1120 

776 

2900 

1700 

666 

161 

53 

26 

9 

26 

37 

11 

81 

1250 

701 

2I8O 

1730 

650 

150 

51 

26 

10 

23 

38 

11 

252 

II50 

631 

2280 

1820 

622 

112 

50 

28 

1 1 

18 

38 

11 

390 

1160 

618 

2220 

1800 

622 

131 

19 

28 

21 

11 

11 

213 

3650 

610 

2190 

1760 

706 

127 

16 

28 

13 

27 

13 

13 

197 

2610 

722 

2180 

1560 

690 

116 

16 

29 

14 

no 

91 

13 

182 

1690 

1050 

2200 

1120 

^l^ 

110 

11 

31 

15 

71 

222 

52 

118 

1390 

2020 

2250 

1360 

580 

108 

13 

31 

53 

117 

131 

132 

1110 

5530 

2260 

1110 

580 

106 

12 

30 

17 

t3 

82 

159 

123 

985 

2850 

2250 

1190 

580 

106 

13 

27 

16 

35 

68 

506 

117 

991 

1930 

2260 

1560 

580 

106 

?? 

26 

19 

31 

62 

312 

110 

2260 

1590 

2250 

1510  E 

559 

106 

11 

25 

20 

30 

71 

170 

103 

1790 

1750 

2220 

1500  E 

510 

99 

12 

22 

21 

29 

70 

118 

101 

1130 

5610 

2250 

1180  E 

168 

95 

10 

11 

22 

30 

62 

215 

91 

1250 

8180 

2260 

1150 

135 

91 

38 

23 

31 

56 

185 

92 

1100 

1710 

2130 

1650 

110 

88 

3f 

26 

24 

32 

51 

132 

257 

1850 

5380 

1930 

1520 

380 

§§ 

36 

26 

25 

31 

18 

117 

535 

5610 

3520 

1780  E 

1370 

338 

88 

33 

35 

26 

36 

15 

101 

2360 

3610 

2650 

1650  E 

1210 

310 

86  E 

31 

35 

27 

31 

15 

99 

1680 

2390 

2270 

1570  E 

1160 

290 

88  E 

31 

31 

28 

33 

1U 

95 

701 

1930 

2010 

1520  E 

1070 

266 

85  E 

33 

31 

29 

32 

11 

593 

1920 

1180 

990 
9I0 

216 

82  E 

33 

28 

30 

30 

11 

106 

1710 

7610 

1100 

228 

80  E 

30 

27 

31 

30 

99 

880 

1010 

890 

76  E 

30 

Ucon 

31.5 

55.7 

117 

387 

1890 

2168 

3781 

1I8O 

567 

127 

15.2 

27  . ' 

AcrFt 

1910 

3310 

7200 

23780 

105000 

151800 

225200 

91000 

33760 

7780 

2780 

1650 

NR  — No  Record 


Tofol  DIschorgt  in  Acre-Feel 


655100 


DAILY  MEAN  DISCHAROE 
COSUMNES  RIVER  AT  McCONNELL 


In  second-feet 

Oote 

1957 

1958                                               1 

Oei. 

Nov 

Dec 

Jon. 

Fe6. 

Mar. 

Apr, 

Mo, 

June 

July 

Aug. 

Sepl 

, 

0 

16  E 

21   E 

79 

877 

1860 

6920 

1110 

920 

168 

21 

2.3E 

2 

0 

16  £ 

22  E 

126 

713 

1560 

17100 

II70 

858 

156 

21 

1.5E 

0 

16  E 

22   E 

171 

3300 

1310 

25800 

I5I0 

950 

161 

23 

l.OE 

0 

15  E 

22   E 

152 

3020 

1160 

20600 

1660 

985 

160 

11 

0.5E 

5 

0 

16  E 

23  E 

122 

3100 

1030 

9910 

i860 

817 

150 

0 

6 

0 

17  E 
iS  E 

23  E 

87 

2160 

932 

7910 

2000 

763 

139 

20 

0 

0 

23  E 

75 

1610 

887 

7380 

2010 

701 

127 

\l 

0 

0 

19  E 

21  E 

72 

2210 

792 

1210 

1930 

655 

118 

0 

0 

20  E 

21  E 

69 

1690 

782 

3160 

1900 

668 

110 

11 

0 

1  E 

20  E 

21  E 

127 

1550 

679 

2720 

1980 

631 

103 

0 

II 

3  E 

21  E 

21  E 

III 

1110 

638 

2510 

1990 
20lO 

607 

99 

11 

0 

5  E 

22  E 

21  E 

2610 

603 
681 

2100 

701 

96  E 

7.7 

0 

IS 

7  E 

23  E 

21  E 

191 

5210 

2310 

1800 

709 

93  E 

1.7 

0 

9  E 

70  E 

23  E 

176 

2120 

772 

23IO 

1580 

613 

90  E 

5.1 

0 

15 

18  E 

160  E 

27  E 

150 

1660 

2190 

2360 

1190 

583 

87  E 

5.6 

0 

16 

11  E 

100  E 

70  E 

126 

1320 

1830 

2390 
2380 
2IOO 

1520 

563 

81  E 

5.1 

0 

17 

33  E 
21  E 

60  E 

293 

113 

1080 

6890 
2680 

1580 

571 

80  E 

l-t 

0 

10  E 

363 

967 

1690 

571 

77  E 

0 

18  E 

35  E 

152 

89 

3130 

1750 

2130 

1750 

563 

71  E 

9.6 

0 

20 

16  E 

37  E 

211 

3670 

1600 

2390 

I7I0 

523 

71  E 

6.9 

0 

21 

15  E 

39  E 

152 

82 

1880 

1210 

2100 

1690 

167 

68  E 

5.1 

0 

22 

16  E 

35  E 

150 

79 

1120 

10500 

2150 

1620 

120 

61  E 

n 

0 

16  E 

32  E 

207 

72 

1200 

9810 

2380 

1820 

392 

60  E 

0 

18  E 

29  E 

112 

100 

1200 

7090 

2130 

1820 

350 

56  E 

0 

27  E 

113 

578 

5650 

5700 

1900 

1620 

311 

52  E 

8.5 

0 

26 

18  E 

26  E 

100 

1180 

6110 

3190 

1720 

1130 

%t 

18  E 

9.6 

27 

10  E 
16  E 

25  E 

f 

nit 

3360 

2670 

1600 

1320 

15  E 

5.6 

0.2 

2S 

21  E 

82 

2380 

2320 

1530 

1210 

215 

12  E 

IT. 

5.6 

29 

17  E 

21  E 

80 

708 

2090 

1500 
1I8O 

1100 

202 

39  E 

7.2 

30 

16  E 

21  E 

86 

2150 

1390 

IIS 

180 

36  E 

3.6E 

5.1 

31 

16  E 

87 

1810 

10100 

33 

3. OB 

Meon 

11.7 

31.2 

97.8 

188 

2105 

3107 

1959 

1632 

568 

00.0 

10. ■; 

O.-i 

Acrfl 

722 

2010 

6010 

30000 

13J500 

nnoo 

295100 

100100 

1 1HOO 

^bio 

""" 

17 

C  -  EDiffiolid 


NR-No  Rtcord 


Toiol  Oiichorga  In  Acr«-F««t 


161 


I 


DAILY   MEAN  DISCHAROE 
CONTRA  COSTA  CANAL  NEAR   OAKI£Y 


econd-feet 


1957 

I95B                                               1 

oa 

No. 

D.I 

Jon. 

FfB. 

Mar. 

Apr. 

M0» 

June 

Jul) 

*U9. 

S«pl. 

, 

.  c. 

4^. 

10 

37 

38 

31 

58 

61 

103 

100 

117 

93 

58 

11 

36 

38 

31 

58 

67 

101 

100 

111 

93 

57 

11 

10 

M 

39 

31 

62 

68 

98 

98 

115 

87 

58 

It 

12 

39 

33 

69 

68 

It 

96 

112 

87 

58 

12 

31 

10 

33 

90 

71 

95 

109 

6 

§5 

59 

13 

38 

33 

10 

33 

71 

11 

89 

97 

110 

80 

60 

13 

38 

36 

39 

\l 

83 

91 

95 

108 

?! 

53 

11 

it 

36 

10 

71 

76 

93 

93 

107 

9 

85 

59 

12 

33 

3? 

38 

71 

77 

91 

89 

102 

81 

53 

11 

36 

33 

39 

69 

81 

95 

90 

103 

M 

70 

51 

12 

13 

32 

39 

12 

61 

83 

95 

92 

98 

12 

63 

55 

11 

12 

32 

31 

12 

62 

81 

99 

91 

106 

13 

59 

"9 

11 

11 

31 

39 

11 

59 

83 

99 

100 

101 

71 

51 

10 

11 

36 

10 

12 

59 

86 

103 

100 

101 

72 

52 

11 

11 

37 

11 

10 

69 

89 

101 

112 

100 

16 

7t 

"9 

12 

12 

36 

38 

13 

72 

92 

100 

111 

105 

17 

^i 

17 

12 

11 

35 

38 

16 

79 

98 

99 

113 

108 

le 

18 

17 

12 

13 

38 

39 

17 

75 

106 

100 

107 

106 

19 

"9 

11 

13 

12 

32 

39 

16 

76 

105 

102 

106 

118 

20 

53 

13 

16 

11 

33 

38 

16 

76 

101 

96 

102 

117 

21 

l^ 

12 

19 

11 

35 

38 

19 

75 

100 

98 

106 

112 

22 

67 

13 

12 

10 

35 

33 

52 

69 

97 

101 

101 

106 

23 

63 

13 

12 

11 

33 

31 

59 

67 

93 

102 

105 

100 

56 

16 

10 

11 

32 

31 

60 

67 

92 

99 

103 

88 

65 

109 

33 

11 

27 

36 

59 

66 

98 

102 

113 

91 

26 

64 

60 

31 

36 

37 

36 

62 

67 

101 

101 

111 

95 

27 

60 

81 

37 

36 

32 

36 

a  55 

66 

105 

99 

111 

96 

28 

55 

63 

38 

37 

37 

38 

89 

61 

108 

100 

111 

b  92 

29 

53 

18 

17 

36 

39 

89 

67 

102 

99 

115 

107 

30 

56 

50 

17 

36 

39 

79 

66 

101 

99 

121 

100 

31 

55 

12 

36 

38 

67 

97 

118 

HlOK 

70.1 

51.9 

12.0 

10.0 

31.3 

37.9 

17.7 

68.9 

88.5 

98.2 

101 

105 

Ac-Fl 

U308 

3267 

2581 

2160 

1901 

2333 

2836 

1239 

5272 

6038 

6381 

6255 

-  Eifimottd 
23  hour  day. 
25   hour  day. 


NR  —  No  Record 


Total  OlBchorge  in  Acr«-F«at 


DAILY  MEAN  DISCHARGE 
KINGS   RIVER   AT   PXEDRA 


In  second-feet 


Date 

1957 

1 

Oct, 

Nov 

Dec 

Jon 

FoD. 

Mor. 

»p,. 

Moy 

Junf 

Jul, 

AuQ. 

Sept. 

760 

58 

70 

131 

131 

277 

i8";o 

8820 

9130 

7780 

6890 

2060 

738 

59 

90 

110 

130 

396 

1020 

8950 

96IO 

6930 

6800 

1920 

3 

7J19 

19 

90 

136 

522 

128 

3190 

9580 

11800 

6800 

6690 

1990 

4 

722 

19 

106 

136 

367 

128 

1100 

9610 

11700 

6750 

6670 

2Cfro 

5 

615 

19 

113 

136 

361 

111 

871 

10100 

11700 

6710 

6560 

2130 

e 

600 

19 

108 

131 

165 

187 

1010 

10200 

11700 

6820 

6110 

2520 

496 

18 

126 

110 

122 

580 

778 

10100 

11700 

7010 

6110  E 

2310 

e 

262 

17 

132 

110 

108 

710 

605 

10200 

12200 

7220 

6300  E 

2330 

18 

132 

112 

109 

832 

523 

10700 

12100 

7320 

6000  E 

2180 

10 

106 

18 

132 

111 

115 

858 

555 

9580 

10100 

7580 

6000  E 

2020 

76 

J? 

132 

150 

115 

116 

727 

8980 

9970 

7500 

6180  E 

1810 

132 

111 

122 

536 

1110 

8320 

8720 

7180 

6000  E 

1860 

11 

131 

187 

113 

152 

1530 

7250 

7850 

7180 

5830  E 

1250 

131 

196 

101 

271 

1510 

7060 

7820 

7180 

5630  E 

600 

15 

74 

38 

112 

198 

113 

903 

2010 

6810 

7820 

7650 

1100  E 

575 

78 

38 

156 

198 

109 

1180 

2280 

6290 

7680 

7980 

1100  E 

615 

76 

38 

173 

198 

108 

1050 

2610 

6120 

7150 

7950 

1100  E 

169 

38 

152 

201 

128 

518 

2720 

6120 

8880 

7700 

1200  E 

5^2 

19 

59 

38 

ll2 

201 

180 

528 

2790 

6500 

10300 

7350 

1380 

528 

20 

63 

38 

111 

201 

160 

615 

2790 

6050 

11700 

7350 

1160 

505 

66 

38 

136 

216 

152 

705 

3130 

6860 

11500 

7500 

1120 

187 

66 

136 

2I3 

158 

2730 

3530 

5110 

11600 

7520 

1350 

?^2 

61 

38 

132 

211 

160 

796 

1210 

5880 

12200 

7500 

1210 

128 

24 

57 

38 

132 

165 

167 

580 

1610 

6290 

12800 

7300 

1170 

118 

25 

58 

38 

132 

187 

1530 

152 

5010 

6560 

11000 

7110 

1180 

58 

38 

131 

361 

606 

120 

5710 

6650 

m° 

6750 

1120 

392 

38 

131 

233 

277 

101 

l^ 

6910 

6880 

6600 

3980 

392 

28 
29 

30 
31 

38 

132 

201 

312 

6970 

8900 

6670 

3980 

351 

38 

296 

7250 

7180 

8950 

6690 

3560 

350 

'J 

160 

313 

7820 

8180 

8S50 

6930 

3310 

303 

'^^. 

-36 

12.- 

187 

9320 

6970 

3020 

Mtor. 

Jlii 

13.0 

129 

175 

237 

637 

2867 

7865 

10150 

7239 

5077 

1156 

AcrFt 

13160 

2560 

7950 

10710 

13170 

i 

39110 

170600 

I83600 

603900 

115100 

312200 

68780 

NR  — No  Record 


Tolol   Oischorge   in    ftCf«-Fe«t       2171000 


162 


DAILY  MEAN  DISCHABOE 
SOOTH  POHK   KINOS  RIVEB   BELOW  EMPIRE  WEIB   2 


m  second-feet 


Don 

1957 

1958                                                                                                                       1 

Oct. 

No. 

Occ 

Jon. 

Fob. 

Mar. 

Apr. 

Hoy 

June 

Jul, 

Aug. 

5«pl 

, 

28 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

li>6 

0 

190 

^ 

2 

27 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

158 

3 

27 

0 

0 

0 

0 

0 

37 

0 

164 

0 

147 

47 

26 

0 

0 

0 

0 

0 

66 

0 

160 

0 

127 

46 

5 

26 

° 

0 

0 

0 

0 

99 

0 

668 

0 

127 

38 

6 

25 

0 

0 

0 

0 

0 

108 

35 

1250 

0 

llS 

32 

7 

8 

0 

0 

0 

0 

0 

110 

40 

1300 

0 

33 

8 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

lOA 

40 

1280 

0 

85 

44 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

100 

45 

1260 

0 

72 

50 

10 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

102 

40 

1230 

0 

67 

50 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

89 

40 

1160 

0 

67 

43 

12 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

82 

40 

266 

0 

76 

38 

13 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

74 

30 

37 

0 

103 

38 

14 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

65 

10 

0 

0 

129 

37 

15 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

119 

12 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

98 

0 

0 

0 

0 

31 

0 

96 

0 

0 

25 

4 

72 

0 

0 

0 

0 

8 

0 

60 

0 

0 

150 

85 

52 

0 

0 

0 

0 

15 

0 

28 

0 

0 

85 

123 

35 

0 

20 

0 

0 

0 

48 

0 

18 

0 

0 

19 

174 

38 

14 

0 

0 

0 

37 

0 

0 

0 

0 

0 

219 

234 

45 

22 

22 

0 

0 

0 

28 

0 

50 

0 

0 

45 

44 

22 

23 

0 

0 

0 

25 

0 

56 

0 

0 

25 

212 

34 

7 

24 

0 

0 

0 

141 

0 

58 

0 

24 

53 

201 

40 

0 

25 

0 

0 

0 

63 

0 

98 

0 

289 

200 

204 

71 

0 

0 

0 

0 

67 

0 

15 

0 

322 

144 

242 

73 

0 

27 

0 

0 

0 

IW 

0 

0 

0 

158 

0 

274 

57 

0 

28 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

47 

0 

210 

56- 

0 

29 

0 

0 

0 

112 

0 

0 

47 

0 

154 

48 

0 

0 

0 

0 

105 

0 

0 

50 

0 

184 

43 

0 

31 

0 

0 

29 

0 

31 

208 

57 

Mflon 

5 

0 

0 

29 

0 

15 

35 

1)2 

325 

83 

93 

23 

Ac-Ff 

331 

0 

0 

1761 

0 

950 

2055 

2554 

19320 

6411 

5092 

1343 

NR  -No  Record 


Tolol   Discharge   in   Acre-Feat 


38820 


DAILY   MEAN   DISCHARGE 
CROSS    CREEK   BELOW    LAKELAND   CANAL    2 


In  second-feet 


1957 

1958 

Oct, 

Nov 

Dec 

Jon. 

Fob. 

Mor. 

Apr. 

Mor 

June 

July 

Aug. 

Sopl. 

, 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

500 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

400 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

X 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1180 

0 

75 

0 

0 

0 

6 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1200 

0 

55 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1230 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1270 

115 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1220 

255 

107 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

865 

253 

295 

0 

0 

0 

1  1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

605 

256 

250 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

465 

245 

270 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

310 

260 

205 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

290 

200 

125 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

227 

0 

135 

0 

0 

0 

16 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

185 

0 

90 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

215 

0 

tt 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

250 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

352 

160 

50 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

421 

340 

0 

0 

0 

0 

21 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

415 

700 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

452 

Wo 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

513 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

555 

940 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

505 

990 

0 

0 

0 

0 

26 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

115 

S35 
BOO 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

60 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

45 

710 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

35 

495 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

5 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

M«on 

" 

0 

0 

0 

0 

0 

433 

339 

107 

0 

0 

0 

AcrFf 

0 

0 

0 

° 

0 

0 

2'3460 

20840 

6360 

0 

° 

0 

t  -  Etiiffloted 


NR  -No  Record 


52640 


V 


I 


DAILY   MEAN  DISCHAROE 
NORTH   PORK   TULE   RIVER    AT  SPRDIOVILLE 


In  oecond-feel 


163 


1957 

1956                                               1 

Ot> 

No« 

Otc 

J«r>. 

f«o. 

Mar. 

•p' 

Uo» 

June 

July 

Au«. 

sier 

1 

O.lt 

0.7 

£.9 

13 

59 

132 

578 

160 

101 

23 

0.9 

0.2E 

2 

0.2 

M 

2.9 

13 

51 

111 

371 

172 

94 

22 

0.8 

0.2E 

3 

0.1 

8.6 

2.9 

12 

113 

100 

923 

192 

I? 

22 

0.9 

0.2E 

0.1 

4.7 

3.0 

12 

177 

88 

583 

216 

21 

0.8 

0.1 

5 

0.1 

4.6 

33 

11 

163 

82 

405 

230 

82 

19 

0.4 

0.1 

6 

0.1 

4.4 

19 

11 

'^ 

114 

356 

236 

80 

]l 

0.3 

0.1 

7 

0.1 

4.1 

13 

11 

102 

317 

219 

78 

0.6 

0.1 

e 

0.1 

3.9 

12 

11 

75 

§1 

278 

215 

73 

11 

0.8 

0.1 

9 

0.1 

4.2 

12 

i2-« 

253 

215 

71 

12 

0.8 

0.1 

10 

0.2 

4.2 

12 

58 

82 

245 

220 

68 

9.3 

0.6 

0.1 

1  1 

0.2 

4.2 

12 

14 

54 

83 

261 

242 

68 

8.8 

0.2 

0.2 

12 

o.it 

?-5 

11 

13 

77 

89 

271 

243 

67 

7.6 

0.4 

0.2 

13 

o.i 

^5 

It 

12 

115 

99 

268 

182 

62 

6.5 

0.2 

0.1 

14 

11 

6.2 

11 

82 

93 

276 

162 

5§ 

6.1 

0.2 

0.3 

IS 

4.0 

7.4 

10 

10  E 

72 

423 

290 

156 

5.1 

0.3 

0.2 

16 

1.5 

6.0 

29 

10  E 

67 

593 

313 

164 

si 

5.5 

0.7 

0.1 

IT 

1.0 

5.2 

139 

10  E 

65 

659 

327 

179 

5.6 

0.8 

0 

IB 

0.6 

4.7 

71 

10  E 

61 

434 

336 

187 

58 

6.9 

0.3 

0 

19 

0.1 

4.7 

51 

11  E 

124 

■^ 

344 

185 

55 

6.0 

0.5 

0 

20 

0.4 

5.0 

38 

10  E 

114 

373 

179 

52 

5.9 

0.6 

0 

21 

1.1 

6.2 

32 

10  E 

88 

403 

389 

173 

47 

5.7 

0.3 

0 

22 

1.4 

5.6 

ii 

10  E 

80 

748 

360 

173 

44 

4.3 

0.3 

0.2 

23 

1.2 

5.4 

9.8E 

75 

392 

284 

160 

44 

4.6 

0.2 

0.8 

24 

0.6 

5.4 

21 

25  E 

74 

364 

233 

145 

43 

4.3 

0.2 

3.0 

29 

0.8 

4.7 

19 

194  E 

432 

315 

205 

135 

41 

3.8 

0.2 

1.2 

2e 

1.1 

3.7 

17 

518  E 

247 

257 

191 

128 

36 

3.6 

0.1 

1.0 

27 

1.1 

3.8 

17 

18?  E 

160 

252 

186 

123 

32 

2.9 

0.2 

1.0 

2S 

°-l 

3.4 

16 

103 

144 

214 

185 

120 

30 

2.3 

0.2E 

0.8 

29 

0.8 

3.1 

15 

77 

189  • 

172 

114 

27 

3.1 

C.2E 

0.7 

30 

0.7 

2.9 

15 

105 

189 

163 

109 

26 

2.1 

0.3E 

0.5 

31 

0.4 

14 

72 

278 

104 

0.7 

0.5E 

Uton 

1.0 

4.6 

22.9 

49.7 

110 

248 

325 

175 

59.7 

8.8 

0.4 

0.4 

AcrFl 

6; 

^7". 

1408 

3054 

6111 

15250 

19310 

10790 

3552 

539 

27 

23 

C  —  Eitimattd 


NR  — No  Record 


Totol  OiBChorq*  in  Acri-Ft«t 


DAILY   ^fEAN  DISCHARGE 
TULE   RIVER   NEAR   PORTER VTLLE 


In  second-feet 


Date 

1957 

1958                                               1 

Oct. 

Nov 

D.c 

Jan. 

Fit. 

Mar. 

A.r. 

Ma, 

June 

July 

Au9. 

Sapl- 

1 

3.4 

20 

33 

58 

145 

275 

1220 

397 
4S1 

453 

158 

39 

16 

2 

3.4 

24 

32 

57 

138 

232 

878 

421 

150 

37 

16 

3 

4.3 

50 

33 

57 

243 

206 

1940 

1470 

510 

405 

144 

33 

13 

4 

5.6 

40 

32 

54 

327 

184 

378 

140 

33 

13 

5 

6.0 

37 

80 

52 

391 

171 

1010 

660 

374 

135 

31 

12 

6 

6.4 

32 

75 

50 

228 

252 

850 

708 

347 

128 

30 

12 

7 

7.3 

32 

57 

50 

184 

222 

750 

696 

341 

120 

29 

18 

8 

7.8 

33 

53 

50 

i6g 

190 

635 

702 

323 

115 

30 

22 

9 

7.3 

34 

53 

49 

ife 

182 

560 

720 

302 

110 

30 

21 

ID 

7.3 

34 

54 

57 

167 

545 

762 

302 

104 

29 

19 

11 

8.6 

33 

52 

68 

135 

165 

575 

780 

299 

98 

28 

17 

12 

12 

33 

U 

58 

177 

600 

744 

288 

92 

27 

16 

13 

16 

34 

58 

262 

204 

595 

560 

272 

84 

25 

16 

14 

55 

39 

45 

55 

184 

184 

615 

496 

270 

80 

24 

19 

15 

53 

53 

46 

53 

163 

724 

640 

496 

272 

75 

24 

19 

16 

32 

48 

88 

53 

154 

1150 

702 

545 

285 

74 

26 

17 

17 

25 

40 

395 

52 

150 

1410 

762 

640 

290 

71 

31 

15 

18 

24 

38 

169 

52 

144 

990 

808 

720 

299 

69 

30 

14 

19 

22 

37 

138 

52 

229 

655 

829 

750 

285 

68 

26 

14 

20 

23 

39 

108 

50 

240 

625 

920 

744 

270 

65 

23 

14 

21 

28 

38 

96 

49 

186 

822 

990 

732 

258 

64 

23 

15 

22 

25 

37 

50 

171 

1590 

732 

252 

61 

22 

15 

23 

24 

35 

82 

48 

163 

906 

§15 

756 

684 

255 

59 

23 

19 

24 

23 

35 

78 

109 

162 

610 

650 

242 

57 

21 

58 

25 

21 

35 

71 

521 

949 

714 

525 

600 

225 

54 

21 

34 

26 

19 

33 

Tl 

737 
IllO 

604 

565 

474 

570 

208 

55 

20 

30 

27 

22 

34 

ee 

347 

550 

457 

545 

197 

53 

19 

27 

26 

24 

15 

64 

210 

293 

478 

465 

525 

188 

49 

19 

24 

29 

21 

64 

Its 

397 

433 

496 

173 

49 

20 

24 

30 

20 

34 

61 

224 

374 

405 

478 

165 

50 

18 

25 

31 

19 

59 

1B7 

585 

465 

41 

17 

Mtan 

18.6 

36.0 

78.8 

122 

243 

521 

766 

618 

288 

86.2 

26.1 

19.8 

AcrFl 

1140 

2140 

4.3^0 

7490 

13520 

32050 

45570 

37970 

17140 

5300 

1600 

1180 

E  —  E»t>moliit 


NR  — No  Rtcord 


Toiol  Diiehorgc  in  Acr«-ft«) 


164 


DAILY  KEAN  DISCHARGE 
TITLE  RIVER    AT  WORTH   BRIDGE   NEAR    PORTERVILLE 


Ifv   second-fee' 


Ootc 

19  57 

1958                                               1 

Ocl. 

N,.. 

Dtc 

Jon. 

Fib. 

Mor. 

»p, 

HOI 

JuAc 

July 

»■«. 

S.pi 

, 

O.b 

16 

31 

60 

165 

378 

1720 

534 

575 

184 

46 

2 

0.5 

i^ 

30 

54 

147 

305 

1250 

575 

540 

172 

^2 

2.4 

5 

0.5 

60 

3g 

51 

265 

270 

2650 

638 

522 

163 

3.2 

4 

0.1 

55 

28 

49 

330 

244 

2180 

728 

492 

157 

31 

5 

0.5 

UK 

87 

46 

474 

224 

1450 

808 

480 

151 

26 

4.7 

6 

0.9 

39 

102 

45 

295 

320 

1270 

880 

456 

142 

23 

4.0 

7 

1.1 

37 

68 

47 

244 

320 

1180 

854 

444 

133 

21 

9.3 

8 

1.1 

3Z 

60 

47 

224 

260 

1010 

856 

415 

127 

21 

21 

1.0 

3§ 

62 

49 

204 

248 

904 

864 

395 

118 

21 

16 

10 

1.1 

38 

68 

58 

180 

228 

872 

904 

395 

106 

19 

10 

1 1 

1.5 

36 

60 

84 

165 

220 

888 

920 

390 

98 

20 

8.2 

12 

2.8 

37 

56 

68 

207 

240 

904 

912 

375 

90 

17 

7.3 

1} 

1.'* 

38 

52 

62 

378 

280 

888 

744 

360 

82 

15 

6.5 

14 

52 

'il 

"? 

60 

252 

248 

888 

573 

350 

78 

12 

15 

77 

66 

48 

59 

216 

849 

904 

659 

350 

75 

13 

8.2 

IS 

38 

?^ 

105 

51 

192 

1450 

896 

704 

355 

74 

16 

a.  2 

17 

31 

48 

407 

49 

177 

2280 

929 

758 

360 

72 

23 

6.1 

IS 

26 

44 

212 

46 

.  168 

1400 

848 

370 

69 

25 

4.2 

19 

19 

40 

180 

47 

291 

924 

1040 

864 

360 

67 

19 

3.8 

19 

144 

45 

360 

861 

1100 

864 

345 

66 

13 

4:5 

21 

21t 

42 

118 

45 

260 

1130 

1180 

840 

325 

64 

12 

i(.9 

22 

24 

39 

108 

44 

228 

2200 

1150 

840 

310 

59 

11 

23 

20 

37 

98 

43 

220 

1170 

974 

800 

310 

58 

12 

I'.l 

24 

18 

37 

88 

56 

212 

1020 

808 

768 

300 

55 

12 

52 

17 

35 

82 

678 

1010 

933 

712 

728 

275 

54 

9.9 

36 

2S 

15 

^f 

82 

740 

772 

748 

652 

695 

254 

54 

8.7 

28 

27 

17 

3? 

78 

508 

501 

732 

624 

680 

238 

49 

6.1 

22 

2S 

21 

34 

74 

275 

408 

708 

524 

652 

226 

48 

4.9 

18 

29 

1? 

33 

70 

212 

990 

582 

624 

206 

46 

6.8 

19 

30 

18 

31 

68 

275 

933 

547 

610 

194 

47 

3.9 

iS 

31 

17 

65 

208 

807 

596 

44 

4.2 

Mton 

15.9 

39.6 

90.7 

135 

305 

739 

1058 

756 

366 

90.4 

17.6 

11.9 

«CrFl 

975 

2360 

5580 

8270 

16950 

45460 

62940 

46490 

21750 

5560 

1080 

70? 

E  -  Esf.moffld 


NR  —  No  Record 


Totol  Dischorge  in  flc'e-FB»i         2l8lOO 


TABLE   213 


DAILY  MEAN   DISCHARGE 
FRIANT-KERN  CANAL  DELIVERY   TO   TULE   RIVER 


In  second-feet 


Ooi« 

1957 

1958                                               1 

Oct. 

Nov 

Occ 

Jon, 

Fob. 

Mof. 

Apr. 

Moy 

June 

July 

Aug. 

Stpl 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

34 

0 

0 

0 

258 

420 

325 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

44 

0 

15 

56 

250 

450 

276 

S 

0 

0 

0 

0 

0 

44 

0 

25 

110 

246 

464 

248 

4 

0 

0 

0 

0 

0 

1^ 

0 

25 

163 

246 

456 

236 

5 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

9 

193 

245 

415 

230 

6 

0 

0 

0 

0 

0 

95 

0 

0 

210 

245 

406 

230 

7 

0 

0 

0 

0 

0 

56 

0 

0 

259 

246 

414 

233 

e 

0 

0 

0 

0 

0 

16 

0 

0 

283 

334 

416 

238 

9 

0 

0 

0 

0 

0 

58 

0 

0 

311 

370 

448 

232 

10 

0 

0 

0 

0 

0 

108 

0 

0 

355 

372 

457 

224 

1 1 

0 

0 

0 

0 

45 

112 

0 

0 

361 

401 

S^ 

220 

12 

0 

0 

0 

0 

114 

253 

0 

0 

320 

418 

215 

13 

0 

0 

0 

0 

110 

321 

0 

0 

302 

420 

426 

215 

14 

0 

0 

0 

0 

1^2? 

306 

0 

0 

305 

420 

442 

215 

14 

0 

0 

0 

0 

97 

0 

0 

321 

429 

435 

217 

16 

0 

0 

0 

0 

126 

0 

0 

0 

330 

428 

426 

11^5 

17 

0 

0 

0 

0 

130 

0 

0 

0 

22 

409 

426 

IS 

0 

0 

0 

0 

137 

0 

0 

0 

386 

426 

185 

19 

0 

0 

0 

0 

130 

0 

0 

0 

404 

iS? 

426 

185 

20 

0 

0 

0 

0 

50 

0 

0 

0 

405 

426 

185 

21 

0 

0 

0 

0 

25 

0 

0 

0 

443 

350 

424 

185 

22 

0 

0 

0 

0 

74 

0 

0 

0 

5^J 

420 

424 

>§* 

23 

0 

0 

0 

0 

124 

9 

0 

0 

HJ? 

426 

185 

24 

0 

0 

0 

0 

126 

15 

0 

0 

Ki 

426 

185 

2S 

0 

0 

0 

0 

31 

5 

0 

0 

439 

426 

186 

2e 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

444 

438 

375 

5i? 

27 

0 

0 

0 

0 

7 

0 

0 

0 

444 

J!5 

n? 

2S 

0 

0 

0 

0 

111 

0 

0 

0 

369 

185 

29 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

272 

437 

326 

'IJ 

JO 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

260 

455 

326 

31 

0 

0 

0 

0 

0 

456 

326 

H(on 

0 

0 

0 

0 

55.2 

56.3 

0 

2.4 

318 

372 

414 

208 

AerFl 

0 

0 

0 

0 

3064 

3463 

0 

147 

18910 

22980 

25470 

12400 

NR  -  No  Rtcofd 


To<o>   Oitchorgt   >n   Acr«-Fc«t  86330 


165 


DAIIY  MEAN  DISCHAROE 
TOLE  RIVER   BELOW   PORTERVILLE 


Xn  second-feet 


Ooif 

I95T 

1958 

Oti. 

No* 

Dec 

Jfln 

F«b. 

Mof. 

Apr 

Uoi 

June 

July 

Aug. 

Stpl. 

0 

0 

^ 

u 

wi 

238 

1300 

190 

135 

278 

404 

356 

2 

0 

0 

0 

0 

k9 

208 

1160 

214 

168 

260 

440 

300 

0 

0 

0 

0 

100 

17* 

2140 

271 

218 

250 

445 

264 

0 

0 

0 

0 

157 

161 

1880 

352 

264 

IS? 

436 

250 

5 

0 

0 

0 

0 

251 

153 

1290 

408 

267 

390 

237 

0 

0 

0 

0 

168 

204 

1160 

440 

243 

243 

377 

237 

7 

0 

0 

0 

0 

123 

234 

1060 

450 

l?i 

247 

390 

240 

0 

0 

0 

0 

125 

139 

906 

450 

339 

390 

631 

247 

0 

0 

0 

0 

115 

794 

455 

293 

377 

240 

10 

0 

0 

0 

0 

87 

178 

729 

494 

331 

364 

431 

230 

0 

0 

0 

0 

141 

168 

691 

5«1 

308 

390 

431 

227 

12 

0 

0 

0 

0 

204 

285 

679 

602 

257 

404 

422 

221 

0 

0 

0 

0 

301 

356 

673 

455 

237 

395 

404 

211 

0 

0 

0 

0 

201 

317 

814 

360 

224 

390 

422 

218 

15 

0 

0 

0 

0 

229 

393 

835 

327 

237 

395 

417 

224 

16 

0 

0 

0 

0 

225 

1030 

703 

360 

260 

390 

413 

202 

0 

0 

llO 

0 

220 

1580 

661 

422 

304 

373 

417 

190 

■  6 

0 

0 

31 

0 

222 

1140 

697 

499 

339 

356 

422 

190 

l9 

0 

0 

22   E 

0 

222 

606 

691 

499 

348 

323 

422 

193 

20 

0 

0 

0 

0 

231 

463 

754 

479 

360 

312 

426 

193 

21 

0 

0 

0 

0 

135 

760 

821 

474 

390 

319 

426 

193 

h 

0 

0 

0 

0 

159 

1590 

787 

494 

417 

399 

431 

193 

25 

0 

0 

0 

0 

202 

1050 

608 

489 

408 

413 

436 

193 

24 

0 

0 

0 

0 

202 

802 

460 

440 

386 

422 

436 

193 

25 

0 

0 

0 

251 

567 

866 

381 

381 

360 

422 

440 

193 

26 

0 

0 

0 

309 

637 

668 

335 

348 

352 

426 

386 

196 

0 

0 

0 

I|1|0 

301 

600 

312 

312 

331 

417 

356 

193 

0 

0 

0 

135 

325 

613 

316 

250 

339 

413 

343 

196 

0 

82 

484 

271 

214 

312 

445 

343 

211 

0 

c 

109 

428 

193 

193 

293 

465 

343 

98 

" 

0 

105 

625 

166 

431 

352 

Meon 

c 

0 

_-: .  0 

-6.2 

n3 

538 

803 

388 

298 

360 

407 

218 

Ac-Fi 

0 

le-i 

2838 

11840 

33080 

47800 

23850 

177?0 

22130 

25040 

12950 

NR  —  No  Record 


To'ol  Dischofqe  in  ftcfe-Feet 


DAILY  MEAN  DISCHARGE 
PORTER   SLOUGH   AT   PORTERVILLE 


In  second-feet 


1957 

1958                                               1 

Oct. 

No* 

Dec 

Jon. 

Feb. 

Mar. 

Aor. 

Mor 

June 

Jul, 

Au9. 

Sept. 

t 

0 

0 

0 

0 

l:k 

83 

177 

114 

156 

38 

0 

0 

2 

0 

0 

0 

0 

73 

191 

112 

153 

36 

0 

0 

i 

0 

0 

0 

0 

10  E 

65 

334 

114 

151 

33 

0 

0 

4 

0 

0 

0 

0 

43 

79 

305 

122 

148 

31 

0 

0 

5 

0 

0 

0 

0 

122 

83 

214 

130 

149 

28 

0 

0 

6 

0 

0 

0 

0 

58 

74 

195 

135 

143 

26  E 

0 

0 

7 

0 

0 

0 

0 

29 

81 

183 

143 

23   E 

0 

0 

8 

0 

0 

0 

0 

10 

62 

166 

126 

136 

21   E 

0 

0 

9 

0 

0 

0 

0 

7.8 

60 

153 

122 

117 

18   E 

0 

0 

10 

0 

0 

0 

0 

4.5E 

54 

164 

123 

94 

16   E 

0 

0 

1  1 

0 

0 

0 

0 

2.9E 

51 

196 

128 

92 

13   E 

0 

0 

12 

0 

0 

0 

0 

3.2E 

54 

196 

122 

88 

10  E 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

80 

62 

155 

107 

85 

7.0E 

0 

0 

14 

0 

0 

0 

0 

59 

56 

22 

104 

82 

4.0E 

0 

0 

IS 

0 

0 

0 

0 

3. BE 

183 

18 

103 

83 

l.OE 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1.8E 

272 

185 

106 

84 

0 

0 

0 

0 

0 

46 

0 

0  E 

332 

206 

115 

85 

0 

0 

0 

18 

0 

0 

64 

0 

0  E 

276 

171 

122 

0 

0 

0 

19 

0 

0 

48 

0 

46  E 

240 

169 

124 

88 

0 

0 

0 

20 

0 

0 

41 

0 

88 

225 

174 

124 

84 

0 

0 

0 

21 

0 

0 

35 

0 

43 

251 

179 

125 

80 

0 

0 

0 

22 

0 

0 

27 

0 

28 

324  E 

177 

76 

0 

0 

0 

23 

0 

0 

13   E 

0 

23 

301 

167 

146 

79 

0 

0 

0 

24 

0 

0 

0 

0 

21 

257 

157 

157 

75 

0 

0 

0 

25 

0 

0 

0 

75 

155 

144 

147 

149 

71 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

178 

177 

88 

140 

143 

66 

0 

0 

0 

27 

0 

0 

0 

165 

123 

83 

135 

138 

61 

0 

0 

0 

28 

0 

0 

0 

97 

86 

78 

133 

136 

62 

0 

0 

0 

c 

c 

50 

68 

176 

137 

59 

0 

c 

c 

41 

62 

150 

1-4 

51 

0 

3) 

24 

96 

1^7 

0 

Mtsn 

0 

0 

o.i 

20.3 

44.2 

136 

171 

12^ 

97.7 

9.B 

0 

0 

AcrF, 

0 

0 

1250 

2454 

8364 

10190 

^--;i 

SS12 

605 

0 

0 

I  Onchofge  in  Acrt-Fctt  37000 


166 


DAILY   MEAN   DISCHAROE 
PORTER   SLOUCH   KEAB    PORTERVILLE 


In  aecond-feel 


Dote 

1957 

1958                                                                                                                        1 

Oc». 

No« 

Dfc 

Jon 

FtO. 

Mor. 

*" 

Mo, 

June 

Jul, 

»u5 

Sipl. 

, 

0 

0 

0 

0 

6.5 

89 

156 

79 

111 

0     E 

0 

0 

J 

0 

0 

0 

0 

6.6 

78 

180 

75 

110 

0     E 

0 

0 

5 

0 

0 

0 

0 

10 

70 

268 

It 

107 

0 

0 

0 

4 

0 

0 

0 

0 

11 

79 

253 

106 

0 

0 

0 

5 

0 

0 

0 

0 

91 

93 

157 

87 

105 

0 

0 

0 

6 

0 

0 

0 

0 

ie 

73 

135 

93 

101 

0 

0 

0 

7 

0 

0 

0 

0 

27 

77 

123 

92 

99 

0 

0 

0 

e 

0 

0 

0 

0 

1.8 

67 

107 

92 

r. 

0 

0 

0 

9 

0 

0 

0 

0 

0 

65 

97 

90 

0 

0 

0 

10 

0 

0 

0 

0 

0 

60 

102 

90 

60 

0 

0 

0 

II 

0 

0 

0 

0 

0 

51 

135 

100 

11 

0 

0 

0 

12 

0 

0 

0 

0 

1.1 

52 

136 

103 

0 

0 

0 

13 

0 

0 

0 

0 

11 

S? 

118 

93 

15 

0 

0 

0 

14 

0 

0 

0 

0 

18 

11 

90 

16 

0 

0 

0 

IS 

0 

0 

0 

0 

8.1 

131 

10 

86 

16 

0 

0 

0 

16 

0 

0 

0 

0 

7.6 

189 

123      E 

86 

17 

0 

0 

0 

17 

0 

0 

1.9 

0 

7.1 

302 

155 

86 

17 

0 

0 

0 

IS 

0 

0 

15 

0 

7.1 

255 

131 

91 

18 

0 

0 

0 

19 

0 

0 

7.9 

0 

21 

218 

132 

95 

W 

0 

0 

0 

20 

0 

0 

5.7 

0 

71 

201 

131 

95 

11 

0 

0 

0 

21 

0 

0 

1.5 

0 

12 

236 

111 

97 

37 

0 

0 

0 

22 

0 

0 

0 

0 

11 

293 

111 

100 

31 

0 

0 

0 

23 

0 

0 

0 

0 

37 

253 

129 

115 

34 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

6.1 

37 

211 

119 

127 

32 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

31 

117 

125 

112 

122 

29 

0 

0 

0 

26 

0 

0 

0 

121 

173 

75 

105 

113 

25 

0 

0 

0 

27 

0 

0 

0 

127 

138 

72 

102 

101 

T 

0 

0 

0 

2e 

0 

0 

0 

73 

91 

98 

91 

0 

0 

0 

29 

0 

0 

0 

30 

58 

131 

92 

12      E 

0 

0 

0 

30 

0 

0 

0 

22 

53 

116 

90 

J_ 

0 

0 

0 

31 

0 

0 

18 

83 

98 

0 

0 

Mflon 

0 

0 

1.2 

13.9 

39.5 

122 

129 

91.5 

56.2 

0 

0 

c 

Acrfi 

0 

0 

75 

855 

2193 

7521 

7650 

5812 

3311 

0 

0 

0 

NR-No  Record 


To'ol  Oischorge  in  Acre-Fe«t 


^7t50 


DAILY   MEAN   DISCHARGE 
PRTANT-KERN   CANAL  DELIVERY   TO    PORTER   SLOUGH 


In  second-feet 


Dole 

,957 

1959                                                                                                                           1 

Oct. 

No. 

Dec 

Jon           J 

Fob. 

Mor. 

Apr. 

Mo, 

June 

Jul, 

A», 

Sopl. 

I 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

4 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

5 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

6 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

7 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

B 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

9 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

10 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

c 

0 

0 

0 

0 

,, 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

12 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

13 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

14 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

15 

° 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

16 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

17 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

IS 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

19 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

20 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2t 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

22 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

25 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

24 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

29 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

c 

0 

26 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

27 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

21 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

29 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

30 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

31 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Moon 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Aerfl 

0 

0 

0 

° 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

E  -  Ctlimolad 


NR  -No  Racofd 


Total   Oiichargt   In   Acri-F««l 


DAIIY  MEAH   DISCHAHOE 
KAWEAH  RIVEB   HEAR   THREE  RIVERS 


167 


rn  3econd-f 

Ootc 

(957 

1358                                                 1 

Ocv 

No. 

0<c 

Jan. 

F... 

Hot. 

Ap.. 

"•» 

June 

juir 

Aug. 

Sapi. 

, 

49 

85 

S7 

128 

247 

506 

2600 

1560 

3120 

1460 

405 

108 

2 

jg 

97 

P 

122 

231 

445 

1800 

1720 

2810 

1390 

370 

105 

«9 

192 

P 

120 

420 

i2iS 

1900 

2850 

1320 
1420 

360 

101 

4 

IS 

136 

,*i 

112 

682 

380 

2200 

2720 

320 

97 

i 

122 

130 

112 

657 

370 

i860 

2500 

2710 

1*30 

293 

93 

« 

46 

III 

128 

112 

410 

450 

1700 

2800 

2490 

1400 

280 

91 

16 

115 

110 

345 

405 

1460 

2950 

2460 

1380 

288 

95 

a 

16 

125 

120 

110 

320 

410 

1270 

3140 

2120 

1330 

316 

120 

15 

125 

120 

110 

311 

370 

1150 
ll4o 

3340 

2150 

1190 

288 

110 

10 

125 

128 

280 

360 

3480 

2350 

1100 

267 

99 

II 

42 

120 

122 

136 

267 

350 

1240 

3320 

2300 

1050 

259 

95 

12 

52 

115 

115 

120 

298 

350 

1320 

2710 

2040 

251 

93 

13 

J' 

110 

110 

112 

465 

310 

1360 

2230 

2010 

960 

247 

91 

l« 

101 

i^ 

108 

112 

340 

385 

1380 

2180 

2220 

850 

247 

i? 

15 

95 

120 

110 

316 

1090 

1300 

2490 

2410 

787 

255 

16 

81 

125 

503 

110 

311 

2160 

1700 

3010 

2680 

704 

271 

83 

17 

P 

112 

1120 

110 

325 

1890 

1850 

3570 

2780 

662 

435 

83 

IS 

69 

108 

W.5 

110 

311 

1400 

2000 

4060 

2930 

596 

293 

77 

19 

IS 

115 

325 

108 

476 

1060 

2200 

4260 

2820 

584 

251 

75 

20 

87 

125 

267 

105 

494 

1130 

2500 

4370 

2660 

584 

219 

73 

21 

105 

122 

239 

101 

405 

1500 

2700 

4220 

2510 

584 

195 

71 

22 

93 

110 

219 

101 

385 

2560 

2600 

4100 

2630 

566 

178 

69 

23 

P 

105 

192 

101 

385 

1470 

2200 

4000 

2690 

572 

167 

127 

2« 

§9 

103 

174 

240 

395 

1230 

1900 

3900 

2480 

518 

160 

302 

25 

85 

99 

167 

660 

1810 

1050 

1650 

3800 

2240 

460 

151 

170 

26 

89 

105 

160 

910 

928 

871 

1580 

3700 

2060 

445 

145 

160 

27 

97 

101 

154 

542 

650 

850 

1650 

3540 

2040 

440 

151 

28 

105 

99 

148 

355 

548 

745 

1720 

3400 

1930 

445 

136 

130 

29 

97 

97 

142 

298 

668 

1640 

3320 

1710 

465 

133 

115 

30 

91 

139 

335 

758 

1530 

3230 

1560 

415 

130 

105 

31 

"7 

133 

275 

1580 

3230 

390 

118 

Mton 

Hi 

199 

200 

468 

890 

1854 

3169 

2417 

856 

244 

109 

Ac-Fl 

,-.: 

69CVv 

:2250 

12330 

25970 

54710 

110300 

194800 

IU38OO 

52660 

;5Cio 

6480 

NR  —  No  Recotq 


Tolol   Discharge  m   AcrfFe«t         6396OO 


DAILY  MEAN  DISCHARGE 
TUIE  RIVER   AT  TURNBULL  STATION 


In  second-feet 


Dole 

1957 

1 

OC 

No. 

O.c 

Jon- 

Ftb- 

Mor. 

Apr. 

"07 

June 

JulT        Au9.        Sapt.    1 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

226   E 

6.3E 

39 

0 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

942  E 

5.4E 

9.8 

0 

5 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1400 

4.6E 

14 

0 

4 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1610 

3.TE 

12 

0 

5 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1810 

2.8E 

0.5 

0 

6 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1780 

1.9E 

0 

0 

7 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1490 

l.OE 

0 

0 

8 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1250 

O.IE 

0 

0 

9 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

995 

0.1 

0 

0 

ID 

0 

0 

0 

° 

0 

0 

774 

0.1 

0.4 

0 

II 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

696 

15 

1.7 

0 

12 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

651 

0.9 

0 

13 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

628 

^ 

0.1 

0 

14 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

601 

0 

0  z 

15 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

644 

5.5 

0 

16 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

500 

1.8 

0 

17 

0 

0 

0 

0 

0 

68 

261 

1.2 

0 

IS 

0 

0 

0 

0 

0 

me  E 

235 

1.3 

0 

|9 

0 

0 

0 

0 

0 

567 

276 

9.0 

0 

20 

0 

0 

0 

0 

0 

264 

395 

93 

0 

2T 

0 

0 

0 

0 

0 

319 

489 

Si 

0 

22 

0 

0 

0 

0 

0 

620 

572 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1120 

557 

10 

0 

24 

0 

0 

0 

0 

0 

1060 

113 

3.0 

0 

23 

0 

0 

0 

0 

0 

672 

175 

16 

0 

26 

0 

0 

0 

0 

0 

268 

62 

23 

0 

27 

0 

0 

0 

0 

0 

273 

11 

11 

0 

26 

0 

0 

0 

0 

0 

270 

§:?E 

0.5 

0 

c 

0 

0 

0 

323 

3.9 

0 

c 

c 

c 

0 

156 

7.2E 

10 

0 

31 

- 

:' 

27 

78 

Mton 

c 

0 

0 

0 

0 

222 

650 

38.6 

2.6 

AtrFl 

G 

c 

0 

0 

0 

13650 

38650 

2373 

156 

E-  EltimoUd 


NR  -No  Record 


7otot   OiiChorgo  in   Acrt-F««l 


168 


DAILY   MEAN   DISCHAROE 
KERN  RIVER   NEAR    BAKERSPDELD 


n   second-feet 

Dolt 

1957 

1958                                                                                                                       1 

Oci. 

No* 

Otc 

J.n, 

Fib. 

Mor. 

Apr. 

Hoy 

June 

Jul, 

Aug. 

S4P>. 

387 

249 

238 

280 

371 

962 

892 

2160 

2120 

3320 

3120 

1460 

367 

256 

216 

289 

361 

737 

832 

2170 

2220 

3230 

3120 

1350 

369 

243 

211 

280 

401 

668 

1200 

2250 

2310 

3100 

3060 

1380 

365 

221 

218 

277 

451 

658 

1110 

2300 

2360 

2840 

3000 

1460 

5 

356 

239 

234 

248 

496 

683 

990 

2320 

2460 

3030 

2920 

1400 

363 

223 

251 

232 

463 

667 

986 

2330 

2580 

3120 

2670 

1370 

365 

222 

236 

248 

441 

611 

958 

2370 

2590 

3240 

2610 

1280 

8 

337 

207 

228 

252 

la 

544 

911 

2370 

2560 

3450 

2530 

958 

287 

208 

244 

271 

t^ 

884 

2370 

2540 

3520 

2420 

732 

10 

283 

224 

266 

274 

431 

921 

2400 

2600 

3640 

2420 

810 

283 

228 

301 

288 

432 

498 

1060 

2300 

2860 

3690 

2450 

115 

235 

228 

302 

285 

439 

500 

1100 

2160 

3240 

3590 

2450 

261 

230 

285 

252 

455 

516 

1070 

2140 

3130 

3490 

2430 

884 

14 

255 

236 

246 

250 

^l 

511 

1080 

2160 

3180 

3480 

2420 

15 

245 

242 

253 

257 

564 

1220 

2030 

3240 

3470 

2420 

872 

218 

250 

351 
401 

264 

433 

702 

1160 

1910 

3620 

3470 

2350 

945 

t7 

256 

239 

260 

432 

904 

1220 

1910 

3920 

3340 

2260 

1050 

16 

255 

222 

434 

278 

447 

690 

1260 

1910 

3940 

2530 

2210 

1010 

253 

217 

385 

269 

491 

679 

1340 
1470 

1940 

3830 

2180 

991 

20 

252 

223 

363 

247 

565 

695 

2030 

2970 

2890 

2160 

1010 

21 

265 

223 

359 

249 

572 

801 

1490 

2120 

2950 

2770 

2130 

1010 

262 

236 

350 

246 

530 

904 

1580 

2120 

3180 

2520 

2080 

1050 

263 

223 

333 

233 

533 

806 

1750 

2080 

3450 

2540 

2040 

1070 

24 

246 

229 
234 

307 

255 

542 

772 

1750 

2080 

3540 

2510 

2000 

960 

25 

231 

298 

395 

814 

746 

1800 

2080 

3740 

2530 

2000 

942 

229 

244 

293 

562 

789 

l^t 

1810 

2090 

3800 

2530 
2540 

2000 

929 

229 

243 

282 

599 

701 

1820 

2050 

2780 

2010 

869 

230 

242 

277 

500 

809 

718 

1840 

2020 

2350 

2600 

i960 

871 

29 

237 

236 

279 

440 

707 

1880 

2020 

3780 

2800 

1790 

838 

30 

249 

238 

279 

433 

711 

2170 

2030 

3550 

2940 

1640 

845 

31 

250 

278 

435 

748 

2060 

3050 

1560 

Mton 

281 

232 

290 

311 

507 

685 

1319 

2137 

3047 

3056 

2337 

1034 

Acrfr 

17280 

13800 

17850 

19140 

28180 

42120 

78470 

131400 

181300 

187900 

143700 

61520 

NR  — No  Record 


Tolol   Oiichorge   in   Acr«-Ft#t  922700 


DAILY  ELEVATION* 
BIG    SAGE  RESERVOIR    NEAR    ALTURAS 


Dot« 

1957 

1958                                                                                                                       1 

00 

Nov 

0(C 

Jon 

Fie. 

Mor. 

Ape. 

Moy 

June 

July 

Aug, 

Sept, 

1 

19.95 

20.35 

20.95 

21.95 

24.35 

24.10E 

23.85E 

23.4OE 

22.85E 

22.35 

21.40E 

2 

19.95 

20.35 

20.95 

22.00 

24.35 

24.10E 

23.85E 

23.40E 

22.85E 

22.30 

21.40E 

19.95 

20.35 

21.00 

22.05 

24.30E 

24.05E 

23.8OE 

23.40E 

22.85E 

22.30 

21.35E 

19.95 

20.35E 

21.00 

22.15 

24.30E 

24.05E 

23.8OE 

23.35E 

22.8OE 

22.25 

21.35E 

5 

19.90 

20.35E 

21.00 

22.20 

24.30E 

24.05E 

23.8OE 

23.35E 

22.80E 

22.20 

21.30E 

6 

19.90 

20.35E 

21.00 

22.30 

24.30E 

24.05E 

23.8OE 

23.3OE 

22.75E 

22.15 

21.25B 

19.90 

20.35E 

21.00 

22.40 

24.30E 

24.05E 

23.8OE 

23.3OE 

22.75E 

22.15 

21.25E 

6 

19.90 

20.35E 

21.00 

22.50 

24.30E 

24.05E 

23.8OE 

23.3OE 

22.75E 

22.10 

21.20E 

19.90 

20.35E 

21.00 

22.55 

24.25E 

24.00E 

23.75E 

23.25E 

22.70E 

22.10 

21.20E 

10 

19.90 

20.35 

21.00 

22.60 

24.25E 

24.00E 

23.75B 

23.25E 

22.70E 

22.05 

21.15B 

1 1 

20.00 

19.90 

20.35 

21.00 

22.65 

24.25E 

24.00E 

23.75E 

23.25E 

22.65E 

22.00 

21.10E 

19.95 

19.90 

20.35 

21.00 

22.75 
22.85 

24.25E 

24.00E 

23.75E 

23.2OE 

22.65E 

22.00 

21.10E 

15 

20.00 

19.90 

20.35 
20.40 

21.05 

24.25E 

24.00E 

23.75E 

23.2OE 

22.65E 

21.95 

21.05E 

14 

20.00 

19.90 

21.05 

22.95 

24.25E 

24.00E 

23.75E 

23.20E 

22.6OE 

21.90 

21.05E 

20.00 

19.90 

20.40 

21.05 

23.05 

24.20E 

23.95E 

23.7OE 

23.15E 

22.6OE 

21.90 

21.00E 

16 

20.00 

20.00 

20.40 

21.10 

23.25 

24.20E 

23.95E 

23.70 

23.15K 

22.60E 

21.90 
21.85 

20.95E 

17 

20.00 

20.25 

20.50 

21.10 

23.40 

24.20E 

23.95E 

23.70E 

23.15E 

22.55 

20.95E 

20.00 

20.25 

20.55 

21.10 

23.45 

24.20E 

23.95E 

23.70E 

23.IOE 

22.55 

21.80E 

20.90 

20.00 

20.25 

20.60 

21.15 

23.60 

24.20E 

23.95E 

23.65E 

23.10E 

22.55 

2I.8OE 

20.90 
20.85 

20 

20.00 

20.25 

20.60 

21.15 

23.75 

24.20E 

23.95E 

23.65E 

23.05B 

22.55 

21.75E 

21 

20.00 

20.30 

20.70 
20.80 

21.15 

23.80 

24.15E 

23.90E 

23.65E 

23.05E 

22.50 

21.75E 

20.85 

22 

20.00 

20.30 

21.15 

23.80 

24.15E 

23.9OE 

23.6OE 

23.05E 

22.50 

21.70B 

20.85 

19.95 

20.30 

20.85 

21.15 

23.80 

24.15E 

23.9OE 

23.6OE 

23.OOE 

22.50 

21.65B 

20.85 

19.95 

20.35 

20.85 

21.15 

23.90 
24.35 

24.15E 

23.90E 

23.55E 

23.OOE 

22.50 

21.65B 

20.80 

19.95 

20.35 

20.85 

21.15 

24.15E 

23.9OE 

23.55E 

22.95E 

22.50 

2I.6OB 

20.75 

2C 

19.95 

20.35 

20.90 

21.15 

24.40 

24.15E 

23.90E 
23.85E 

23.55E 

22.95E 

22.50 
22.45 

21.60E 

20.75 

19.95 

20.35 

20.90 

21.15 

24.40 

24.15E 

23.5OE 

22.95E 

21.55E 

20.75 

19.95 

20.35 

20.95 

21.20 

24.40 

24.10E 

a3.85E 

23.50E 

22.9OE 

22.45 

21.50E 

20.70 

19.95 

20.35 

20.95 

21.40 

24.10E 

23.85E 

23.5OE 
23.45E 

22.9OE 

22.45 

21.50E 
21.45B 

20.70 

30 

19.95 

20.35 

20.95 

21.70 
21.85 

24.10E 

23.85E 

22.90E 

22.45 

20.70 

31 

19.95 

20.95 

24.10E 

23.45E 

22.40 

21.45E 

Individual  dally  readings,    12:00  Noon. 
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DAILY  ELEVATION* 
TULARE  LAKE 


Ooif 

1957 

1 

Oct                       No.                       Oec 

Jon                        Fob.                       Mor.            ^            Apr. 

"01 

Junt 

Jul, 

Aoj. 

Sopi 

1 
2 
3 

4 
5 

180.00 

180.10 
180.90 
181.85 
182.32 

187.76 
187.62 
187.56 
187.52 
187.18 

187.89 

187.90 
187.91 
187.92 

186.05 
185.86 
185.70 
185.50 
185.32 

180.90 
180.88 
180.88 
180.86 
180.81 

6 

7 
8 
9 
10 

183.12 
183.71 
181.38 
185.10 
185.72 

187.15 
187.36 
187.28 
187.20 
187.20 

187.93 
187.95 
188.10 
188.10 
188.18 

185.11 
181.82 
181.61 
131.15 
181.30 

180.80 
180.75 
180.52 
180.31 
180.00 

f2 
IS 
14 

19 

185.96 
186.37 
186.81 
187 .  22 
187.56 

187.21 
187.21 
187.21 
187.22 
187.19 

188.25 
188.23 
188.08 
187.95 
187.82 

181.12 
183.90 
183.71 
183.55 
183.15 

180.00 

16 
17 
18 
19 
20 

188.80 

187.15 
187.09 

186.90 

187.70 
187.52 
187.30 
187.23 
187.15 

183.30 
183.10 
182.86 
182.70 
182.56 

21 
22 
2J 

24 
25 

188.80 
188.79 
188.78 
188.75 
188.70 

186.91 
187.00 
187.10 
187.10 
1B7.65 

187.07 
187.00 
186.90 
186.83 
186.76 

182.32 

182.20 

182.00 
181 . 60 
181.20 

2e 

27 

2a 

29 
30 
31 

188.62 
188.11 
188.25 
188.10 
187.92 

187.76 
187. 85 
188.00 
188.00 
187.97 
187.92 

186.72 
186.65 
186.57 
186.39 
186.20 

181 . 20 
181.18 
181.15 
181.10 
181.06 
181.02 

Individual  daily  readings 


TABLE  223 


DAILY  KEAN  GAGE   HEIGHT 
SACRAMENTO   RIVER    ST   KESWICK 


Dolt 

1957 

1958 

Dole 

1957 

1958                                                      1 

NO., 

Dec 

Joti 

Fe6 

«„. 

Apt. 

Moy 

Jyno 

Nov- 

Occ 

Jon. 

Fab. 

Mor 

Apr. 

Mor 

June 

1 

12.2 

11.9 

13.3 

NR 

25.8 

20.1 

12.0 

12.8 

17 

12.2 

10.6 

13.1 

27.5 

10.1 

KR 

15.6 

12.8 

2 

12.2 

11.9 

13.1 

22.1 

23.8 

22.1 

12.0 

11.8 

18 

12.8 

10.7 

13.1 

25.6 

10.3 

NR 

15.6 

12.8 

3 

12.2 

11.9 

13.1 

21.2 

21.6 

26.9 

12.0 

15.1 

19 

13.0 

11.3 

NR 

22.5 

10.1 

NR 

15.7 

12.1 

4 

10.7 

11.9 

13.1 

25.2 

19.6 

27.1 

12.0 

11.0 

20 

13.5 

11.3 

NR 

28.1 

10.1 

NR 

15.7 

12.2 

3 

12.2 

11.9 

13.1 

25.2 

16.3 

25.7 

12.2 

13.1 

21 

13.7 

12.1 

13.1 

31.1 

10.1 

NR 

15.7 

12.2 

6 

12.1 

12.0 

13.1 

25.0 

13.6 

21.9 

12.3 

12.8 

22 

13.7 

11.6 

13.1 

29.1 

10.5 

11.6 

15.7 

12.2 

7 

12.1 

11.7 

13.1 

21.6 

13.2 

28.9 

13.2 

12.8 

23 

13.7 

11.5 

13.1 

26.0 

10.5 

11.6 

15.7 

12.2 

8 

11.0 

10.5 

13.1 

25.2 

11.8 

27.1 

11.0 

12.8 

24 

13.7 

12.2 

13.7 

20.1 

13.7 

11.6 

15.7 

12.2 

9 

10.5 

11.2 

13.1 

25.2 

11.8 

23.1 

11. 0 

12.8 

25 

13.6 

12.2 

11.6 

23.5 

11.5 

11.6 

15.7 

12.2 

10 

10.9 

11.9 

13.1 

25.1 

11.8 

20.7 

11.0 

12.8 

26 

13.0 

12.8 

11.7 

26.9 

11.5 

13.3 

15.2 

12.2 

11 

12.1 

11.9 

13.1 

25.1 

11.8 

18.2 

11.7 

12.8 

27 

12.8 

13.3 

11.6 

26.8 

11.1 

11.8 

11.6 

12.2 

12 

12.1 

11.3 

11.5 

21.9 

11.8 

MB 

15.5 

12.8 

28 

11-9 

13.3 

11.7 

26.8 

11.1 

12.0 

11.6 

12.2 

13 

12.8 

11.2 

11.1 

27.9 

10.1 

11.5 

15.7 

12.8 

29 

11.9 

13.3 

16.2 

11.5 

12.0 

13.1 

12.2 

14 

13.2 

11.3 

13.7 

21. 2 

10.1 

m 

15.7 
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6.9 
6.7 
8.2 
13.2 

11.0 
11.9 
12.1 
13.3 
11.1 

10.7 
10.3 
11.2 
11.1 
11.7 

8.1 
8.1 
7.8 
7.6 
8.0 

9.1 
9.0 
8.8 
8.7 
8.2 

7.1 
7.1 
7.0 
7.0 

8 
8 
8 
8 
8 

8 
8 
8 
8 
8 

8 
8 
7 

7 
6 

8 
8 
9 
8 
8 

7 
8 
8 
7 
6 

1 
0 
6 
0 

8 

6.7 
6.7 
6.5 
6.3 
6.2 

6.2 
6.2 
6.2 
6.1 
6.1 

6.0 
6.0 
6.0 
6.0 

Dole 
Crest 

Tiine 
Stagts: 

Stage 

1-^6-58               2-  1-58                2-12-58               2-19-58 
11;00  AM               11:15  PM                 1:00  PM                 1:00  PH 

19.2                      21.7                      23.1                      25.8 

1                                   1                                   A 1 

2-21-58               3-22-58               1-  2-58               1-  6-58 
10:00  PM              11:00  AM                9:30  PM              10:00  AM 

21.6                          15.7                          20.2                          20.2 

1 1 1 1 

NR-NoR«cord 
a      Individual 


dally   wire  weight  gage   reading,    6:00  AM. 


DAILY   MEAN  GAGE   HEIGHT 
ANTELOPE   CREEK   NEAR   RED  BLUFF 


Dote 

19.7 

1,38 

Dole 

1957 

1958                                                        1 

Nov. 

Dec. 

Jon. 

Feb. 

IVIflr. 

Apr. 

Moy 

June 

Nov. 

Dec. 

Jon. 

Feb 

Mor 

Apt 

Mor 

June 

3.1 

3.1 

1.0 

5.0 

5.3 

7.6 

1.3 

1.1 

17 

3.7 

5.0 

1.3 

5.8 

1.1 

1.6 

1.8 

1.2 

3.1 

3.1 

5.5 

5.9 

5.0 

7.7 

1.3 

1.2 

18 

3.6 

5.1 

1.1 

6.5 

1.3 

1.6 

1.8 

1.1 

3.1 

3.1 

1.5 

6.9 

1.8 

6.9 

1.1 

1.2 

19 

3.6 

1.6 

1.0 

7.9 

1.2 

1.5 

1.8 

1.1 

3.1 

3.1 

1.2 

6.6 

1.7 

5.9 

1.1 

1.1 

20 

3.6 

1.2 

1.0 

6.1 

6.3 

1.5 

1.8 

1.0 

3.1 

3.1 

1.1 

6.2 

1.6 

5.7 

1.5 

1.0 

21 

3.6 

1.5 

3.9 

5.8 

8.6 

1.5 

1.7 

3.9 

3.1 

3.1 

1.0 

5.6 

1.5 

6.1 

1.5 

1.0 

" 

3.5 

1.6 

3.8 

5.5 

7.0 

1.5 

1.6 

3.9 

3.1 

3.1 

3.9 

5.6 

1.1 

5.6 

1.5 

1.0 

23 

3.5 

1.2 

3.8 

5.3 

6.8 

1.5 

1.7 

3.9 

3.1 

3.1 

3.8 

5.6 

1.1 

5.2 

1.5 

1.0 

24 

3.5 

1.1 

6.2 

10.1 

6.2 

1.1 

1.6 

3.8 

i.1 

3.1 

3.8 

6.0 

1.3 

1.9 

1.6 

1.0 

23 

3.5 

1.0 

5.9 

8.2 

5.7 

1.3 

1.5 

3.8 

10 

3.1 

3.1 

5.1 

5.8 

1.2 

1.8 

1.7 

1.0 

26 

3.5 

1.0 

8.0 

6.6 

5.3 

1.3 

1.1 

3.7 

11 

5.5 

3.1 

1.6 

5.3 

1.2 

1.7 

1.9 

1.0 

27 

3.5 

3.9 

5.6 

6.0 

5.0 

1.2 

1.1 

3.7 

12 

3.5 

3.1 

5.2 

7.5 

1.2 

1.7 

5.6 

6.0 

28 

3.1 

1.1 

5.0 

5.6 

1.8 

1.2 

1.3 

3.6 

13 

3.5 

3.1 

5.2 

6.5 

1.5 

1.7 

5.0 

5.1 

29 

3.1 

1.1 

6.1 

6.2 

1.3 

1.2 

3.6 

14 

1.1 

3.1 

1.6 

6.1 

1.8 

1.7 

1.8 

1.6 

30 

3.1 

1.2 

6.3 

6.5 

1.3 

1.2 

3.6 

19 

1.0 

3.8 

1.6 

6.6 

1.8 

1.6 

1.7 

1.1 

31 

1.0 

5.1 

5.1 

1.2 

16 

3.8 

6.0 

1.5 

6.1 

1.5 

1.6 

1.7 

1.3 

Cr 

III 

Dl 

It 

12-16-5 

! 

1-  2-58 

1- 

26-58 

2- 

19-58 

2-21 

■58 

3-21-5i 

) 

t-   1-58 

6- 

2-58 

St 

■gee: 

St 

me 
oge 

1:30   P 

7.1 

1 

3:00  AM 
6.2 

8: 

30  AM 

3.7 

1: 

30  AM 

3.9 

5:00 

12. 

PM 

1:30  U 
10..' 

1 

) :00AM 

■i.B 

12: 

)0  PN 

'.b 

Nf)-NoR*COrd 
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TABLE  2)0 


DAILY   MEAN  OAOe   KEIOHT 
MIIX  CREEK  KEAR    LOS    MOLINOS 


Ooli 

1957 

1996 

Oo'a 

1957 

1958                                                        1 

No*. 

Dae. 

Jon. 

Fab. 

Mar. 

»l>r. 

Ma, 

Jun« 

Nov. 

Oae. 

Jon. 

FaB. 

Mar 

Apr. 

Mat 

Juna 

1.6 

1.6 

2.1 

3.0 

3.2 

5.7 

3.1 

3.1 

17 

a.& 

3.8 

2.1 

4.4 

2.3 

3.3 

3.9 

3.4 

1.5 

1.6 

3.2 

4.1 

3.0 

6.1 

3.2 

3.3 

le 

1.9 

4.3 

2.0 

4.6 

2.2 

3.3 

4.0 

3.4 

1.5 

1.6 

2.4 

4.9 

2.8 

5.0 

3.3 

3.3 

19 

1.9 

2.9 

1.9 

5.6 

2.2 

3.3 

4.0 

3.3 

1.5 

1.6 

2.2 

4.5 

2.6 

3.8 

3.5 

3.0 

20 

1.8 

2.6 

1.9 

4.6 

4.3 

3.3 

3.9 

3.2 

1.5 

1.6 

2.0 

4.7 

2.5 

3.7 

3.6 

3.1 

21 

1.8 

3.1 

1.8 

3.9 

6.5 

3.4 

3.8 

3.2 

1.5 

1.6 

2.0 

3.9 

2.5 

4.3 

3.7 

3.0 

22 

1.7 

3.2 

1.8 

3.6 

4.9 

3.5 

3.8 

3.2 

1.5 

1.6 

1.9 

3.7 

2.4 

3.4 

3.6 

3.0 

23 

1.7 

2.6 

1.8 

3.5 

5.0 

3.2 

3.8 

3.2 

1.5 

1.5 

1.9 

3.8 

2.4 

3.0 

3.6 

2.9 

24 

1.7 

2.4 

3.0 

7.6 

4.4 

2.9 

3.6 

3.0 

1.5 

1.5 

1-9 

4.3 

2.2 

2.9 

3.8 

3.1 

25 

1.7 

2.2 

3.0 

6.5 

3.8 

2.8 

3.6 

2.8 

1.6 

1.5 

2.8 

3.9 

2.2 

2.9 

3.9 

3.0 

26 

1.7 

2.2 

5.3 

4.8 

3.3 

2.7 

3.6 

2.8 

1.6 

1.5 

2.4 

3.4 

2.2 

3.0 

4.4 

3.0 

27 

1.6 

2.1 

3.2 

4.1 

3.0 

2.7 

3.6 

2.8 

1.6 

1.5 

3.3 

6.3 

2.3 

3.1 

4.4 

4.9 

28 

1.6 

2.5 

2.6 

3.6 

2.8 

2.7 

3.3 

2.6 

2.2 

1.5 

3.0 

4.9 

2.4 

3.1 

3.7 

3.8 

29 

1.6 

2.6 

4.8 

3.4 

2.9 

3.2 

2.6 

1.7 

1.5 

2.4 

4.3 

2.7 

3.2 

3.5 

3.5 

30 

1.6 

2.3 

4.8 

4.7 

2.9 

3.2 

2.5 

2.7 

2.0 

2.3 

4.7 

2.7 

3.2 

3.6 

3.4 

31 

2.2 

3.6 

3.4 

3.3 

Crc 

2.2 
tr 

1.5 

2.2 

4.8 

2.4 

3.2 

3.7 

3.5 

Do 

r« 

11-14-5 

T               1-26-58 

2- 

2-58 

2- 

12-58 

2-18 

-58 

2-24-58                3-21-58 

4- 

1-58 

4:00   Al 

1               8:00  AM 

10: 

30   PM 

10: 

30   AM 

12:00 

Mid. 

4:00   PH                 2:00  AM 

6: 

30    AM 

Slo 

«••; 

SI 

igi 

6.3 

1 

5.1 

7.6 

6.0 

10.6 

7.7 

7.6 

NR~No  Rtcord 


TABLE  231 


DAILY  MEAN   GAGE  HEIGHT 

THC.^IES    CREEK   AT   PASKEKTA 


In 

eet 

Oaia 

1957 

1956 

Doia 

1957 

1 

No. 

O.C. 

Jor. 

F<e 

Mor. 

Apr. 

MO, 

Juna 

No». 

Oac. 

Jon. 

Fab 

Mar 

Apr. 

Ma, 

Juna 

. 

2.0 

2.0 

3.1 

3.8 

3.9 

3.4 

3.4 

2.6 

17 

2.8 

3.0 

3.2 

5.4 

2.6 

4.3 

3.2 

2.2 

2 

2.0 

2.0 

3.2 

4.5 

3.7 

3.7 

3.6 

2.6 

18 

2.7 

3.2 

3.2 

6.8 

2.6 

4.1 

3.3 

2.2 

3 

1.9 

2.0 

3.0 

4.1 

3.5 

3.4 

3.6 

2.6 

19 

2.7 

2.9 

3.0 

7.5 

2.6 

4.0 

3.2 

2.4 

4 

1.9 

2.0 

2.9 

4.8 

3.4 

3.2 

3.6 

2.5 

20 

2.6 

3.4 

3.0 

5.8 

3.5 

4.1 

3.1 

2.3 

5 

1.9 

2.0 

2.8 

4.2 

3.3 

3.6 

3.6 

2.4 

21 

2.5 

4.5 

2.9 

4.9 

4.0 

4.1 

3.2 

2.2 

6 

1.9 

2.0 

2.7 

3.9 

3.2 

3.5 

3.6 

2.4 

22 

2.4 

3.9 

2.8 

4.4 

3.7 

4.1 

3.2 

2.1 

7 

1.8 

1.9 

2.7 

4.9 

3.1 

3.2 

3.5 

2.4 

23 

2.4 

3.4 

2.8 

4.2 

3.5 

3.7 

3.2 

2.1 

a 

1.9 

1.9 

2.6 

4.5 

3.0 

3.2 

3.5 

2.4 

24 

2.3 

3.1 

3.3 

7.8 

3.4 

3.4 

3.0 

2.0 

9 

1.9 

1.9 

2.7 

4.4 

2-9 

3.2 

3.6 

2.5 

25 

2.2 

3.1 

3.8 

6.7 

3.3 

3.3 

2.9 

2.0 

10 

1.9 

1.9 

3.5 

4.0 

2.9 

3.5 

3.6 

2.4 

26 

2.2 

3.2 

3.8 

5.2 

3.2 

3.2 

2.8 

1.9 

II 

2.0 

1.9 

3.2 

4.0 

2.8 

3.8 

3.7 

2.4 

27 

2.1 

3.1 

3.3 

4.6 

3.2 

3.2 

2.8 

1.9 

12 

1.9 

1.8 

3.3 

6.9 

2.8 

4.0 

3.4 

2.4 

28 

2.1 

4.5 

3.7 

4.2 

3.1 

3.3 

2.8 

1.8 

13 

4.0 

1.8 

3.2 

5.2 

2.7 

4.2 

3.2 

2.3 

29 

2.1 

4.2 

6.4 

3.5 

3.3 

2.7 

1.8 

14 

5.0 

1.8 

3.0 

5.4 

2.7 

4.2 

3.1 

2.2 

30 

2.0 

3.6 

5.5 

3.4 

3.3 

2.6 

1.8 

13 

3.4 

2.0 

3.1 

6.3 

2.7 

4.2 

3.0 

2.3 

31 

3.3 

4.2 

3.2 

2.6 

16 

3.0 

3.0 

3.2 

6.2 

2.6 

4.2 

3.1 

2.3 

00 

la 

n-13-57 

12-28-57 

1-: 

'5-58 

1-; 

9-58 

2-   4. 

58 

2-12-5S 

2-18-58 

2-: 

4-58 

T. 

12:00  K 

d.             4:00  PM 

10:( 

X)    PM 

2:. 

0   PH 

9:30 

AM 

8:00  Af 

10:00   PM 

4:C 

)0  PM 

Slo 

gai: 

SI 

iga 

6.7 

5.7 

.2 

t 

.0 

5.: 

I 

7.9 

9.0 

...  1 

c 

.8 

NR-NoRtCOr« 
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DAILY  MEAN  OAOE  HEIOHT 
DEER   CREEK   NEAR   VINA 


In 

reet 

Osia 

1957 

I95B 

Dote 

1957 

1956                                                         1 

Now. 

Dae. 

Jon. 

Fib. 

Mor. 

Apt. 

Moy 

Jun« 

No*. 

Doc. 

Jon. 

f.». 

M0> 

«0r. 

Hoy 

1 

JUIM 

2.5 

2.5 

3.2 

K.S 

*.8 

6.8 

1.3 

3.7 

17 

2.9 

1.8 

3.3 

5.1 

3.7 

1.7 

1.5 

3.6 

2.5 

2.5 

NR 

5.0 

1.6 

7.3 

1.3 

3.7 

18 

2.9 

5.2 

3.2 

5.1 

3.6 

1.6 

1.5 

3.5 

2.5 

2.5 

NR 

5.9 

4.1 

6.1 

1.1 

3.9 

19 

2.8 

1.0 

3.1 

5.1 

3.6 

1.6 

1.5 

3.5 

2.5 

2.5 

3.3 

5.7 

1.2 

5.6 

1.1 

3.7 

20 

2.8 

3.7 

3.1 

5.8 

5.2 

1.6 

1.1 

3.5 

2.5 

2.5 

3.2 

6.0 

1.1 

5.1 

1.5 

3.6 

21 

2.7 

1.0 

3.0 

5.3 

7.5 

1.6 

1.3 

3.1 

2.5 

2.5 

3.1 

5.3 

1.0 

5.1 

1.5 

3.6 

22 

2.7 

1.1 

3.0 

5.0 

6.5 

1.8 

1.3 

3.1 

2.5 

2.5 

3.0 

5.1 

3.9 

5.9 

1.5 

3.5 

23 

2.7 

3.7 

3.0 

1.9 

6.1 

1.5 

1.3 

3.1 

2.5 

2.5 

3.0 

5.0 

3.9 

1.6 

1.5 

3.5 

24 

2.6 

3.5 

3.6 

7.5 

6.0 

1.3 

1.2 

3.3 

2.5 

2.5 

3.0 

5.1 

3.8 

1.5 

1.5 

3.6 

25 

2.6 

3.3 

3.7 

8.2 

5.1 

1.2 

1.1 

3.3 

2.5 

2.5 

NR 

"f.g 

3.7 

1.5 

1.6 

3.5 

26 

2.6 

3.3 

5.1 

6.1 

5.0 

1.2 

1.1 

3.2 

2.7 

2.5 

NR 

t.6 

3.6 

1.6 

5.0 

3.5 

27 

2.6 

3.2 

1.3 

5.7 

1.6 

1.1 

1.0 

3.2 

2.6 

2.5 

NR 

6.* 

3.7 

1.6 

5.1 

1.6 

2a 

2.6 

NR 

3.9 

5.2 

1.1 

1.1 

3.9 

3.2 

2.9 

2.5 

NR 

6.0 

3.7 

1.6 

1.7 

1.3 

29 

2.6 

NR 

5.2 

1.9 

1.2 

3.8 

3.1 

14.8 

2.5 

NR 

5.1 

3.8 

1.7 

1.6 

3.9 

50 

2.6 

3.1 

5.8 

5.8 

1.2 

3.8 

3.1 

3." 

2.8 

3.5 

5.4 

3.9 

1.7 

1.5 

3.8 

91 

3.3 

1.8 

5.1 

3.7 

3.1 

5.1 

3.1 

^•.6 

3.8 

1.6 

1.5 

3.7 

Cr 

St 

Do 

!• 

12-16-5- 

-29-58 

2- 

12-58 

2-2U-58 

3-21- 

58 

3-23-58              3-29-58 

4- 

1-58 

Slo 

jti; 

Ti 
SI 

Tie 

1:00    PI 

0.7 

1 

•  :00    PM 

6.7 

10: 

30    AH 

6:00  PM 

10.7 

1:00 

8.1 

AM 

3:00  PM               11:00  PM 

6.8                        7.2 

5:00   AM 

8.5 

NR~NoRBcord 


DAILY   MEAN  OAOE   HEIGHT 
SACRAMENTO   RIVER    AT  VINA   BRIDOE 


OoU 

,957 

1956 

Dole 

1957 

1956 

Nov, 

Otc. 

Jon. 

Feb. 

Mor. 

Apr. 

Mo) 

June 

Nov 

Dec. 

Jon. 

Fob 

Uor 

Apr 

Mor 

Jgm 

1 

68.2 

68.1 

70.3 

78.7 

81.0 

80.  OE 

69.  8e 

69.3 

17 

69.2 

71.3 

70.8 

82.1 

69.7 

71. 2E 

71. 5E 

69.1 

2 

68.2 

68.1 

72.1 

78.9 

79.5 

80.5 

69.  8e 

69.1 

IB 

68.9 

72.3 

70.5 

83.8 

69.5 

71. IE 

71. IB 

69.1 

68.1 

68.1 

71.2 

81.8 

77. 7E 

82.5 

69.  8e 

70.8 

19 

69.2 

70.6 

70.2 

88.8 

69.3 

70. 9E 

71.  IB 

68.9 

68.1 

68.0 

70.1 

83.5 

76.  IE 

82.0 

69. 9E 

70.1 

20 

69.2 

70.0 

69.6 

86.1 

71. 2E 

70. 6e 

71. IE 

68.7 

67.5 

68.1 

70.1 

81.1 

75. IE 

81.7 

69. 9E 

69.7 

21 

69.3 

70.1 

69.9 

81.8 

78.1 

70.  6E 

71.  IE 

68.6 

68.1 

68.1 

69.9 

81.2 

73. 5E 

82.5 

69. 9E 

69.3 

22 

69.3 

73.6 

69.8 

81.8 

78.1 

71.  6e 

71.  IB 

68.6 

68.1 

68.0 

69.8 

81.6 

71. 2E 

81.7 

70.  OE 

69.2 

23 

69.2 

70.8 

69.7 

82.8 

75.  IE 

71. 7S 

71.1b 

68.5 

68.1 

67.8 

69.7 

82.2 

70. 9E 

82.2 

70. 2E 

69.2 

24 

69.2 

70.0 

72.2 

83.8 

75. OE 

71.  IB 

71.1k 

68.5 

67.5 

67.1 

69.6 

81.6 

70. 6E 

80.0 

70. 5E 

69.9 

2S 

69.1 

69.8 

75.6 

87.8 

76.6b 

71. 2E 

71.  3B 

68.1 

67.1 

67.8 

72.0 

82.2 

70. IE 

77.  OE 

70. 6E 

69.8 

2« 

68.9 

69.6 

80.3 

83.7 

75.1 

71.  IE 

71.  IB 

68.1 

f>7.7 

68.0 

72.3 

80.2 

70.2 

75. 6e 

70. 9E 

65. '1 

27 

68.7 

70.0 

75.9 

82.5 

71.1 

70.  IE 

70. 7B 

68.3 

68.1 

67.9 

71.7 

81.0 

70.2 

71.  IE 

72. OE 

70.1 

28 

68.1 

70.5 

73.3 

81.6 

73.3 

69. 7E 

70.  IB 

68.3 

68.2 

67.7 

75.3 

83.2 

70.2 

73. IE 

72. OE 

70.3 

29 

68.2 

73.0 

76.0 

71.  OE 

69.  8e 

70.1 

68.3 

73.9 

67.7 

72.3 

83.1 

70.1 

72. 5E 

71. 7E 

69.6 

90 

68.1 

71.2 

60. 6 

78.  IE 

69.  8e 

69.6 

68.2 

71.1 

67.7 

71.3 

83.9 

70.5 

72. 1E 

71.  6e 

69.1 

»l 

70.6 

79.7 

76. 5E 

69.3 

70.0 

69.8 

71.3 

82.2 

70.3 

71. 7E 

71. 5E 

69.2 

Cr 

■•I 

Ooio 

2-  5-51 
7:00  A 

S 

H                1 

2-  7-58 
1:15  PM 

2- 
10: 

12-58 
OO  PM 

2- 

3: 

15-58 
M  AM 

2-19 
8:00 

-58 
PM 

2-21-5! 
12:00  N 

J 

jon         1< 

>-22-58 
):30  AM 

2- 
3: 

25-58 
X>  AM 

51 

BSit: 

Stogi 

85.3 

83.3 

8 

S.6 

8 

O.U 

89. 

1 

85.0 

1 

81.9 

8 

J.I 

Nft-Non«cord 


H   -  Kstlmated 
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TABLE  2JL 


DAILY  KEAM  SAOE  HEIORT 
SACRAMENTO   RIVER    AT   HAKILTON  CITY 


In 

'eet 

Ctaii 

1957 

1958 

Doia 

1957 

1958                                                      1 

Nov 

On. 

Jon. 

Ft» 

Hof 

»»' 

"., 

Jwnt 

Not 

Ok. 

Jm. 

f« 

Wor 

«. 

Mot 

Juno 

■ 

:9.; 

^9.3 

31.2 

38.8 

41.3 

39.7 

30.7 

30.0 

17 

30.3 

32.1 

31.7 

1 

42.5 

SI.* 

31. 6e 

31.9 

29.7 

2 

29.3 

29.2 

32.6 

38.7 

40.2 

40.3 

30.6 

29.9 

18 

30.0 

32.8 

31.4 

43.2 

31.2 

31.4 

31.9 

29.6 

] 

29.3 

29.2 

32. « 

41.8 

38.6 

42.7 

30.7 

31.0 

11 

30.2 

31.8 

31.2 

47.9 

31.0 

31.6 

31.9 

29.5 

4 

29.3 

29.2 

31.5 

43.0 

37.2 

42.0 

30.7 

30.9 

20 

30.2 

30.9 

30.7 

47.7 

31.5 

31.8 

31.8 

29.2 

J 

28.8 

29.2 

31.1 

44. 7K 

35.9 

41.7 

30.6 

30.4 

21 

30.3 

31.1 

30.8 

44.9 

38.3 

31.9 

31.7 

29.2 

« 

29-2 

29.2 

30.9 

42.1 

34.3 

42.6 

30.7 

29.9 

22 

30.3 

33.9 

30.8 

45.0 

38.9 

32.8 

31.7 

29.1 

7 

29.2 

29.2 

30.8 

41.2 

33.3 

41.7 

30.7 

29.8 

29 

30.3 

31.9 

30.8 

43. 5B 

36.9 

32.8 

31.8 

29.0 

8 

29.2 

29.1 

30.7 

42.6 

32.9 

42.2 

30.9 

29.7 

24 

30.2 

31.0 

32.1 

42. 9E 

36.5 

32.6 

31.9 

29.0 

> 

28.8 

28.6 

30.6 

41.7 

32.4 

40.6 

31.1 

30.2 

29 

30.2 

30.8 

36.2 

48.2 

36.8 

32.4 

31.7 

29.0 

10 

28.6 

28.9 

32.1 

42.8 

32.2 

38.0 

31.2 

30.5 

2< 

30.1 

30.6 

39.6 

44.5 

35.4 

32.2 

31.6 

28.9 

n 

28.8 

29.2 

33.2 

40.7 

32.0 

36.5 

31.5 

30.0 

27 

29.8 

30.8 

38.1 

43.1 

34.5 

31.6 

31.3 

28.8 

12 

29.3 

29.1 

32.2 

42.7 

31.8 

35.4 

32.4 

30.3 

28 

29.7 

31.0 

34.1 

42.0 

34.0 

31.2 

31.0 

28.7 

15 

29.3 

28.9 

35.6 

44.2 

31.9 

34.3 

32.5 

31.0 

29 

29.3 

33.6 

35.7 

34.0 

31.1 

30.8 

28.7 

14 

33.» 

28.9 

33.1 

43.0 

31.7 

34.0 

32.2 

30.2 

90 

29.3 

32.2 

40.1 

38.1 

30.8 

30.3 

28.7 

19 

32.7 

26.9 

32.2 

44.1 

32.4 

33.7 

32.0 

30.0 

91 

31.5 

39.9 

36.8 

30.0 

IS 

!2.2 

42.5 

31.8 

33. IE 

32.0 

29.8 

Crc 

«i 

Do 

• 

2-  5-58 

>-  8-58 

2- 

0-58 

2-13-58 

2-15- 

58 

2-19-5E 

2 

-25-58 

4- 

3-58 

Sla 

an: 

Ti. 
SI 

9> 

2:30E  PI 

1 

):30  AM 

U5.2 

7:< 

4 

»   AN 

5:00  AH 

"5.3 

lliOO 

AM 

11:00   P|l 

8 

:00  AM 

9:00  AM 

NR-NoRicor4 


TABLE  235 


DAILY   MEAN  GAGE    HEIGfTT 


Oott 

,957 

1958 

Ooio 

1957 

1958                                                      1 

No.. 

Doc 

Jon 

Feb, 

Mor 

Ap, 

Mo, 

Juno 

Nov 

Doc 

Jon. 

FoO 

Mor 

A... 

MO, 

Juno 

1 

2.4 

2.4 

2.9 

4.4 

4.3 

6.9 

3.0 

2.4 

17 

2.8 

4.8 

3.3 

,    5.3 

3.4 

3.8 

2.6 

2.4 

2 

2.4 

2.4 

3.6 

4.7 

4.0 

7.5 

3.0 

2.5 

IS 

2.7 

5.6 

3.2 

5.3 

3.4 

3.7 

2.6 

2.3 

J 

2.4 

2.4 

3.5 

5.9 

3.8 

7.2 

2.9 

2.5 

19 

2.6 

4.0 

3.1 

6.5 

3.3 

3.6 

2.6 

2.4 

4 

2.4 

2.4 

3.3 

5.9 

3.7 

5.8 

2.9 

2.5 

20 

2.6 

3.7 

3.0 

5.8 

5.1 

3.5 

2.6 

2.3 

5 

2.4 

2.4 

3.1 

6.1 

3.5 

5.3 

2.9 

2.4 

21 

2.6 

4.1 

2.9 

5.0 

8.4 

3.5 

2.6 

2.3 

e 

2.4 

2.4 

3.0 

5.5 

3.5 

5.3 

2.9 

2.4 

22 

2.5 

4.2 

2.9 

4.5 

6.9 

3.4 

2.6 

2.3 

7 

2.4 

2.4 

2.9 

5.5 

3.4 

5.0 

2.8 

2.4 

29 

2.5 

3.8 

2.9 

4.2 

6.7 

3.4 

2.6 

2.3 

a 

2.4 

2.4 

2.9 

5.4 

3.4 

4.6 

2.8 

2.4 

24 

2.5 

3.5 

3.6 

7.2 

6.5 

3.3 

2.6 

2.3 

9 

2.4 

2.4 

2.8 

5.4 

3.2 

4.4 

2.8 

2.5 

25 

2.5 

3.2 

4.1 

7.4 

5.8 

3.2 

2.5 

2.3 

10 

2.8 

2.4 

3.5 

5.3 

3.2 

4.4 

2.8 

2.4 

26 

2.4 

3.1 

6.2 

6.0 

5.1 

3.2 

2.5 

2.3 

II 

2.7 

2.4 

3.6 

4.8 

3.2 

4.3 

2.9 

2.4 

27 

2.4 

3.0 

4.9 

5.1 

4.7 

3.1 

2.5 

2.3 

12 

2.5 

2.4 

4.0 

7.2 

3.2 

4.3 

2.9 

2.8 

28 

2.4 

3.0 

4.3 

4.6 

4.4 

3.1 

2.5 

2.2 

19 

3.0 

2.4 

4.1 

6.0 

3.2 

4.2 

2.8 

2.7 

29 

2.4 

3-1 

6.6 

4.8 

3.0 

2.4 

2.2 

14 

4.1 

2.4 

3.8 

5.3 

3.4 

4.1 

2.8 

2.5 

90 

2.4 

3.0 

6.2 

6.3 

3.0 

2.4 

2.2 

19 

3.2 

2.8 

3.6 

5.5 

3.5 

4.0 

2.7 

2.4 

91 

3.0 

5.0 

5.5 

2.4 

IS 

?.? 

=..3 

3.4 

5.8 

3.5 

3.9 

2.7 

2.4 

Cf 

SI 

00 

10 

11-14-5' 
3:00  A 

p            1 

>-l6-57 
=:00  PM 

1-29-58 
4:30  PM 

2- 
10: 

2-58 
X)  AM 

2-19 
9:00 

-58 

AM 

2-24-5« 
6:00  P> 

i-21-58 
>:30  AM 

12: 

2-58 
JO   PM 

51 

got: 

St 

0«0 

4.7 

?.o 

e.9 

'.6 

6, 

> 

11.1 

9.2 

, 

1.6 

HR-NoRtCOrtf 
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TABLE  236 


DAILY   MEAN   OAOE    HEIOHT 
STONY  CREEK  NEAR   HAMILTON  CITY 


In  feet 

Dotf 

1957 

1936 

Dot* 

1957 

195, 

Nov. 

Dac 

Jon. 

Fob. 

Mor. 

»pr. 

Mo> 

Juno 

Nov. 

Die. 

Jon. 

f.B, 

Mer 

«(K. 

Mo, 

Jont 

1.8 

1.9 

6.7 

9.2 

9.6 

9.3 

5.5 

1.9 

17 

5.8 

6.2 

6.8 

10.8 

5.8 

7.5 

6.1 

1.1 

1.8 

1.9 

6.8 

9.7 

8.8 

10.3 

5.1 

1.9 

IS 

5.6 

7.1 

6.8 

11.9 

5.5 

7.5 

5.9 

1.2 

1.8 

1.9 

6.8 

11.5 

7.8 

10.9 

5.5 

1.9 

19 

5.6 

7.5 

6.8 

17.3 

5.6 

7.2 

5.8 

1.2 

4 

1.7 

1.9 

6.6 

12.2 

8.0 

9.8 

5.1 

1.9 

20 

5.6 

7.2 

6.8 

11.6 

6.6 

7.6 

5.6 

1.1 

1.7 

1.8 

6.6 

13.0 

7.7 

9.3 

5.1 

1.8 

21 

5.1 

7.2 

6.T 

12.2 

11.3 

7.7 

5.5 

1.2 

1.6 

1.8 

6.1 

11.2 

7.8 

11.1 

5.6 

1.7 

22 

5.1 

7.9 

6.6 

11.0 

11.7 

7.7 

5.5 

1.1 

1.6 

1.8 

6.2 

11.2 

7.1 

9.8 

5.8 

1.7 

2J 

5.2 

7.6 

6.2 

10.2 

10.3 

7.8 

6.1 

1.2 

1.5 

1.8 

6.1 

11.0 

7.1 

9.1 

5.8 

1.6 

24 

5.2 

7.3 

6.9 

13.2 

9.3 

7.5 

6.0 

1.1 

1.1 

1.8 

6.1 

11.2 

7.0 

8.9 

5.8 

1.6 

2S 

5.1 

7.1 

7.5 

16.5 

8.6 

7.5 

5.9 

1.1 

1.1 

1.8 

7.3 

11.6 

6.8 

8.8 

5.9 

1.7 

2e 

5.1 

7.0 

11.1 

13.0 

8.0 

7.3 

5.8 

1.0 

II 

1.3 

1.7 

8.1 

11.6 

6.8 

8.8 

6.2 

1.8 

27 

5.0 

6.9 

10.1 

11.5 

7.7 

7.3 

5.5 

1.1 

12 

NF 

1.7 

7.9 

13.0 

6.1 

8.8 

6.7 

1.8 

28 

5.0 

6.8 

9.0 

10.1 

7.5 

7.0 

5.3 

1.2 

13 

NF 

1.7 

8.2 

12.1 

6.2 

8.8 

6.1 

5.0 

29 

5.0 

7.8 

9.0 

7.5 

6.1 

5.2 

1.1 

14 

6.9 

1.7 

7.8 

11.1 

6.1 

8.7 

6.3 

1.9 

30 

1.9 

7.2 

10.6 

9.6 

5.8 

5.2 

1.0 

IS 

6.6 

1.8 

7.1 

11.3 

6.7 

8,5 

6.2 

1.6 

31 

6.9 

9.9 

8.9 

5.0 

16 

6.1 

5.2 

7.0 

11.1 

6.5 

7.5 

6.3 

1.5 

Crc 

St 

Do 

1. 

l-13-5( 

J                1-26-58 

2- 

5-58 

2-12-58 

2-19-58 

2-25-58               3-22-58 

1- 

6-58 

Slo 

go: 

Ti 
SI 

iga 

7:00  A 

8.3 

«              11:30  AM 

12.1 

1: 

1 

JO  AM 

.9 

1:30    PM 
11. 0 

5:00   PM 

17.5 

2:30  AM                 5:00  AM 

18.3                        12.6 

5:00   AM 

12.3 

NH-N 

Rtcsrd 

m 

-   No   K 

10 

J 

DAILY  GAQE   HEIOHT" 
STONY   CREEK   AT  ST.    JOHN 


Doll 

1,57 

1958                                                         1 

Doll 

1957 

1956 

Nov, 

Die 

Jon. 

Fib. 

Mor. 

Apt. 

Moy 

Joni 

Nov, 

Oic. 

Jon. 

Fib. 

Mot. 

Apt 

Moy 

Juni 

1 

NR 

NR 

NR 

NR 

1.8 

1.0 

NR 

NR 

17 

NR 

1.6 

NR 

NR 

NR 

3.0 

NR 

NR 

2 

KB 

NR 

1.9 

3.6 

NR 

NB 

NR 

NR 

16 

NR 

1.2 

NR 

1.8 

NR 

NR 

NR 

NR 

3 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

5.1 

NR 

NR 

19 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

0.0 

4 

NB 

NR 

NR 

5.6 

NR 

NR 

NB 

NR 

20 

NR 

NR 

NR 

9.6 

NR 

NR 

NR 

NR 

9 

HR 

0.6 

NR 

6.8 

NR 

NR 

NR 

NB 

21 

NR 

2.6 

NR 

NR 

6.0 

HR 

NR 

HR 

« 

NR 

NR 

NR 

5.5 

NR 

5.5 

NR 

NR 

22 

NR 

NR 

NR 

NR 

HR 

NB 

NR 

NR 

7 

NR 

NR 

NR 

5.0 

NR 

1.6 

NR 

NB 

23 

NB 

NR 

NR 

NR 

5.0 

NR 

0.0 

HR 

8 

NR 

NR 

1.7 

5.2 

NR 

1.0 

NR 

NR 

24 

NR 

NB 

1.7 

NR 

1.7 

NR 

NR 

HR 

* 

0.5 

NR 

NR 

1.7 

NR 

NR 

NR 

NR 

2S 

NB 

NR 

2.3 

12.0 

1.0 

NR 

NR 

HR 

10 

NR 

HH 

1.6 

5.7 

NR 

NR 

NR 

NR 

2S 

NR 

NR 

5.5 

NR 

NR 

NB 

HR 

NR 

II 

0.5 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

27 

NB 

NB 

1.3 

6.1 

NR 

0.0 

NR 

NR 

12 

HH 

NR 

2.1 

5.6 

NR 

3.3 

NR 

NR 

28 

NR 

2.2 

NR 

5.1 

NR 

NR 

NR 

HR 

13 

NR 

NR 

2.5 

HH 

2.3 

NR 

NR 

NR 

29 

NB 

2.6 

NR 

NB 

0.0 

NR 

NR 

14 

0.0 

NR 

NR 

5.2 

2.2 

NR 

NR 

KB 

30 

NB 

NR 

1.6 

3.1 

HR 

NR 

NR 

IS 

2.1 

0.7 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

31 

NR 

1.2 

NR 

NR 

IS 

HR 

0.7 

1.8   1        5.2 

NB 

NR 

NB 

NR 

Crill 

Doll 

Stogil : 

T.mi 
Slogi 

Nfl- NO  Record 

"      Individual  dally  utaff  gage   readings. 
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TABLE  238 


DAn.T  MEAN  OAOE  KEIOHT 
SACRAKENTO  BIVEH  AT  ORD  PERRY 


In 

"" 

Ool« 

1957 

1938 

Dote 

1957 

1956                                                      ] 

NO.. 

Die. 

Jon. 

Fib. 

Mar. 

Apr. 

Uoy 

Juf>« 

Nov. 

Otc. 

Jon. 

Fie 

Mot 

Apr 

"or 

Juni 

1 

99.1 

99.0 

101.5 

110.0 

112.8 

110.6 

101.0 

100.0 

17 

100.4 

102.6 

102.1 

114.0 

102.0 

103.4 

102.2 

99.6 

2 

99.0 

99.0  • 

102.8 

109.0 

111.6 

112.2 

100.9 

99.9 

la 

100.0 

103.2 

101.  S 

114.4 

101.7 

103.2 

102.1 

99.5 

3 

99.0 

98.9 

103.1 

113.0 

109.6 

111.7 

101.0 

100.9 

19 

100.0 

102.7 

101.6 

118.6 

101.5 

103.0 

102.1 

99.4 

4 

99.0 

98.9 

101.9 

114.3 

ioe.3 

113.8 

100.9 

101.3 

20 

100.1 

101.4 

101.1 

119.3 

101.8 

102.8 

102.1 

99.1 

3 

98.1 

98.9 

101.4 

116.6 

107.0 

113.3 

100.9 

100.7 

21 

100.2 

101.4 

101.0 

116.9 

109.4 

102.7 

102.0 

99.0 

6 

93.8 

98.9 

101.2 

115.1 

105.7 

114.2 

100.9 

100.1 

22 

100.2 

104.1 

101.0 

116.3 

111.5 

103.3 

101.9 

98.9 

7 

98.9 

98.9 

101.0 

112.8 

104.6 

113.6 

100.9 

99.7 

23 

100.2 

102.7 

100.9 

115.6 

109.2 

103.5 

102.0 

98.8 

S 

98.9 

98.9 

100.8 

114.3 

104.1 

113.4 

101.1 

99.7 

24 

100.1 

101.5 

101.8 

114.3 

108.2 

103.2 

102.1 

98.8 

9 

98.6 

98.3 

100.8 

113.4 

103.5 

112.3 

101.4 

100.1 

25 

100.0 

101.2 

106.5 

119.4 

107.9 

103.0 

102.0 

98.6 

10 

98.2 

98.4 

102.0 

114.6 

103.1 

109.4 

101.5 

100.7 

26 

100.0 

100.9 

109.3 

117.4 

106.8 

102.8 

101.9 

98.6 

1 1 

98.3 

98.9 

103.9 

112.9 

102.9 

107.6 

101.7 

100.0 

27 

99.7 

101.1 

111.4 

115.3 

105.6 

102.2 

101.6 

98.5 

12 

98.9 

98.9 

102.7 

113.5 

102.6 

106.5 

102.6 

100.2 

2g 

99.6 

101.1 

105.6 

113.9 

105.0 

101.6 

101.2 

98.4 

13 

99.0 

98.6 

105.8 

116.7 

102.6 

105.4 

102.8 

101.3 

29 

99.1 

103.7 

106.0 

104.9 

101.5 

101.1 

98.3 

14 

102.4 

98.6 

104.5 

114.7 

102.5 

105.0 

102.5 

100.4 

30 

99.0 

102.7 

110.4 

108.6 

101.2 

100.6 

98.3 

13 

103.4 

98.7 

102.8 

115.6 

103.2 

104.7 

102.3 

100.0 

31 

101.9 

111.3 

108.0 

100.2 

16 

101.4 

100.0 

102.5 

114.7 

102.7 

104.0 

102.2 

99.8 

Ct 

»t 

Oo 

le 

2-  5-5! 

>-10-58 

2- 

L3-58 

2-15-58 

2-20- 

58 

2-25-58               4-  3-58 

4- 

6-58 

Sll 

tn: 

51 

oge 

5:00  P^ 
117.0 

1:00  PM 

14.9 

10: 
11- 

iO   AN 

'.2 

6:00  PM 
115.8 

1:00  AM 
119.9 

1:00  PM              12:15  PM 

120.1                       115.1 

6:00  PM 

114.7 

Nft-NoRlcorO 


DAILY   MEAN  OAOE   HEIOHT 
SACRAMENTO   RIVER    AT  BBTTE   CITY 


In  feet 

Dot! 

1957 

1958 

Ooii 

1957 

1 

Nov. 

Die. 

Jon                Fib. 

Mor. 

Oor. 

Mo» 

Jum 

Nov. 

Oic. 

Jon. 

Fob. 

Uor 

Apr. 

Hot 

Jum 

1 

72.9 

72.8 

75.5 

88.3 

90.4 

87.8 

75.4 

74.0 

IT 

74.5 

76.4 

76.1 

91.5 

76.1 

78.4 

76.4 

73.5 

2 

72.8 

72.8 

76.3 

87.3 

89.6 

89.4 

75.3 

73.9 

IS 

73.9 

76.7 

75.7 

91.5 

75.7 

78.0 

76.3 

73.4 

3 

72.8 

72.8 

77.6 

89.2 

88.0 

90.8 

75.2 

74.5 

19 

73.8 

77.3 

75.4 

93.8 

75.5 

77.7 

76.3 

73.3 

4 

72.8 

72.7 

76.0 

91.2 

85.9 

91.1 

75.2 

75.2 

20 

74.0 

75.4 

75.0 

96.5 

75.4 

77.4 

76.3 

73.1 

3 

72.4 

72.7 

75.4 

92.8 

83.8 

90.6 

75.1 

74.6 

21 

73.9 

75.2 

74.8 

94.6 

82.2 

77.3 

76.1 

72.9 

e 

72.6 

72.7 

75.1 

93.0 

81.6 

90.8 

75.1 

74.1 

22 

74.0 

77.4 

74.9 

93.1 

88.5 

77.7 

76.1 

72.8 

7 

72.7 

72.7 

74.8 

91.0 

79.6 

91.1 

75.0 

73.7 

23 

74.0 

77.5 

74.7 

92.7 

87.6 

78.2 

76.2 

72.7 

t 

72.7 

72.7 

74.7 

91.3 

78.7 

90.5 

75.2 

73.6 

24 

73.9 

75.6 

75.3 

91.5 

85.5 

77.9 

76.2 

72.7 

9 

72.5 

72.3 

74.6 

91.3 

78.0 

90.2 

75.5 

73.8 

25 

73.9 

75.1 

80.7 

94.6 

84.6 

77.6 

76.2 

72.6 

10 

72.1 

72.1 

75.5 

91.5 

77.4 

88.0 

75.6 

74.6 

26 

73.8 

74.8 

84.0 

95.4 

84.0 

77.4 

76.0 

72.5 

It 

72.1 

72.6 

77.9 

91.3 

77.1 

85.2 

75.8 

74.0 

27 

73.6 

74.8 

89.0 

92.5 

81.5 

76.8 

75.8 

72.4 

12 

72.6 

72.6 

76.9 

90.4 

76.7 

83.3 

76.5 

73.8 

za 

73.4 

75.0 

83.5 

91.3 

80.3 

76.2 

75.3 

72.3 

13 

72.8 

72.4 

80.5 

93.1 

76.6 

81.4 

77.2 

75.1 

29 

73.0 

77.2 

81.2 

79.8 

76.0 

75.2 

72.3 

14 

74.9 

72.3 

80.2 

92.4 

76.5 

80.4 

76.8 

74.4 

30 

72.9 

77.2 

85.5 

83.1 

75.7 

74.7 

72.2 

13 

78.4 

72.4 

77.1 

92.3 

77.0 

80.0 

76.6 

74.0 

31 

76.0 

88.9 

85.7 

74.2 

16 

vs.  6 

■7?. 2 

76.5 

92.4 

76.9 

79.2 

76.4 

73.7 

Do 

to 

1-13-51 

3 

1-27-58 

2- 

6-58 

2- 

13-58 

2-20 

-58 

3-22-5( 

i 

<-  3-58 

4- 

7-58 

■n 

mi 

10:00  P 

<             1 

2:00  Noo 

n            3: 

00   AM 

7: 

00  PM 

12:00 

Mid. 

7:00  PI 

A               1 

1:00  PM 

4: 

30   AM 

«••: 

St 

ogi 

B2.0 

90.0 

9 

3    c; 

9 

3.7 

96. 

7 

88.8 

91.5 

9 

1.4 

NR-No  Aacord 
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DAILY  MEAN  OAOE  HEIGHT 
SACRAMENTO   RIVER    AT  MOULTON   WEIR 


dot* 

1957 

I9S8 

Dot* 

1957 

1 

Nov. 

Otc. 

Jon 

Fob. 

M0<. 

Apr. 

Moy 

Jun« 

Nov. 

Dtc. 

Jon. 

FoD. 

Mflf. 

»(» 

"0, 

Juno 

, 

78.2 

79.5 

a  77.2 

17 

80.2 

2 

77.6 

78.9 

78.5 

IS 

80.1 

3 

78.0 

78.0 

79.5 

19 

81.2 

4 

79.7 

a  77.1 

80.1 

20 

83.4 

5 

81.0 

79.6 

21 

82.6 

6 

81.6 

79.6 

22 

81.5 

a  77.7 

7 

80.2 

80.0 

23 

81.2 

77.9 

8 

79.9 

79.5 

24 

80.4 

a  76.9 

9 

80.2 

79.1 

25 

81.8 

10 

80.1 
80.3 

78.2 
a  77.0 

26 
27 

a  78.2 

83.1 
81.3 

12 

79.* 

26 

a  77.7 

80.3 

13 

81.2 

29 

14 

81.2 

30 

a  77.0 

19 

80.7 

31 

78.2 

a  76.8 

16 

80.9' 

1                           1 

Crest 

Dot* 

2-  6-5f 

i               2-  9-58               2-11-58 

2-13-58 

2-16-58 

2-20-58               2-26-58               4-  4-58 

Slogti: 

Time 
Stoflt 

7:00   A^ 

81.8 

(                 2:00  AH                3:00  AM 

80.4                     80.6 

10:00   PM 
81.9 

6:30  AM 

81.0 

1 

2:00  PM                 3:00  AM                 3:00  AM 

B?,?                      83.7                      .80.3 
1                             ' 

NR-NoRicord 

a  Mean  dally 


gage  height  for  partial  day  period  of  flow  to  Butte  Basin  via  Moulton  Weir. 


DAIXY  MEAN  GAOE  HEIGHT 
SACRAMENTO  RIVER  OPPOSITE  MOULTON  WEIR 


In  feet 

Ooia 

1957 

1958 

Doti 

1957 

1958                                                      1 

Now. 

Doc. 

Jon. 

Feb. 

Mor. 

Apt. 

Moy 

Juno 

Nov. 

Doc. 

Jon. 

Fob. 

Mot 

lor. 

Mo, 

Juno 

59.6 

59.5 

NR 

78.3 

79.7 

76.2 

63.1 

61.4 

17 

62.2 

NR 

64.8 

80.6 

NH 

67.9 

64.4 

60.8 

59.5 

59.4 

NR 

77.6 

79.1 

78.7 

62.9 

61.3 

le 

61.0 

NR 

64.0 

80.5 

NR 

67.1 

64.4 

60.6 

59.5 

59.4 

66.8 

78.2 

78.1 

79.6 

62.8 

61.8 

19 

60.7 

NR 

63.5 

81.8 

NR 

66.7 

64.2 

60.5 

59.5 

59.4 

64.8 

80.1 

76.7 

80.4 

62.8 

62.9 

20 

60.9 

NR 

62.9 

84.4 

NH 

66.2 

64.3 

60.3 

59.2 

59.4 

63.4 

81.5 

74.8 

79.9 

62.7 

62.3 

21 

60.9 

NR 

62.2 

83.4 

69.7 

65.9 

64.1 

60.1 

59.1 

59.3 

62.7 

82.2 

72.6 

79.9 

62.6 

bl.r, 

22 

61.0 

NR 

62.4 

82.0 

77.7 

66.2 

64.0 

59.9 

59.4 

59.3 

62.3 

80.6 

70.1 

80.3 

62.6 

61.1 

23 

61.0 

NR 

62.2 

81.7 

77.8 

67.2 

64.1 

59.8 

59.4 

59.3 

62.0 

80.3 

68.5 

79.7 

62.7 

61.0 

24 

60.9 

NR 

62.5 

80.7 

76.2 

67.0 

64.3 

59.7 

59.3 

58.9 

61.9 

80.6 

67.4 

79.6 

63.0 

61.0 

2S 

60.8 

NR 

68.7 

82.4 

75.3 

66.5 

64.2 

59.6 

58.7 

NR 

63.5 

80.5 

66.4 

78.3 

63.2 

62.0 

26 

60.8 

KR 

73.3 

84.0 

74.9 

66.1 

64.0 

59.5 

58.6 

MR 

66.1 

80.8 

65.8 

76.2 

63.4 

61.4 

27 

60.5 

NR 

78.1 

81.8 

72.5 

65.2 

63.8 

59.4 

59.1 

NR 

66.5 

79.7 

NR 

74.2 

64.3 

61.  1 

28 

60.3 

NR 

75.7 

80.6 

71.0 

64.3 

63.1 

59.3 

59.4 

KR 

67.7 

81.7 

NR 

72.2 

65.4 

62.  b 

29 

59.9 

NR 

71.9 

70.1 

63.9 

62.9 

59.2 

60.9 

NR 

71.0 

81.8 

NR 

70.7 

65.1 

62.0 

30 

59.6 

NR 

74.8 

72.5 

63.5 

62.3 

59.2 

67.7 

NR 

67.6 

81.2 

NR 

70.2 

64.6 

61.3 

31 

NR 

78.3 

76.3 

61.7 

64.4 

NR 

65.5 

81.4 

NR 

69.3 

64.5 

61.0 

Cr 

■t 

Do 

10 

l-27-5f 

: 

-  6-58 

2- 

3-58 

2-: 

0-58 

2-25- 

58 

4-  2-5£ 

4 

-  4-58 

4- 

7-58 

51 

gtl: 

r. 

SI 

ago 

b:00   Pt 
!') .  0 

1 

:00  AM 
82.5 

11:( 
8; 

>0   PM 

.6 

3:C 

at 

)0   PM 
.6 

4:00 

34, £ 

AM 

1:00  P> 
79.0 

3 

:00  AN 

80.6 

8:C 

8C 

10  AN 

NR-NoR«cer« 
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DAILY  MEAN  OAOE  HEIGHT 
SACRAMENTO   RIVER    AT  COLUSA  WEIR 


In    f 

'■■-• 

Dolt 

1957 

1938 

Dote 

,937 

I93S                                                       I 

Nov             Dec 

Jon                Feb 

Mor 

*»•    ;  "•' 

June 

Now 

Dec 

Jon 

Feb 

u„         \       .p, 

Ho, 

June 

, 

65.8 

66.8 

64.7 

17 

67.1 

2 

65.5 

66.4 

65.8 

18 

67.0 

i 

65.6 

66.0 

66.3 

19 

67.4 

4 

66.1 

65.3 

66.8 

20 

68.6 

5 

67.0 

64.5 

66.6 

21 

68.6 

a  63.3 

e 

67.1 

63.6 

66.5 

22 

68.0 

65.3 

7 

66.8 

62.4 

66.7 

23 

67.7 

65.6 

a 

66.5 

66.5 

24 

67.3 

64.9 

» 

66.7 

66.4 

25 

a  62.5 

67.7 

64.5 

10 

66.7 
56.9 

65.9 
65.0 

26 

27 

63.6 
65.4 

68.7 
68.0 

64.3 
63.5 

12 

66.4 

64.2 

28 

65.0 

67.3 

62.8 

13 

a  62.1 

67.0 

63.4 

29 

63.3 

62.4 

14 

62.9 

67.4 

62.8 

30 

64.1 

63.1 

19 

a  62.0 

67.2 

62.5 

31 

65.6 

64.8 

16 

67.4 

a  62.1 

Dole 
Crest 

,:-  -.- 

2-11-58               2-1H-58 

2-16-58 

2-21-58 

2-26-5. 

Time 

11; 00   A 

1                9:00  AM                3:00  AM 

10:00  AM 

2:00  AM 

9:30  AM                                                                  1 

Slagea: 

Stcgc 

67." 

67.0                     67.6 

1                             1 

67.4 

68.8 

^ — 

68.8 

1                             1 

NR- No  Record 

a  Mean  gage  height  for  partial  day  period  or  flow  to  Colusa  Bypass  via  Colusa  weir. 


TABLE  243 


DAILY   MEAN  GAQE   HEIGHT 
SACRAMENTO  RIVER    AT  COLOSA 


In  feet 

Dole 

1937 

1956 

Dole 

1957 

1958                                                       1 

No«. 

Dec. 

Jon. 

Feb 

Mor. 

Ape. 

Hoi 

June 

Nov. 

Dec. 

Jon. 

Feb. 

Uo> 

»o<. 

Hot 

June 

1 

"5.3 

45.3 

52.7 

64.1 

65.3 

62.9 

49.9 

47.5 

17 

51.3 

49.6 

5". 9 

65.7 

53.6 

58.1 

52.5 

46.6 

2 

45.2 

45.2 

52.0 

63.8 

64.8 

64.2 

49.5 

47.2 

IS 

48.7 

53.2 

53.6 

65.5 

52.0 

56.8 

52.4 

46.2 

3 

45.2 

45.1 

56.0 

63.9 

64.2 

64.9 

49.3 

47.5 

19 

47.7 

56.2 

52.6 

66.0 

51.2 

56.1 

52.2 

46.0 

4 

45.1 

45.1 

55.3 

65.0 

63.3 

65.5 

49.3 

49.7 

20 

47.8 

54.1 

51.7 

67.6 

50.7 

55.4 

52.3 

45.7 

3 

44.9 

45.1 

52.8 

65.6 

62.5 

65.3 

49.1 

49.3 

21 

47.7 

51.7 

50.5 

67.6 

55.6 

54.9 

52.1 

45.2 

8 

44.1 

45.1 

51.4 

66.1 

61.4 

65.1 

49.0 

48.0 

22 

47.9 

52.6 

50.3 

66.8 

63.3 

55.0 

51.9 

45.0 

r 

44.8 

45.0 

50.5 

65.5 

60.1 

65.4 

49.0 

47.0 

23 

47.9 

57.7 

50.2 

66.4 

64.0 

56.6 

52.0 

44.7 

8 

44.9 

45.0 

50.0 

65.2 

58.6 

65.1 

49.0 

46.7 

24 

47.8 

54.8 

50.1 

65.9 

63.1 

56.7 

52.3 

44.6 

9 

44.9 

44.6 

49.6 

65.4 

57.2 

65.0 

49.5 

46.6 

25 

47.7 

52.0 

56.1 

66.4 

62.6 

56.0 

52.3 

44.4 

ID 

43.9 

43.8 

49.7 

65.3 

55.6 

64.3 

50.0 

48.0 

28 

47.6 

50.7 

61.7 

67.8 

62.4 

55.4 

52.1 

44.3 

II 

43.6 

44.4 

54.6 

65.5 

54.8 

63.1 

50.3 

47.9 

27 

47.2 

49.9 

63.4 

66.9 

61.6 

54.4 

51.8 

44.1 

12 

44.2 

44.7 

56.8 

65.0 

54.2 

62.2 

51.3 

47.1 

28 

46.7 

50.2 

63.4 

66.0 

60.8 

52.8 

50.8 

43.9 

13 

44.9 

44.6 

57.1 

65.7 

53.5 

61.2 

53.5 

48.5 

29 

46.1 

52.0 

61.4 

60.3 

51.4 

50.0 

43.7 

14 

45.9 

44.2 

61.1 

66.2 

53.4 

60.5 

53.7 

48.9 

30 

45.5 

56.7 

62.2 

61.0 

50.7 

49.3 

43.6 

13 

55.8 

44.3 

59.0 

65.9 

53.3 

60.2 

53.1 

47.6 

31 

54.7 

63.8 

63.0 

48.2 

18 

...-• 

b6.1 

66.1 

54.7 

59.6 

52.6 

47.0 

1-14-51 

3 

1-27-58 

2- 

6-58 

2- 

14-58 

2-21 

-58 

2-26-5« 

i 

-23-58 

4- 

4-58 

Cf 

iSl 

r. 

11:00   PI 

1             1 

^:00  Mid 

11: 

DO   AM 

2: 

30  AM 

2:00 

AM 

9:00  A 

i              ( 

;:00  AM 

8: 

;0  AM 

S' 

Dgei: 

SI 

oge 

'-- 

, 

^.«.. 

,           ' 

i 

^..:. 

67. 

J 

58.0 

. 

64.2 

. 

■  ' 

Nft-NoRacord 
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DAILY   MEAN  OAOE   HEIOHT 
BUTTE  CREEK   HEAR   CHICO 


Doll 

1957 

,«a 

Dolt 

1957 

1 

Nov. 

D«c 

Jon. 

Fib 

Mor. 

Apr 

Mo> 

JyM 

Nov, 

O.c. 

Jon. 

Fit. 

Mor 

A(W 

Uo, 

Jum 

2.2 

2.0 

2.3 

3.3 

3.6 

1.7 

2.9 

2.5 

" 

2.2 

KR 

2.1 

NR 

2.7 

3.2 

3.0 

2.3 

2.2 

2.0 

2.8 

3.1 

3.1 

5.3 

3.0 

2.6 

18 

2.2 

m 

2.1 

NR 

2.7 

3.2 

3.0 

2.3 

2.2 

2.0 

2.6 

1.1 

3.3 

5.0 

3.0 

2.7 

19 

2.2 

NR 

2.1 

5.5 

2.7 

3.1 

2.9 

2.3 

2.2 

2.0 

2.1 

4.0 

3.2 

1.2 

3.0 

2.5 

20 

2.2 

2.7 

2.1 

1.6 

3.6 

3.1 

2.9 

2.2 

2.2 

2.0 

2.1 

1.3 

3.0 

3.9 

3.0 

2.5 

21 

2.2 

3.1 

2.3 

1.0 

5.8 

3.1 

2.9 

2.2 

2.1 

2.0 

2.3 

3.8 

3.0 

3.9 

3.0 

2.1 

22 

2.1 

3.0 

2.3 

3.8 

1.8 

3.2 

2.9 

2.2 

2.1 

2.1 

2.3 

1.0 

2.9 

3.6 

2.9 

2.1 

23 

2.1 

2.7 

2.3 

3.6 

1.8 

3.0 

2.9 

2.2 

2.2 

2.0 

2.3 

3.9 

2.9 

3.1 

2.9 

2.1 

24 

2.1 

2.5 

2.8 

6.0 

1.5 

3.0 

2.8 

2.2 

2.1 

m 

2.3 

3.9 

2.8 

3.3 

3.0 

2.1 

25 

2.0 

2.5 

2.9 

6.1 

1.0 

2.9 

2.8 

2.1 

.    2.2 

m 

2.8 

3.8 

2.7 

3.3 

3.0 

2.1 

26 

2.0 

2.1 

3.9 

1.8 

3.7 

2.9 

2.8 

2.1 

2.11 

m 

2.8 

NR 

2.7 

3.3 

3.3 

2.1 

27 

2.0 

2.1 

3.1 

1.2 

3.5 

2.9 

2.7 

2.1 

2.2 

NR 

2.8 

NR 

2.7 

3.3 

3.2 

2.7 

28 

2.0 

2.1 

3.0 

3.9 

3.3 

2.8 

2.6 

2.1 

2.7 

NR 

2.8 

NR 

2.7 

3.3 

3.0 

2.6 

29 

2.0 

2.5 

1.3 

3.6 

2.9 

2.6 

2.1 

3.2 

NR 

2.7 

NR 

2.9 

3.3 

3.0 

2.5 

30 

2.0 

2.1 

1.5 

1.5 

2.9 

2.5 

2.0 

2.5 

NR 

2.6 

NR 

3.0 

3.3 

2.9 

2.1 

31 

2.1 

3.6 

3.8 

2.5 

2.3 

NR 

2.5 

NR 

2.8 

3.2 

2.9 

2.1 

Cri 

sr 

Do 

le 

1-26-5 

i 

1-29-58 

19-'.iB 

2- 

Jl-58 

3-21 

-58 

Slo 

«••: 

SI 

nc 

ogc 

12:30  P 

1.1 

1              1 

3:00  P« 
5.9 

10: 

30   AM 
5.9 

8: 

30  PM 

3.5 

2:00  AM 
6.0 

NR- No  Record 


DAILY   MEAN   OAOE   HEIGHT 
BUTTE  SLOUOH   AT  OUTFALL  DATES 


Ooli 

,957 

,958 

Don 

1957 

1958                                                         1 

Nov. 

Die. 

Jon. 

Fib. 

Mof. 

Apr. 

Moy 

Jon« 

Nov. 

Die. 

Jon. 

Fib 

Hor. 

Apr. 

"0, 

Jum 

1 

12.0 

11.9 

15.1 

a  57.1 

a  61.3 

a  55.1 

17.1 

15.3 

ir 

41.1 

13.8 

18.3 

a  61.6 

NR 

NR 

16.0 

11.3 

2 

11.9 

11.8 

15.7 

NH 

NR 

a  55.6 

16.7 

15.0 

18 

11.3 

16.3 

18.2 

a  61.1 

a  18.1 

NR 

15.9 

13.9 

3 

11.8 

11.7 

16.7 

a  57.0 

a  59.9 

NR 

16.5 

15.0 

19 

11.0 

17.1 

18.0 

a  61.2 

18.3 

NR 

15.8 

13.5 

4 

^1.7 

11.7 

17.2 

a  57.7 

a  59.9 

NB 

16.5 

16.5 

20 

13.3 

17.1 

17.8 

NR 

18.0 

NR 

15.9 

13.0 

5 

'11.6 

11.7 

17.3 

a  59.0 

a  57.0 

a  60.2 

16.3 

16.1 

21 

12.9 

17.6 

17.6 

a  65.6 

18.1 

a    55.1 

15.8 

12.1 

6 

10.8 

11.6 

17.3 

a  60.6 

a  56.1 

NR 

16.2 

15.5 

22 

12.7 

17.9 

17.1 

a  61.2 

a  50.5 

a  16.6 

15.9 

12.0 

7 

11.1 

11.6 

17.3 

a  61.2 

a  55.0 

a  60.1 

16.1 

11.7 

23 

12.6 

18.0 

17.2 

MR 

a  55.7 

18.1 

16.2 

11.6 

e 

11.5 

11.6 

17.0 

a  60.8 

NR 

NR 

16.0 

11.1 

24 

12.5 

17.9 

17.0 

a  62.6 

a  57.0 

18.2 

16.6 

11.1 

9 

11.5 

11.3 

16.6 

a  60.6 

NR 

NR 

15.9 

11.1 

2S 

.12.6 

17.7 

17.2 

a  62.2 

NR 

18.0 

16.8 

11.3 

10 

10.7 

10.5 

16.2 

a  60.1 

a  51.3 

NR 

15.3 

44.  q 

26 

12.7 

17.1 

a  18.0 

a  62.7 

a  56.3 

17.9 

17.0 

11.7 

II 

10.2 

10.8 

16.5 

a  60.7 

a  50.1 

NR 

11.9 

45.2 

27 

12.7 

16.7 

a  51.1 

NR 

a  55.5 

17.8 

17.2 

11.5 

12 

10.7 

11.3 

16.8 

a  60.5 

a  19.6 

NR 

15.1 

44.5 

28 

12.7 

15.8 

a  55.7 

a  63.0 

a  51.7 

17.6 

17.3 

11.2 

13 

11.5 

11.2 

17.0 

a  60.1 

NR 

NR 

15.7 

45.3 

29 

12.6 

15.5 

a  51.8 

NT) 

17.5 

17.2 

11.5 

14 

12.0 

10.8 

17.3 

a  61.7 

a  18.8 

NR 

16.0 

46.0 

SO 

12.2 

15.3 

a  51.8 

NR 

17.3 

16.7 

11.9 

19 

13.3 

10.9 

18.1 

a  61.6 

NR 

a  53.5 

16.1 

4'  .  1 

31 

15.2 

a  55.2 

«  53.8 

15.8 

l« 

11.3 

11.3 

18.3 

a  61.7 

NR 

NR 

Ib.O 

44.'. 

Cr 

11 

Do 

1* 

12-23-5- 

1-  6-68 

1- 

6-58 

5-1 

5-58 

5-29- 

58 

6-  1-5S 

c 

-10-58 

6- 

1-58 

51 

gii: 

Tl 
SI 

mi 
ogi 

1:00  PI 

1H.0 

t 

r:00  PM 

17.3 

1i 

)0  PM 

i.3 

2:: 

4t 

0  PM 
.1 

1:00 

17.11 

PM 

9:00  n 

46.8 

1] 

■  30  PM 

15.5 

li. 

0  AM 

.1 

NR- No  Record 

a      IndlvMual   dally   otaff  guge   reading  only. 


DAILY  0»OE   HEIOHT- 
SACRAMENTO  RIVHl    AT  BUTTE   3L0U0H  OUTyAIl  GATES 


181 


In   feet 

Doll 

1957 

1958 

Oa(| 

,957 

1958                                                       I 

No*- 

Die 

Jan. 

F«b 

Mor 

Apr. 

Hoy 

<lvm 

Nw 

Ox 

Joo. 

F« 

Uor 

»!>» 

Mor 

JorK 

1 

41.8 

NR 

NH 

NH 

NR 

59.8 

17.1 

11.5 

17 

NR 

NR 

NR 

NH 

NR 

NR 

NR 

13.5 

NB 

m 

«9.2 

NR 

NR 

61.0 

NR 

11.2 

IS 

NH 

NR 

NR 

NR 

19.1 

NR 

NR 

13.1 

NR 

NR 

NR 

NR 

61.2 

NR 

NR 

11.0 

19 

NR 

NH 

NR 

62.5 

NR 

NR 

NH 

12.8 

NH 

MR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NH 

16.1 

20 

NR 

KR 

NR 

NR 

17.8 

NR 

MR 

12.5 

NB 

NR 

NR 

NR 

59.6 

62.2 

NR 

16.5 

21 

NR 

NH 

NR 

61.7 

NH 

52.5 

NR 

11.8 

NR 

NR 

NR 

63.0 

NR 

NR 

NR 

15.3 

22 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

52.2 

NR 

11.5 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

62.1 

NR 

11.2 

23 

NH 

NR 

NR 

NR 

NR 

MB 

NR 

11.0 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

15.8 

13.6 

24 

NR 

NR 

NR 

NR 

60.2 

MR 

NR 

11.0 

NR 

NR 

NR 

NR 

NH 

NR 

NR 

13.1 

29 

NH 

NR 

NR 

MR 

MB 

NH 

NH 

10.8 

NR 

NR 

NR 

62.1 

53.1 

NR 

NR 

11.0 

2C 

NR 

NR 

58.8 

NR 

59.6 

NR 

NR 

10.5 

NR 

40.8 

NR 

NR 

52.1 

MR 

NR 

15.1 

27 

NR 

NR 

NH 

NR 

58.8 

NR 

NR 

10.3 

NR 

11.1 

NR 

NR 

51.8 

NR 

NR 

11.0 

2S 

NR 

NH 

60.1 

MR 

58.2 

MR 

NR 

10.1 

41.3 

NR 

NH 

62.2 

NR 

NH 

NR 

11.1 

29 

NH 

NR 

NR 

NH 

MR 

NR 

39.9 

NH 

NR 

NR 

63.0 

51.2 

MR 

NR 

16.2 

30 

NR 

NH 

NR 

MR 

NR 

NH 

39.6 

NR 

NR 

NH 

NH 

NR 

57.5 

NR 

11.8 

31 

NH 

NH 

60.0 

NR 

16 

NH 

KR 

NH                N'T; 

NR 

NR 

NR 

41.0 

Cr< 

SI 

00 

Ic 

Slo 

»•» 

T. 
SI 

NR-NoRtCOrd 

•     Individual  dally  staff  gage  readings. 


DAILY  MEAN  GAGE   HEIGHT 
SACRAMEKTO   RIVER    AT  MERIDIAN 


Dolt 

1957 

1958 

Dole 

1957 

1 

Nov. 

Oec. 

Jon. 

F.t,. 

Mor 

«0r. 

Mor 

Jun« 

Nov 

Oec. 

Jon. 

Feo 

Uor. 

Apr. 

Mor 

June 

1 

39.8 

39.8 

18.6 

58.7 

59.8 

57.6 

45.4 

12.9 

17 

47.2 

43.6 

50.7 

60.0 

19.5 

53.8 

17.8 

11-6 

2 

39.7 

39.7 

17.5 

58.5 

59.3 

58.6 

44.8 

12.5 

18 

44.1 

18.1 

19.4 

59.9 

47.8 

52.6 

17.8 

41.2 

3 

39.6 

39.6 

50.8 

58.1 

58.8 

59.2 

44.6 

12.5 

19 

42.6 

50.7 

48.3 

60.2 

46.8 

52.0 

17.7 

40.9 

4 

39.5 

39.5 

51.2 

59.2 

58.1 

59.8 

11.5 

11.5 

20 

42.5 

50.2 

17.3 

61.1 

46.2 

51.1 

17.7 

40.6 

i 

39.1 

39.5 

18.8 

59.8 

57.4 

59.7 

11.3 

11.6 

21 

12.5 

17.5 

16.0 

61.9 

19.9 

51-0 

47.6 

40.0 

6 

38.6 

39." 

17.0 

60.3 

56.5 

59.5 

44.2 

13.1 

22 

12.7 

17.7 

15.5 

61.3 

54.5 

50.9 

17.1 

39-6 

T 

39.1 

39.1 

16.0 

59-9 

55.1 

,59.8 

44.2 

12.2 

23 

12.7 

52.6 

45.4 

60.8 

58.5 

52.2 

17.5 

39.4 

a 

39.2 

39.1 

15.3 

59.5 

54.1 

59.5 

44.1 

11.8 

24 

12.6 

50.9 

45.3 

60.1 

57.8 

52-1 

17.7 

39-2 

9 

39.2 

39.1 

11.8 

59.7 

53.0 

59.4 

41.5 

41.6 

2S 

42.5 

18.0 

50.1 

60.5 

57.4 

51-8 

47-9 

39-0 

10 

38.1 

38.2 

41.8 

59.6 

51.7 

58.9 

15.0 

42.7 

26 

42.4 

16.2 

56.3 

61.9 

57.2 

51-3 

47-7 

38-8 

11 

37.9 

38.5 

19.0 

59.8 

50.9 

57.9 

15.1 

43.0 

27 

42.0 

15.2 

58.0 

61.1 

56.5 

50-5 

47.1 

38-5 

12 

38.3 

39.0 

52.2 

59.5 

50.2 

57.1 

16.3 

12.2 

28 

41.5 

»5.« 

58.1 

60.5 

55.8 

48.8 

46.4 

38.3 

13 

39.2 

39.0 

51.3 

59.8 

49.1 

56.4 

18.6 

13.1 

29 

41.0 

46.  B 

56.4 

55.4 

47.3 

45-5 

38.1 

14 

10.0 

38.6 

55.7 

60.1 

49.2 

55.6 

19.2 

11.1 

30 

10.1 

51.7 

57.0 

55.8 

46.4 

44.8 

37.9 

IS 

19.8 

38.5 

51.3 

60.2 

49.0 

55.1 

18.7 

12.9 

31 

50.6 

58.3 

57.5 

13.6 

Ifi 

50.9 

38.9 

51.8 

60.3 

50.3 

55.0 

18.1 

12.1 

Cr 

tt 

Oolo 
r.mt 

l-28-5< 
2:00  Al 

3  2-  1-58 

4  7:00   AH 

2- 
2: 

6-58 
iO  PN 

2- 
7: 

11-58 
X>  AH 

2-21 
7:00 

-58 
AM 

2-26-5f 
3:00  PI 

J 

(            1 

1-  1-58 
>:00  Noo 

1- 
■>             1: 

7-58 
)0  FH 

SI 

«•>: 

stage 

5B.7 

58.7 

6 

3.3 

6 

3.5 

62. 

1 

3 

62.0 

59.9 

5 

).8 

Nft-NoR«cord 
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DAILY  QAOE  HEIOHT* 
SACRAMENTO  BTVER  AT  RECLAMATION  DISTRICT  70  PUMPINQ  PLANT 


Oola 

.957 

i9se 

Dolt 

1957 

1958                                                         I 

Nov. 

Dae. 

Jon. 

f.b. 

Mor. 

»P'. 

MOV 

JUM 

No«. 

0.e. 

Jon. 

F.». 

Mor. 

Ap.. 

MO, 

Juno 

, 

a." 

35.5 

15.1 

52.3 

53.8 

51.7 

11.6 

38.7 

17 

12.0 

36.1 

17.2 

53.7 

16.5 

49.2 

13.7 

37.1 

2 

35.2 

35.1 

13.8 

52.2 

53.2 

52.0 

10.6 

38.0 

la 

38.1 

13.9 

15.9 

53.1 

14.5 

48.8 

43.6 

36.6 

J 

35.0 

35.6 

16.8 

52.0 

52.9 

52.7 

40.0 

37.8 

19 

38.2 

17.0 

44.6 

53.5 

13.3 

48.5 

43.6 

36.1 

4 

35.0 

31.8 

17.9 

52.5 

52.3 

53.3 

39.9 

39.2 

20 

38.3 

17.8 

43.7 

51.3 

12.3 

48.0 

43.6 

35.8 

5 

35.0 

35.0 

15.6 

53.0 

51.8 

53.3 

39.8 

10.5 

21 

38.1 

11.1 

42.2 

55.3 

12.8 

47.5 

43.8 

31.9 

6 

sf.o 

31.8 

13.5 

53.5 

51.2 

53.3 

39.7 

39.1 

22 

38.1 

12.9 

41.4 

55.1 

51.2 

16.8 

43.6 

34.6 

7 

3A.2 

31.9 

12.2 

53.5 

50.5 

53.2 

39.7 

38.0 

23 

J8.5 

18.0 

11.3 

51.7 

52.2 

48.2 

13.6 

31.1 

« 

31.6 

31.9 

11.1 

53.1 

19.9 

53.1 

39.1 

37.1 

24 

38.3 

18.0 

11.0 

54.2 

52.0 

48.1 

13.6 

33.9 

9 

3t.8 

31.8 

10.7 

53.2 

19.2 

53.1 

39.7 

36.8 

2S 

38.2 

15.9 

11.9 

53.7 

51.6 

18.3 

12.2 

33.6 

10 

Slt.O 

31.5 

15.5 

53.2 

18.3 

52.9 

10.1 

37.0 

26 

38.1 

12.6 

50.6 

51.9 

51.5 

17.9 

12.2 

33.2 

1 1 

33.6 

31.0 

15.5 

53.3 

17.7 

52.2 

10.9 

38.3 

27 

37.9 

11.1 

51.2 

55.3 

51.2 

17.5 

12.6 

33.1 

12 

33.0 

31.0 

18.3 

53.3 

16.8 

51.6 

10. 1 

37.7 

28 

37.6 

11.1 

52.3 

54.5 

50.6 

16.0 

12.1 

32.5 

13 

jt.6 

31.6 

17.5 

53.1 

16.0 

51.1 

11.6 

37.3 

29 

36.9 

11. 1 

50.9 

50.1 

11.1 

11.9 

32.3 

14 

3". 9 

31.5 

50.1 

53.8 

15.7 

50.7 

11.3 

39.9 

30 

36.9 

17.0 

50.8 

50.1 

13.1 

11.1 

32.0 

IS 

12.0 

31.5 

19.9 

53.7 

15.1 

50.1 

11.5 

38.7 

31 

16.3 

51.8 

51.5 

39.8 

16 

16.  H 

31.6 

18.3 

53.8 

16.7 

19.7 

12.3 

37.7 

Cr 
SIC 

■t 

Do 
Ti 
SI 

10 
9«« 

1 

NR-No  Record 

•      Individual  dally  staff  gage  readings. 


TABLE   219 

DAILY  GAGE   HEIGHT" 
TISDALE    BYPASS    AT  RECLAMATION   DISTRICT   I66O    PUMPING    PLANT 


Ooi« 

1957 

i95e 

Dole 

1957 

1958                                                        1 

No*. 

Die. 

Jon. 

Fob 

Mor. 

Apr, 

Mot 

Juno 

Nov. 

Doc. 

Jon 

Ftp. 

Mor 

Apr 

Mor 

Junt 

1 

23.0 

23.2 

27.1 

12.1 

16.8 

11.2 

31.9 

30.8 

17 

25.1 

21.1 

32.8 

16.2 

32.1 

37.8 

30.9 

27.1 

2 

22.9 

23.2 

27.7 

42.9 

15.8 

12.1 

31.2 

29.9 

la 

25.0 

25.9 

32.1 

16.0 

32.0 

36.6 

31.0 

27.0 

3 

22.9 

23.1 

28.0 

43.0 

11.8 

43.6 

30.7 

29.0 

19 

21.6 

27.8 

31.4 

16.1 

31.9 

35.8 

31.3 

26.6 

4 

22.8 

23.0 

29.6 

43.1 

13.9 

11.8 

30.2 

28.5 

20 

24.6 

29.1 

31.0 

17.2 

31.7 

35.1 

31.7 

26.0 

3 

22.8 

23.0 

28.2 

41.2 

12.8 

15. 0 

30.0 

29.0 

21 

21.4 

29.1 

30.6 

19. 2 

31.8 

31.6 

32.0 

25.3 

6 

22.7 

23.0 

29.2 

45.2 

11.8 

15.0 

30.0 

29.1 

22 

23.8 

29.8 

30.3 

19.1 

38.8 

31.2 

32.0 

25.0 

7 

22.5 

23.0 

29.1 

45.9 

10.1 

15.0 

30.1 

29.0 

23 

^3.5 

31.3 

29.9 

18.1 

10.8 

31.7 

32.2 

24.8 

a 

22.5 

23.0 

29.1 

15.6 

39.0 

15.0 

30.2 

28.0 

24 

23.5 

32.3 

29.6 

17.1 

12.8 

35.1 

32.3 

24.2 

9 

22.5 

23.0 

29.0 

45.4 

37.1 

14.8 

30.2 

27.2 

25 

23.1 

31.0 

29.4 

16.9 

12.4 

31.9 

32.1 

24.2 

10 

22.5 

23.0 

28.9 

45.4 

35.8 

14.5 

30.0 

26.8 

26 

23.2 

30.6 

37.3 

48.6 

42.0 

31.2 

32.6 

21.1 

It 

22.6 

22.8 

28.7 

15.1 

31.6 

13.6 

30.2 

27.0 

27 

23.2 

30.1 

39.2 

19.1 

11.4 

33.6 

32.7 

23.8 

12 

22.5 

22.7 

29.8 

15.5 

31.0 

12.6 

30.3 

27.5 

za 

23.1 

29.6 

40.4 

18.2 

40.4 

33.1 

32.6 

23.6 

13 

22.4 

22.7 

30.7 

45.1 

33.6 

11.1 

30.6 

27.3 

29 

23.4 

28.8 

10.8 

39.6 

32.6 

32.1 

23.6 

14 

22.6 

22.7 

37.2 

46.2 

33.1 

10.3 

31.1 

27.1 

30 

23.4 

27.8 

10.8 

39.2 

32.2 

32.0 

23.6 

19 

23.3 

22.7 

36.6 

16.3. 

32.8 

39.4 

31.2 

28.2 

31 

28.1 

11.5 

40.2 

31.6 

16 

24.7 

23.3 

31. 0 

16.3 

32.6 

38.8 

31.0 

27.9 

Cr 

•1 

00 

to 

SI 

got: 

Tl 
51 

Hit 

oga 

1 

Nft-NoRaco'd 

•      Avt-rugK   of    (-WO   amiy    nlul'f  gage    readlngo,    YjOO  AM  und   'yiOQ  I'M. 
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DAILY  MEAN  OAOE  HEIGHT 
SACRAMENTO  RIVEB  AT  TISDALE  WEIR 


Data 

1957 

1958 

Oote 

1957 

1958                                                       1 

Nov.            Dec 

.at,. 

... 

Maf. 

Apt. 

Moi 

Jurte 

Nov 

Dec 

Jot, 

Fee 

Hot 

•pi. 

"•» 

June 

, 

^.8.9 

50.2 

48.4 

17 

a  45.6 

50.1 

47.2 

2 

48.9 

49.8 

48.9 

18 

49.9 

46.8 

3 

a  «5.9 

48.9 

49.4 

49.3 

19 

a  46.0 

50.0 

46.6 

4 

a  46.0 

49.2 

48.9 

49.7 

20 

a  45.9 

50.8 

46.3 

5 

49.5 

48.5 

49.7 

21 

51.6 

a  46.6 

46.0 

6 

49.9 

48.1 

49.7 

22 

51.5 

48.1 

45.9 

7 

49.9 

47.7 

49.7 

23 

a  46.5 

50.9 

48.7 

46.5 

8 

49.7 

47.3 

49.7 

24 

a  46.2 

50.5 

48.6 

46.7 

9 

49.7 

46.9 

49.6 

25 

a  46.5 

50.4 

48.4 

46.4 

10 

49.7 

49.8 

46.3 
a  45.8 

49.4 
48.8 

26 
27 

47.6 
48.2 

51.4 
50.6 

48.3 

48.1 

46.2 
a  45.8 

12 

a  1)6.2 

49.7 

48.4 

28 

48.6 

50.9 

47.8 

IS 

16.2 

49.7 

48.0 

23 

47.9 

47.7 

14 

47.5 

50.1 

47.8 

SO 

a  46.0 

48.0 

47.7 

19 

a  15.7 

Ji7.  '< 

=.0.1 

47.7 

31 

a  45.8 

48.6 

48.3 

16 

,>.  ^-.:-                     -"-.            :.-- 

47.6 

1 

Dolt 

Crest 

Time 

1-28-51 
6:30   Al 

3                2-  1-58               2-  7-58 
«1                 5:30  PM                 4:30  A« 

2-21-58 
7:00  PM 

2-27-58 
2:00  AH 

3-23-58               4-  4-58                4-  7-58 
5:00   PM                  6:00   PM                  8:00   PM 

Stages : 

Stage 

48.8 

48.9                      50.0 

51.8 

51.8 

1                             1 

48.8 

49.8                      49.8 

NR-NoR«cord 

a     Mean  gage  height   for  partial  day   period  of   flow   to  Tladale  Bypass   via  Tlsdale  Weir. 


DAILY   MEAN  GAGE   HEIGHT 
SACRAMENTO  RIVER   BELOW  TISDALE   WEIR 


Dote 

1957 

1958 

Dote 

1957 

1 

Nov. 

Dec. 

Jon. 

Feb 

Mor. 

Apt. 

Moy 

June 

Nov. 

Dec. 

Jon. 

Fep 

Mor. 

•or. 

Man 

June 

1 

33.8 

33.8 

43.2 

49.0 

50.3 

48.5 

39.5 

38.0 

17 

42.3 

36.2 

45.3 

50.1 

44.4 

47.2 

42.0 

35.2 

33.7 

33.6 

41.8 

49.0 

49.8 

49.0 

38.6 

36.4 

IS 

39.1 

41.8 

44.1 

50.0 

42.7 

46.6 

43.0 

34.7 

33.6 

33.5 

44.1 

49.0 

49.4 

49.4 

38.1 

36.2 

19 

37.1 

44.7 

42.9 

50.1 

41.5 

46.4 

43.0 

34.3 

33.4 

33.4 

45.5 

49.4 

48.9 

49.9 

38.0 

38.0 

20 

36.6 

45.0 

41.9 

50.9 

40.8 

46.1 

43.1 

33.9 

33.4 

33.4 

43.6 

49.7 

48.5 

49.9 

37.8 

38.5 

21 

36.7 

42.2 

40.6 

51.7 

42.8 

45.8 

43.1 

33.0 

32.5 

33.3 

41.6 

50.1 

48.1 

49.8 

37.9 

37.4 

22 

36.8 

41.5 

39.9 

51.5 

48.1 

45.7 

43.0 

32.6 

7 

32.8 

33.3 

40.4 

50.0 

47.6 

49.9 

37.9 

36.1 

23 

36.9 

45.7 

39.8 

51.0 

48.8 

46.4 

43.0 

32.3 

33.1 

33.2 

39.7 

49.8 

47.2 

49.8 

37.9 

35.3 

24 

36.8 

45.4 

39.5 

50.6 

48.7 

46.5 

43.3 

32.0 

33.2 

33.0 

?9.1 

49.9 

46.8 

49.7 

38.2 

35.1 

25 

36.7 

42.8 

42.5 

50.4 

48.5 

46.2 

43.6 

31.7 

10 

32.5 

32.1 

38.9 

49.8 

46.3 

49.4 

38.7 

35.6 

26 

36.5 

40.8 

47.6 

51.4 

48.3 

45.8 

43.4 

31.3 

II 

31.7 

32.1 

42.2 

49.9 

45.7 

48.8 

39.2 

36.7 

27 

36.3 

39.6 

48.3 

51.6 

48.1 

45.2 

43.1 

31.0 

12 

31.8 

32.7 

46.0 

49.8 

45.0 

48.3 

40.0 

35.8 

28 

35.6 

39.5 

48.7 

50.9 

47.8 

43.7 

42.4 

30.7 

13 

32.8 

32.8 

46.0 

49.8 

44.1 

48.0 

42.2 

36.1 

29 

35.2 

40.4 

48.0 

47.6 

41.9 

41.2 

30.5 

14 

33.4 

32.4 

47.4 

50.3 

43.8 

47.7 

43.3 

37.8 

30 

34.3 

45.0 

48.1 

47.7 

40.7 

40.4 

30.2 

15 

41.2 

32.3 

47.1 

50.2 

43.6 

47.6 

42.9 

36.8 

31 

45.0 

48.8 

48.4 

39.0 

16 

••!>.  2 

3:.  6 

46.1 

50.2 

44.8 

47.5 

42.3 

35.9 

Cr 

Do 

le 

1-14-^ 

B 

1-28-58 

2- 

r-58 

2- 

21-58 

2-27 

-58 

3-23-51 

3 

).  4-58 

4- 

7-58 

Tl 

4:00   n 

H 

7:00    AM 

9: 

00   PM 

8: 

00  PM 

3:30 

AN 

5:30   PI 

A 

r:00   PM 

6: 

30   PM 

St 

ges: 

St 

oge 

^.v... 

48.9 

5 

0.2 

5 

1.8 

fi'  . 

48.9 

50. C 

li 

5.9 

NR-NoR«cofd 
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DAILY  MEAN  OAOE    HEIOHT 
SACRAHENTO   RIVER    BELOW  WILKINS   SLOUGH 


In 

reet 

Doll 

1957 

1958 

Dote 

1957 

1 

Nov. 

0«. 

Jan. 

F«b 

Mof, 

Apt. 

Moy 

Jun« 

Noy 

0.. 

Jon. 

Fob, 

Mor 

Apt 

Mor 

Jiin« 

1 

33. « 

33.1 

12.8 

18.6 

19.8 

18.0 

39.2 

36.6 

17 

41.9 

35.7 

11.7 

19.7 

13.8 

I0.6 

11.5 

31.8 

2 

33.2 

33.2 

11.5 

18.5 

19.1 

18.1 

38.1 

36.0 

le 

38.7 

11.5 

13.6 

19.6 

12.1 

16.2 

11.5 

31.3 

9 

33.1 

33.0 

13.7 

18.5 

19.0 

18.9 

37.9 

35.7 

19 

36.7 

11.1 

12.1 

«9.7 

10.9 

15.9 

11.6 

33.9 

4 

33.0 

33.0 

15.0 

18.9 

18.5 

19.1 

37.7 

37.5 

20 

36.2 

11.5 

11.1 

50.1 

10.2 

15.6 

11.6 

33.1 

9 

32.9 

33.0 

13.1 

19.2 

18.0 

19. 1 

37.5 

38.2 

21 

36.2 

11.9 

10.1 

51.3 

12.3 

15.1 

11.7 

32.6 

6 

32.1 

32.9 

11.2 

19.6 

17.6 

19. 2 

37.1 

36.9 

22 

36.3 

11.1 

39.1 

51.1 

17.5 

*5.2 

11.5 

32.1 

7 

32. i) 

32.8 

10.0 

19.6 

17.1 

19.3 

37.1 

35.6 

23 

36.5 

15.2 

39.2 

50.6 

18.3 

15.8 

11.6 

31.8 

a 

32.6 

32.8 

39.2 

19.3 

16.7 

19.2 

37.1 

31.9 

24 

36.1 

15.0 

39.0 

50.2 

18.2 

16.0 

11.9 

31.5 

9 

32.7 

32.6 

38.7 

19.1 

16.3 

19.1 

37.7 

31.6 

29 

36.2 

12.1 

12.0 

50.0 

17.9 

15.7 

12.2 

31.2 

10 

32.0 

31.8 

38.5 

19.1 

15.7 

18.9 

38.3 

35.2 

26 

36.1 

10.5 

17.0 

51.1 

17.8 

15.1 

12.0 

30.9 

11 

31.3 

31.6 

11.6 

19.1 

15.2 

18.3 

38.8 

36.2 

27 

35.8 

39.2 

17.8 

51.2 

17.6 

11.9 

11.7 

30.5 

12 

31.1 

32.3 

15.1 

19.3 

11.1 

17.8 

39.6 

35.3 

26 

35.2 

39.1 

18.2 

50.5 

17.3 

13.1 

11.0 

30.2 

13 

32.1 

32.1 

15.5 

19.1 

13.5 

17.1 

11.7 

35.6 

29 

31.8 

10.0 

17.5 

17.1 

11.6 

39.8 

29.9 

14 

33.0 

32.0 

16.9 

19.8 

13.2 

17.2 

12.8 

37.3 

30 

33.8 

11.1 

17.6 

17.1 

10.1 

39.0 

29.7 

19 

10.7 

31.9 

16.6 

19.7 

13.0 

17.0 

12.1 

36.3 

31 

11.7 

18.2 

17.8 

37.8 

le 

11.8 

32.2 

15.6 

19.8 

11.2 

16.9 

11.8 

35.1 

Cre 

St 

Oo 

• 

12-23-5 

r 

I-  1-58 

1- 

11-58 

1- 

»8-58 

2-21 

-58 

2-27-58              3-23-58 

1- 

1-58 

Slo 

gt>: 

r.r 
St 

nc 

6:00    P 
16.0 

1 

4:30  AH 
15. 1 

3: 

1 
— 1 

30    PM 

r.o 

7:00    AM 
18.1 

7:00    PM 
51.1 

2:00  AM                 6:00   PM 

51.1                        18.1 

■ 

7:00   PM 
«9.1 

Nfl-No  Htcofd 


DAILY  OAOE   HEIGHT' 
SACRAMENTO   RIVER   HEAR   ROUGH   AND  READY   BEND 


Ool. 

1966 

1967 

Don 

I95« 

1967 

Nov. 

Oic. 

Jon. 

Feb. 

Mor. 

«or. 

Mo> 

Juno 

Nov. 

Otc. 

Jon. 

Fob 

Mor 

Apr 

Mor 

Juno 

25.0 

NR 

NR 

MR 

10.1 

NR 

19.6 

27.8 

17 

23.0 

22.6 

NR 

NR 

35.5 

22.6 

25.6 

21.0 

NR 

22.0 

NR 

NR 

NR 

NR 

19.8 

27.8 

18 

NR 

NR 

NR 

NR 

HR 

NR 

26.1 

20.2 

m 

22.0 

NR 

20.2 

11.2 

25.0 

20.2 

27.1 

19 

NR 

HR 

NR 

NB 

35.8 

23.8 

30.0 

20.6 

HR 

NR 

NR 

NR 

10.8 

HR 

21.2 

27.1 

20 

HR 

HR 

21.6 

NR 

NR 

25.2 

36.1 

20.1 

NR 

NR 

NR 

NB 

11.3 

HR 

21.7 

26.2 

21 

NB 

NR 

NB 

NB 

NR 

26.0 

39.9 

20.1 

NR 

NR 

HR 

NR 

11.6 

NR 

21.5 

25.5 

22 

22.8 

NR 

NB 

NR 

32.7 

26.7 

10.1 

20.2 

23.5 

22.0 

NR 

NR 

11.7 

23.2 

21.6 

25.0 

23 

NR 

NR 

NR 

21.1 

KB 

25.3 

39.2 

19-9 

NB 

HR 

NR 

NR 

11.6 

HR 

22.1 

21.1 

24 

NB 

NR 

NR 

28.8 

HR 

21.9 

37. e 

19.8 

NR 

NR 

NR 

HR 

NR 

NR 

22.8 

23.6 

25 

HR 

NR 

NR 

NB 

29.8 

23.1 

31.9 

19.7 

NR 

NR 

NR 

HR 

10.9 

HR 

22.8 

23.2 

26 

NR 

22.0 

NB 

11.3 

NR 

22.8 

33.2 

19.1 

23.1 

NR 

HR 

NB 

39.6 

NR 

23.1 

22.8 

27 

22.1 

NB 

HR 

11.1 

NR 

21.6 

32.0 

19.2 

NR 

22.1 

NR 

HR 

39.0 

NR 

23.1 

22.6 

28 

NR 

NR 

HR 

11.0 

27.1 

20.6 

3X.3 

19.0 

NR 

NR 

21.6 

HR 

NR 

NB 

21.2 

22.1 

29 

NR 

HR 

NR 

NB 

19.8 

30.5 

18.8 

NH 

HR 

KR 

NR 

NR 

NR 

25.0 

22.0 

30 

HR 

NB 

NR 

NB 

19.1 

29.1 

19.2 

NR 

NR 

NR 

HR 

36.0 

NB 

25.2 

21.7 

31 

NR 

NB 

26.3 

28.2 

NR 

NB 

NR 

NR 

NR 

HR 

25.6 

21.1 

CrttI 

Oolo 

Slogoa : 

Timo 
Stag* 

NR-NoRaeofd 

•      Av<M-a£e  or  two  or  more  dslljr  staff  gage   readings.     This  table  replaces  Table  269  of  Bulletin  No.    23-^7  which  erroneously 
listed  the  data  for  Sacramento  Hlver  above  Reclamation  District  IO8. 
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TABLE  251. 


DAILY  OAOE   HEiaHT" 
SACRAMENTO  RIVER    HEAR   ROUOH    AND  RJEADY  BEND 


In 

'eot 

OOK 

1957 

1958 

Dolt 

1957 

1958                                                      1 

No* 

0.C 

Joft 

F.O 

Mof. 

«o.. 

Ho, 

Juno 

Hw. 

Doc 

Jon 

Fob 

Uo> 

»P' 

Hot 

Juno 

£5.6 

NR 

34.4 

41. a 

43.5 

"1.7 

33.7 

31.3 

IT 

NR 

26.6 

36.2 

43.2 

36.8 

40.4 

35.4 

29.0 

25.3 

25.6 

NR 

NR 

43.0 

42.2 

32.9 

30.5 

IS 

31.6 

33.0 

NR 

43.2 

35.5 

40.0 

35.6 

28.9 

m 

NR 

35.7 

12.0 

42.4 

42.8 

32.4 

30.4 

19 

NR 

35.9 

34.8 

43.4 

34.2 

40.8 

35.8 

27.8 

25.3 

NR 

NR 

42.2 

41.9 

»3.1 

32.0 

31.4 

20 

NR 

37.1 

NR 

44.2 

33.2 

39.4 

36.0 

27.5 

NS 

25.2 

35.4 

42.8 

41.5 

43.0 

32.0 

31.5 

21 

NR 

35.0 

NR 

44.8 

36.0 

39.2 

36.2 

26.8 

2". 3 

NR 

NR 

43.0 

41.1 

43.0 

32.0 

30.5 

22 

28.3 

NR 

31.5 

44.6 

40.0 

39.0 

36.1 

26.2 

NR 

NR 

31.9 

43.0 

40.6 

43.0 

32.2 

29.5 

23 

NR 

35.1 

NR 

44.1 

41.5 

39.3 

36.2 

26.0 

2U.0 

NR 

NR 

42.8 

40.2 

42.8 

32.0 

28.8 

24 

NR 

NR 

NR 

43.7 

41.8 

39.6 

36.4 

25.2 

21.8 

25.0 

31.1 

42.8 

40.0 

42.6 

32.2 

28.6 

25 

28.2 

35.1 

NR 

44.0 

41.7 

39.5 

36.6 

24.6 

KR 

NR 

NR 

42.8 

39.4 

42.3 

32.7 

29.0 

2C 

NR 

33.4 

38.5 

44.8 

41.5 

39.2 

36.6 

24.4 

24.0 

NR 

NR 

42.8 

38.7 

41.8 

33.2 

29.6 

27 

NR 

NR 

40.4 

44.9 

41.2 

38.8 

36.2 

25.0 

NR 

NR 

35.1 

42.8 

37.7 

41.6 

34.2 

29.0 

2S 

NR 

31.5 

41.0 

44.2 

40.9 

37.8 

35.6 

23.4 

23.1 

NR 

37.2 

43.1 

36.6 

41.1 

35.2 

29.2 

29 

27.1 

NR 

40.7 

40.7 

36.4 

34.6 

23.0 

NR 

NR 

NR 

43.4 

36.0 

40.8 

36.4 

30.8 

30 

NR 

35.2 

40.9 

40.8 

35.0 

33.5 

22.6 

29.5 

24.5 

38.1 

43.3 

35.8 

40.6 

36.0 

29.9 

31 

NR 

41.4 

41.2 

32.4 

NK 

24.3 

NR 

43.2 

36.3 

40.6 

35.6 

29.3 

Cf. 
SIO 

gts: 

Do 
Tl 
SI 

■ 

» 

NR-NoRocerd 

•      Average   of   two   or  more  dally  staff  gage   readings. 


TABLE  255 


DAILY  MEAN  GAOE  HEIGHT 
COLUSA  BASIN  DRAIN   AT  HIGHWAY  20 


Ooto 

1957 

1958 

Ooto 

1957 

1958                                                      1 

Nov. 

Doc. 

Jon. 

Fob. 

M0>. 

Ap,. 

Moy 

Juno 

Nov. 

Doc. 

Jon. 

Fob. 

Uoi. 

IW. 

Mo» 

Juno 

1 

33.2 

37.7 

38.1 

47.5 

50.0 

46.9 

39.6 

44.4 

17 

38.0 

39.2 

39.9 

48.8 

40.6 

41.6 

42.9 

42.3 

2 

38.2 

37.8 

39.3 

46.7 

49.5 

47.7 

40.2 

44.1 

18 

38.0 

39.6 

39.8 

48.5 

40.2 

41.0 

43.1 

42.0 

3 

38.1 

37.8 

40.6 

47.6 

49.0 

48.2 

39.6 

44.1 

19 

38.0 

39.6 

39.7 

49.1 

39.8 

40.5 

43.4 

41.8 

4 

38.1 

37.9 

39.5 

48.1 

48.6 

48.7 

39.8 

44.0 

20 

38.0 

39.4 

39.6 

50.4 

40.0 

40.3 

43.7 

41.6 

3 

38.0 

38.0 

39.1 

48.6 

48.1 

48.9 

39.5 

43.9 

21 

38.0 

39.2 

39.2 

51.8 

45.6 

40.9 

43.8 

41.6 

< 

38.1 

38.0 

38.8 

49.2 

47.4 

49.0 

39.4 

43.8 

22 

37.9 

38.9 

38.8 

51.5 

47.9 

41.1 

44.4 

41.6 

7 

38.0 

38.0 

38.6 

49.6 

46.6 

49.0 

39.2 

43.7 

23 

37.9 

38.8 

38.6 

50.8 

48.1 

10.7 

45.7 

11.7 

8 

38.0 

38.0 

38.4 

49.8 

45.6 

49.0 

39.6 

43.8 

24 

37.9 

38.6 

38.9 

50.3 

48.6 

40.2 

46.4 

11.7 

9 

38.0 

38.0 

38.3 

49.7 

44.6 

48.8 

39.9 

44.1 

2S 

37.9 

38.4 

40.0 

50.4 

48.8 

40.3 

46.6 

41.6 

10 

38.0 

38.0 

39.8 

49.7 

43.5 

48.6 

40.1 

44.2 

2« 

37.9 

38.4 

45.3 

51.2 

48.6 

40.0 

46.7 

41.5 

II 

38.0 

38.0 

11.2 

49.7 

42.5 

48.0 

40.9 

44.2 

27 

37.9 

38.3 

47.9 

51.4 

48.2 

40.2 

46.6 

41.0 

12 

38.0 

38.0 

40.8 

49.8 

41.8 

47.1 

42.8 

44.6 

2( 

37.8 

38.2 

48.0 

50.7 

47.6 

41.3 

46.1 

41.0 

13 

38.0 

38.0 

40.9 

50.0 

41.5 

46.0 

43.6 

44.5 

29 

37.8 

38.2 

48.1 

46.5 

41.1 

45.6 

40.9 

14 

38.0 

37.9 

41.4 

50.0 

41.2 

44.5 

43.3 

44.1 

30 

37.7 

38.1 

48.2 

46.7 

40.2 

»5.3 

41.0 

19 

38.0 

38.1 

40.6 

49.8 

41.9 

42.9 

42.9 

43.5 

31 

38.1 

48.1 

46.7 

44.8 

16 

;^c 

38.7 

40.2 

49.4 

41.4 

42.1 

42.7 

43.0 

Go 

to 

1-30-y 

i            : 

>-  a-58 

2- 

L3-58 

2- 

>l-58 

2-27- 

58 

3-25-5e 

< 

-  6-58 

T. 

i\t 

3:00  PI 

(            ] 

:00  PM 

6s 

K   PM 

2:. 

0  PM 

2:00 

AM 

3:00  At 

] 

:00  PM 

goi: 

SI 

ago 

48 .  ?, 

49.8 

5 

3.1 

5 

.9 

51. c 

u8.8 

49.0 

, 

NR-NoRiCOrtf 
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TABLE  256 


DAILY   MEAN  OAOE   HEiaHT 
COLUSA   BASIN   DRAIN   KEAB   COLLEGE  CITY 


Doll 

1957 

1958 

Oolt 

1957 

1958                                                      1 

No*. 

0«c. 

Jon        "]       Fob. 

Mor, 

Apr. 

Mov 

Juno 

Nov. 

Doc. 

Jon. 

Foe. 

Uor. 

Apr 

MO, 

Jgno 

21.6 

23.9 

25.8 

32.0 

m 

NR 

NR 

NR 

17 

21.3 

25.2 

27.0 

34.8 

NR 

NR 

NR 

28.5 

21.. 5 

21.0 

26.1 

32.0 

m 

NR 

NR 

NR 

18 

21.3 

25.1 

26.6 

31.8 

NB 

NR 

NR 

28.0 

24.^4 

21.1 

27.0 

32.1 

m 

MB 

NB 

NR 

19 

21.1 

25.8 

26.7 

NB 

NT) 

NR 

NR 

27.7 

21.5 

21.2 

27.0 

32.3 

MB 

NB 

NR 

NR 

20 

21.1 

26.0 

26.7 

NR 

NB 

NR 

NR 

27.5 

21.1 

21.2 

26.7 

32.5 

m 

NB 

NB 

29.  6e 

21 

21.1 

26.1 

26.5 

NB 

NB 

NR 

NB 

27.1 

21.1 

21.1 

26.1 

32.7 

m 

NR 

NB 

29.5 

22 

21.1 

26.1 

26.1 

KB 

NB 

NR 

NB 

27.1 

21.1 

21.3 

26.3 

33.0 

m 

NB 

NB 

29.1 

23 

21.3 

26.3 

26.3 

NB 

NR 

NB 

NB 

27.0 

21.1 

21.3 

26.2 

33.5 

m 

NR 

NB 

29.2 

24 

21.3 

26.2 

26.1 

NB 

m 

NR 

NR 

27.1 

21.3 

21.3 

26.1 

31.0 

m 

NR 

NR 

29.1 

29 

21.3 

26.2 

26.7 

NR 

NR 

NR 

NR 

27.0 

21.1 

21.3 

26.5 

31.2 

m 

NR 

NR 

29.2 

26 

21.2 

26.1 

29.3 

NB 

NR 

NB 

NR 

27.0 

21.1 

21.1 

27.3 

31.2 

NR 

NB 

NB 

29.1 

27 

21.2 

26.0 

30.8 

NR 

NR 

NR 

KR 

26.8 

24.1 

21.3 

27.6 

31.1 

NB 

NB 

NR 

29.5 

2S 

21.2 

26.0 

31.2 

NR 

NR 

NR 

NR 

26.6 

21.3 

21.3 

27.1 

31.6 

NB 

NB 

KR 

29.5 

29 

21.2 

25.9 

31.6 

NB 

NR 

NB 

26.5 

21.1 

21.3 

27.7 

31.8 

NB 

NB 

NB 

29.6 

30 

21.0 

25.8 

31.8 

NB 

NR 

NB 

26.5 

21.1 

21.3 

27.5 

35.0 

NB 

NR 

NR 

29.1 

31 

25.8 

32.0 

NR 

NR 

21.1 

21.6 

27.2 

31.9 

NR 

NR 

NR 

29.0 

Daft 

12-21-5' 

-  1-58 

1- 

2-58 

1-11-58 

2-16-58 

6-11-58 

Timt 

2:15   P 

<              1 

>:15   AM 

6: 

iO   AM 

7;00  PM 

2:30  AM 

8:00  PM 

Stogi 

26.6 

' 

27.2 

2' 

'.7 

27.8 

35.0 

. 1 — 

29.6 

, 

, 

NR- No  Record 


Estimated 


DAILY   MEAN  GAGE   HEIGHT 
COLUSA   BASIW   DRAIN   AT   KNIGHTS   LANDING 


Oolo 

.957 

1958 

Ooto 

1957 

1 

No«. 

Doc. 

Jon. 

Fob. 

Mor. 

Apr. 

Moy 

Juno 

Nov. 

Doc 

Jon. 

Fob. 

Mor. 

Apr. 

Hoy 

Juno 

1 

22.0 

22.0 

25.9 

28.9 

36.3 

29.4 

26.3 

28.0 

17 

NB 

22.0 

26.6 

32.0 

27.0 

28.7 

27.0 

26.7 

2 

21.9 

21.8 

26.0 

26.9 

35.8 

29.9 

26.1 

27.8 

IB 

NB 

23.4 

26.5 

32.0 

26.8 

28.0 

27.1 

26.1 

21.7 

21.6 

26.1 

29.2 

35.1 

31.0 

26.1 

27.7 

19 

NR 

21. 6E 

26.1 

32.6 

26.6 

27. 3 

27.2 

26.2 

21.6 

21.5 

26.6 

29.4 

34.5 

31.2 

26.2 

27.7 

20 

23.  5E 

25.5 

26.4 

33.2 

26.6 

26.9 

27.4 

25.8 

21.6 

21.5 

26.1 

29.6 

33.6 

31.1 

26.1 

27.6 

21 

23.8 

26.0 

26.4 

33.5 

27.6 

26.8 

27.4 

25.3 

21.3 

21.1 

26.3 

29.9 

33.1 

31.2 

26.0 

27.6 

22 

23.9 

26.2 

26.2 

33.9 

28.6 

26.8 

27. 5B 

24.6 

21.0 

21.1 

26.2 

30.2 

32.3 

31.3 

25.8 

27.3 

23 

21.0 

26.2 

26.2 

34.1 

28.8 

26.8 

27. 7S 

24.5 

21.1 

21.1 

26.1 

30.5 

31.7 

31.4 

25.6 

26.8 

24 

21.1 

26.2 

26.2 

34.4 

29.1 

26.7 

28.0 

24.5 

21.2 

21.1 

26.0 

30.7 

31.2 

31.3 

25.7 

26.6 

29 

21.1 

26.1 

26.3 

35.7 

29.4 

26.6 

28.1 

24.6 

21.1 

21.0 

26.1 

30.7 

30.6 

31.2 

25.8 

26.6 

26 

24.0 

26.1 

27.2 

36.2 

29.5 

26.6 

28.2 

24.5 

20.7 

20.7 

26.5 

30.9 

30.1 

31.1 

25.9 

26.8 

2T 

23.8 

26.0 

28.1 

36.3 

29.5 

26.5 

28.3 

24.5 

20.5 

20.9 

26.8 

31.0 

29.5 

30.8 

26.1 

26.7 

26 

23.5 

26.0 

28.3 

36.5 

29.6 

26.6 

28.3 

21.3 

20.7 

21.0 

26.8 

31.1 

28.9 

30.4 

26.8 

26.6 

29 

23.1 

26.0 

28.4 

29.4 

26.8 

28.3 

24.3 

21.2 

21.0 

26.8 

31.6 

28.3 

30.1 

27.1 

27. IE 

30 

22.6 

25.9 

28.7 

29.4 

26.6 

28.2 

21.3 

NB 

20.9 

26.9 

31.8 

27.8 

29.7 

27.1 

27.5 

31 

25.9 

28.8 

29.3 

28.1 

NB 

21.0 

26.7 

31.9 

27.1 

29.2 

27.0 

27.1 

Cr 

•t 

Do 

10 

2-10-5 

J 

J-17-58 

2- 

>1-58 

2- 

>8-58 

3-28 

58 

1-  2-5« 

' 

-  4-58 

4- 

7-« 

SI 

«••■ 

Tl 
SI 

mo 
ogo 

J;  00  A 
31.0 

1         1 

1:30  PM 
32.0 

1: 
3 

)0  AM 
4.6 

1:( 
31 

X>  PM 

>.7 

llOO 
29. £ 

PM 

7:00  A* 
29.7 

= 

lOO   AM 
31.2 

5:C 
3 

»  Pt« 

.4 

NR- No  Record 


Eo  lima ted 
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TABLE  25S 


DAIIY   lEAN  OAQE   HEIGHT 
SAOBAMENTO  RIVER   AT  KNIOHTS  LANDINQ 


In  feet 

Ootf 

1957 

,«S 

Dot! 

19S7 

I99S                                                      1 

Nov.      I       Otc 

Jon 

f«b 

Mor, 

Ap,. 

Hoy 

Juno 

No*. 

Oic. 

Jon.      1       FoD. 

Mor 

»0' 

Nov 

Juno 

21.6 
21.1 
21.2 
21.2 

21.1 

20.7 
20.14 
20.7 
20.7 
20.6 

20.0 
19.8 
20.3 
20.8 
25.1 
30.0 

21.6 
21.3 
21.1 
21.0 
21.0 

21.0 
20.9 
20.9 
20.9 
20.lt 

20.1 
20.1 
20.6 
20.5 
20.5 
20.7 

29.6 
28.6 
29.3 
31.0 
30.1 

28.6 
27.4 
26.7 
26.1 
25.9 

27.3 
30.8 
31. t 
32.2 
32.5 
32.1 

37.5 
37.6 
37.8 
38.1 
38.3 

38.6 
38.8 
38.8 
38.8 
38.7 

38.7 
38.7 
39.0 
39.2 
39.1 
39.1 

39.5 
38.9 
38.5 
38.1 
37.7 

37. t 
37.0 
36.6 
36.2 
35.6 

31.7 
33.6 
32.5 
31.9 
32.0 
32.6 

37.7 
38.2 
39.0 
39.2 
39.0 

38.9 
38.9 
38.8 
38.6 
38.1. 

38.2 
37.8 
37.4 
37.2 
,     37.0 
36.9 

J1.2 
30.4 
30.0 
29.8 
29.7 

29.9 
30.3 
30.3 
30.3 
30.5 

31.0 
31.5 
32.5 
33.1 
32.9 
32.5 

29.2 
28.2 
27.9 
28.5 
28.7 

27.9 
27.0 
26.2 

25.9 

25.8 

26.2 
26.0 
26.0 
27.1 
27.1 
26.7 

17 
18 
19 
20 

21 

22 
23 
24 
29 

26 

27 
ZS 
29 

30 

31 

2B.9 
26.6 
24.6 
23.7 
23.6 

23.6 
23.7 

23.7 
23.7 
23.5 

23.4 
23.0 
22.7 
22.1 

23.7 
28.7 
31.3 
31.9 
30.2 

29.3 

31.4 
32.0 
30.4 
28.7 

27.3 
26.7 
26.8 
29.4 
30.6 

31.4 

30.7 
29.7 
28.7 
27.8 

26.8 
26.5 
26.3 
27.6 
32.2 

34.7 
36.3 
36.6 
36.9 
37.4 

39.2 
39.1 
39.2 
39.7 
40.4 

40.4 
39.9 
39.4 
39.7 
40.7 

40.8 
40.2 

32.6 
31.6 
30.3 
29.5 
30.3 

35.0 

37.4 
37.9 
38.0 
37.8 

37.6 
37.2 
37.0 
36.9 
37.4 

36.8 
36.5 
36.3 
36.2 
36.0 

35.9 
36.0 
36.2 
36.0 

35.7 

35.3 
34.3 
33.2 
32.1 

32.4 
32.6 
33.0 
33.3 
33.5 

33.5 
33.5 
33.8 
34.1 
34.1 

33.8 
33.3 
32.3 
31.4 
30.2 

26.3 
26.0 
25.6 
25.2 

24.5 

23.8 
23.2 
22.7 
22.2 
21.7 

21.1 
20.5 
20.1 
19.7 

Tim 
Stagti: 

Sloga 

1                      1                      1 

11-16-57             12-2'4-57               1-15-58               2-21-58 

2:30  PM                 1:30  AM                4:00  AM              11:30  PM 

10.2                     32.3                      32.5                      to. 6 

2-27-58               3-25-58               4-  4-58 
3:00   AM                  1:00   AM                  5:00   AM 

lil.o                     38.0                     39.2 

Nft-NoRocord 


TABLE  259 

DAILY  MEAN  OAOE  HEIQHT 
SACRAMENTO  RIVER    AT  FREMONT  WEIR,    WEST  END 


Dott 

1957 

i95e 

Oot« 

1957 

I9SS                                                      1 

Nov. 

Otc. 

Jon. 

Feb- 

Mor. 

Apr. 

Mot 

Jgno 

NOV- 

Doe. 

Jon. 

Ftp. 

Mor 

Apr- 

Mo, 

Junt 

1 

19.2 

19.2 

26.6 

35.3 

37.1 

35.6 

29.9 

28.  OE 

IT 

25.8 

21.8 

28.4 

36.9 

30.4 

34.8 

30.8 

24. 9E 

2 

19.1 

19.0 

25.7 

35.3 

36.7 

36.1 

29.2 

26. 7E 

18 

23.8 

26.5 

27.7 

36.9 

29.  6E 

34.7 

31.1 

24.6 

18.9 

18.8 

26.3 

35.6 

36.3 

36.9 

29.0 

26. 9E 

19 

22.0 

28.7 

26.8 

36.9 

28.  4e 

34.6 

31.5 

24.2 

18.8 

18.7 

27.6 

35.9 

36.0 

37.0 

28.9 

27.  OE 

20 

21.2 

29.0 

25.8 

37.4 

27. 4e 

34.4 

31.9 

23.8 

18.8 

18.7 

27.0 

36.0 

35.6 

36.8 

28.8 

26. 7E 

21 

21.0 

27.7 

24.9 

38.0 

28.1 

34.3 

32.1 

23.0 

18.5 

18.7 

25.7 

36.3 

35.3 

36.7 

28.7 

26. 2E 

22 

21.0 

27.0 

24.0 

37.9 

32.8 

34.2 

32.0 

22.3 

18.2 

18.7 

24.6 

36.5 

35.0 

36.6 

28. 9E 

25. 4E 

23 

21.0 

28.5 

23.7 

37.4 

35.2 

34.3 

32.1 

21.7 

18.3 

18.6 

23.8 

36.5 

34.6 

36.5 

29. IE 

24. 7E 

24 

21.0 

29.0 

23.5 

37.0 

35.8 

34.3 

32.4 

21. IE 

18.4 

18.6 

23.3 

36.5 

34.2 

36.4 

29. 3E 

24. 3E 

25 

21.0 

27.7 

24.7 

37.5 

36.0 

34.2 

32.6 

20.6 

18.3 

18.3 

23.1 

36.5 

33.6 

36.2 

29. 5E 

24. 3E 

26 

20.9 

26.1 

28.9 

38.5 

35.8 

33.8 

32.6 

20.0 

17.9 

18. Il- 

24.4 

36.5 

32.7 

36.0 

29.  8e 

24.  4e 

27 

20.7 

24.8 

32.1 

38.5 

35.6 

33.5 

32.4 

19.4 

17.7 

ls.  2 

27.4 

36.5 

31.5 

35.7 

30.2 

24. 5E 

2* 

20:4 

24.1 

34.0 

37.8 

35.2 

32.7 

31.8 

18.7 

18.1 

18.4 

28.1 

36.8 

30.4 

35.5 

31.0 

24. 6E 

29 

20.1 

24.2 

34.3 

34.9 

31.8 

31.0 

18.3 

18.7 

18.3 

28.8 

37.0 

29.7 

35.3 

31.4 

25. 4E 

30 

19.6 

26.2 

34.8 

34.9 

30.8 

30.  OE 

17.7 

22.8 

18.3 

29.1 

36.9 

29.8 

35.1 

31.2 

25.  4e 

31 

27.3 

35.3 

35.4 

29.  IE 

26.6 

18.4 

28.9 

36.9 

■  30.4 

35.0 

30.9 

25.  IE 

Oo 

It 

2-14-51 

i 

2-21-58 

2- 

>7-58 

3- 

16-58 

3-25 

58 

4-  4-5f 

1 

-24-58 

5- 

5-58 

■n 

m% 

6:45  Al 

« 

J:  30  PM 

12; 

iO   AM 

11: 

30  PM 

2:00 

AM 

2:00  At 

<            1( 

):00   AM 

11:, 

0  PM 

got: 

St 

ogi 

37.0 

3B.1 

3 

'.7 

3 

3.6 

36. ( 

) 

37.1 

. 

34.3 

3 

.7 

NR-NofUeord 


188 


DAILY   KEAN  QAOE   HEIOHT 
SACRAMENTO  RIVER   AT  PREHONT  WEIR,    EAST  END 


Oolt 

1957 

1,3a 

Dote 

1937 

1958                                                       1 

Nov. 

Oac 

Jon. 

Feb. 

Mor. 

Apr. 

Moy 

Jun« 

No*. 

Dec. 

Jon. 

Feb. 

■  — r-  ■ 

Mot              Apr. 

Mor 

June 

1 

3*. 5 

36.3 

34.9 

17 

36.1 

34.3 

2 

31.6 

35.9 

35.4 

le 

36.0 

34.2 

3 

31.8 

35.5 

36.2 

19 

36.1 

34.0 

4 

35.0 

35.2 

36.2 

20 

36.6 

33.9 

5 

35.2 

31.8 

36.0 

21 

37.1 

33.8 

6 

35.1 

34.6 

35.9 

22 

37.0 

a  33.8 

33.7 

7 

35.6 

34.3 

35.9 

23 

36.6 

34.5 

33.8 

e 

35.6 

34.0 

35.8 

24 

36.1 

35.1 

33.8 

9 

35.6 

a  33.7 

35.6 

23 

36.6 

35.2 

a  33.6 

10 

II 

35.6 
35.6 

35.6 
35.4 

26 

27 

37.6 

37.5 

35.0 

34.8 

12 

35.6 

35.0 

26 

36.9 

34.6 

13 

36.0 

34.8 

29 

a  33.7 

34.3 

14 

36.1 

34.6 

30 

34.3 

34.3 

13 

36.0 

34.4 

31 

34.6 

34.6 

16 

36.0 

34.4 

c,..,                        "■"• 

2-   4-5 

i               2-10-58               2-14-58 

2-17-58 

2-21-58 

2-26-5J 

3-25-58               4-  3-58 

Timi 
Slogtt: 

Sloge 

6:30  Al 
35.0 

«                2:00  AH                6:00  AM 
35.6                     36.1 

3:30  PM 
36.1 

6:30  PM 
37.2 

11:00  PM                2:00  AM                9:00  PM 
37.7                      35.2                     36.3 

NR- No  Record 
a     Mean  gage 


height   for  partial  day  period  of   flow   to  Yolo  Bypass   via  Fremont  Weir. 


DAILY   MEAN  GAGE   HEIOHT 
SUTTER   BYPASS   AT   RECLAMATION  DISTRICT   1500   PUMPING    PLANT 


In 

"eet 

Dole 

1957 

1958 

Dole 

1957 

1956                                                       I 

Nov. 

Dec. 

Jon. 

Feb. 

Mor. 

Ap<. 

Mo> 

June 

Nov. 

Dec. 

Jon. 

Feb. 

HOf 

4p.. 

Mo, 

June 

17.3 

17.2 

24.3 

35.1 

37.5 

35.5 

29.4 

27.7 

17 

23.2 

21.0 

27.2 

37.2 

29.1 

34.6 

30.0 

24.3 

17.1 

17.0 

23.6 

35.2 

36.9 

36.2 

28.7 

26.9 

IS 

21.6 

24.7 

26.5 

37.1 

28.6 

34.4 

30.3 

24.0 

17.0 

16.8 

24.0 

35.6 

36.4 

37.2 

28.2 

26.4 

19 

19.9 

26.7 

25.5 

37.2 

27.7 

34.2 

30.8 

23.6 

16.9 

16.8 

24.9 

35.9 

36.0 

37.3 

28.0 

26.5 

20 

19.0 

27.1 

24.5 

37.7 

26.8 

34.0 

31.2 

23.2 

16.9 

16.8 

24.8 

36.1 

35.5 

37.0 

28.1 

26.3 

21 

18.8 

26.3 

23.5 

38.5 

27.2 

33.8 

31.4 

22.4 

16.6 

16.8 

23.9 

36.4 

35.1 

36.9 

28.4 

25.8 

22 

18.7 

25.8 

22.6 

38.4 

31.4 

33.7 

31.4 

21.6 

16.3 

16.7 

22.8 

36.7 

34.6 

36.9 

28.8 

25.1 

23 

18.6 

26.5 

22.0 

37.8 

35.0 

33.8 

31.4 

21.0 

16.4 

16.8 

22.1 

36.7 

34.1 

36.7 

28.9 

24.2 

24 

18.7 

26.9 

21.8 

37.3 

35.9 

33.8 

31.6 

20.4 

16.4 

16.7 

21.6 

36.7 

33.5 

36.6 

28.8 

23.7 

23 

18.6 

26.4 

22.8 

38.0 

36.0 

33.6 

32.0 

19.8 

16.6 

16.5 

21.5 

36.7 

32.7 

36.4 

28.9 

23.4 

2« 

18.5 

25.1 

26.2 

39.1 

35.8 

33.1 

32.0 

19.2 

16.2 

16.2 

22.6 

36.6 

31.6 

36.2 

29.3 

23.3 

27 

18.3 

23.6 

29.6 

39.0 

35.5 

32.6 

31.7 

18.5 

16.0 

16.3 

24.9 

36.7 

30.4 

35.8 

29.8 

23.3 

26 

18.2 

22.7 

32.9 

38.2 

35.1 

31.8 

31.3 

17.8 

16.4 

16.5 

25.7 

37.1 

29.4 

35.4 

30.3 

23.4 

29 

17.9 

22.5 

33.6 

34.6 

31.0 

30.4 

17.2 

16.9 

16.4 

26.3 

37.2 

28.6 

35.1 

30.6 

24.4 

30 

17.5 

23.5 

34.5 

34.6 

30.1 

29.6 

16.8 

20.9 

16.6 

26.9 

37.2 

28.7 

34.9 

30.4 

24.8 

31 

24.5 

35.1 

35.2 

28.6 

23.5 

16.9 

27.4 

37.2 

29.2 

34.8 

30.0 

24.6 

Cr 

lel 

Dl 

le 

12-20-5 

7 

1-  5-58 

1- 

16-58 

2- 

26-58 

3-25 

-58 

4-  3-5) 

S 

5-14-58 

5- 

26-58 

ri 

3;  00   A 

M 

1:00  AM 

1: 

00  PM 

10: 

OO  PM 

2:00 

AM 

12:00  M 

Id. 

7:00  AM 

3: 

30  AM 

SI 

gee: 

SI 

oga 

i-7..i 

2'. .  1 

2 

7.4 

3 

9.2 

36. 

1 

37.4 

30.6 

3 

2.1 

NH-Noft«cortf 
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DAILY   MEAN   OAOE   HEIGHT 
BUTTE  SLOOOH   AT   MAWSON   BRIDOE 


In 

^eet 

Oolt 

1957 

I9JS 

Doi* 

1957 

1956                                                      1 

Nov. 

Otc 

Jon. 

fib 

Mor 

Apr. 

Mo, 

Jun* 

Nov. 

Die. 

Jan. 

F«6. 

Ho> 

A», 

Mo> 

JuiM 

il.7 

41. B 

44.7 

55.5 

61.6 

54.8 

46.0 

44.8 

17 

44.1 

43.0 

47.5 

60.3 

47.6 

51.0 

"5.1 

44.1 

41.7 

41.6 

45.0 

56.8 

60.3 

55.9 

45.7 

44.6 

IB 

44.0 

45.5 

47.4 

60.5 

47.6 

50.0 

45.1 

43.8 

41.6 

41.6 

45.9 

56.8 

59.3 

57.8 

45.6 

44.5 

19 

43.8 

46.2 

47.2 

60.7 

47.4 

49.2 

45.0 

43.5 

"1.5 

41.5 

16.3 

57.5 

58.2 

59.2 

45.5 

45.4 

20 

43.1 

46.4 

47.0 

62.4 

47.2 

48.6 

45.0 

43.1 

"1.5 

41.4 

46.4 

58.7 

56.8 

59.7 

45.4 

45.5 

21 

42.7 

46.7 

46.8 

64.6 

47.6 

48.1 

45.0 

42.4 

40.8 

41.4 

46.5 

60.1 

55.7 

59.8 

45.3 

45.0 

22 

42.5 

47.1 

46.6 

64.0 

51.2 

47.7 

45.0 

42.0 

41.1 

41.4 

46.4 

60.5 

54.3 

59.9 

45.3 

44.4 

23 

42.4 

47.2 

46.4 

62.9 

55.8 

47.4 

45.2 

41.8 

41.3 

41.3 

46.2 

60.1 

53.0 

59.8 

45.2 

44.2 

24 

42.3 

47.1 

46.3 

61.8 

56.6 

47.2 

45.5 

41.7 

41.3 

41.2 

45.9 

60.0 

51.9 

59.6 

45.1 

44.0 

2S 

42.3 

46.9 

46.4 

61.7 

56.4 

47.0 

45.7 

41.6 

40.8 

40.7 

45.6 

60.0 

50.9 

59.2 

44.7 

44.4 

26 

42.3 

46.6 

47.2 

63.9 

55.9 

46.8 

45.8 

41.9 

40.3 

40.7 

45.8 

60,0 

50.0 

58.1 

44.3 

44.7 

27 

42.4 

46.1 

51.8 

64.1 

55.3 

46.6 

46.0 

41.8 

40.4 

41.1 

46.0 

59.8 

49.1 

56.7 

44.7 

44.2 

28 

42.4 

45.4 

55.1 

62.8 

54.3 

"6.5 

46.1 

41.5 

41.2 

41.2 

46.2 

60.0 

48.5 

55.4 

44.9 

44.5 

2» 

42.4 

45.0 

55.1 

53.1 

46.3 

46.0 

41.6 

41.6 

40.9 

46.4 

60.8 

48.2 

54.3 

45.1 

45.2 

50 

42.1 

44.9 

54.6 

52.6 

46.2 

45.7 

42.0 

42.8 

40.8 

47.2 

60.9 

47.9 

53.1 

45.2 

44.6 

31 

44.8 

55.3 

53.7 

45.2 

43.9 

41.1 

47.5 

61.0 

47.7 

52.1 

45.2 

44.3 

Cri 

si 

Da 

I* 

1-17-5E 

] 

-28-58 

2- 

2-58 

2- 

7-58 

2-21- 

58 

2-26-58 

3 

-24-58 

4- 

7-58 

Slo 

«••: 

Ti 
SI 

Tie 
igi 

4:00  «. 
47.5 

7 

;00  PM 
55.5 

4:: 
5( 

0  AM 
.9 

1:00  PM 
60.5 

3:00 
64.8 

PM 

10:00  PK 
64.5 

4 

:00   AM 
56.7 

4:00   PM 
60.0 

NR- No  Record 


TABLE  263 


DAILY  MEAN  OAOE   KEIOHT 
SUTTER   BYPASS   AT  LOKO    ERIDOE 


Oolo 

,957 

1956 

Dole 

1957 

I95S                                                      I 

Nov. 

Dec. 

Jon 

Feb 

Mor. 

Apr. 

Moy 

JurM 

Nov. 

Dec. 

Jor»- 

Feb 

Mor 

Apr 

Hon 

June 

1 

NR 

NR 

39.1 

47.5 

51.4 

46.6 

40.8 

40.7 

17 

NR 

NR 

41.5 

50.9 

41.9 

44.4 

40.4 

40.9 

2 

NR 

m 

39. 2E 

47.9 

50.4 

47.2 

40.6 

40.6 

le 

NR 

NR 

41.4 

50.6 

41.8 

43.9 

40.5 

40.6 

3 

KR 

NR 

39.8 

47.9 

49.7 

48.4 

40.4 

40.7 

19 

NR 

39.6 

41.3 

50.7 

41.7 

43.3 

40.6 

40.6 

4 

KR 

NR 

40.3 

48.3 

48.9 

49.4 

40.3 

41.0 

20 

NR 

NB 

41.2 

52.0 

41.6 

42.9 

40.6 

40.6 

5 

im 

NR 

40.5 

49.2 

48.0 

49.8 

40.2 

41.2 

21 

NR 

NR 

41.0 

54.1 

42.2 

42.5 

40.7 

40.1 

6 

NR 

NK 

40.6 

50.2 

47.3 

49.8 

40.1 

40.9 

22 

NR 

NR 

40.8 

53.8 

44.3 

42.3 

40.7 

40.2 

7 

NR 

NR 

40.6 

50.7 

46.4 

49.9 

40.2 

40.7 

23 

NR 

NB 

40.6 

52.8 

47.2 

42.0 

40.7 

40.8 

a 

NR 

NR 

40.5 

50.4 

45.6 

49.9 

40.2 

40.6 

24 

NR 

NR 

40.5 

51.9 

47.8 

41.8 

40.9 

40.8 

9 

NR 

NR 

40.2 

50.2 

45.0 

49.7 

40.4 

40.5 

23 

NR 

41.  OE 

40.5 

51.5 

47.7 

41.7 

41.0 

40.8 

10 

NR 

NR 

39.9 

50.2 

44.3 

49.4 

40.3 

40.5 

26 

NR 

40.9 

41.1 

53.2 

47.4 

41.5 

41.1 

41.1 

,, 

NR 

m 

39.8 

50.3 

43.7 

48.8 

40.0 

40.6 

27 

NR 

40.5 

43.6 

53.8 

47.0 

41.4 

41.2 

41.0 

12 

NR 

NR 

40.1 

50.2 

43.2 

47.9 

40.1 

40.6 

26 

NR 

39.9 

46.4 

52.7 

46.4 

41.3 

41.3 

40.8 

13 

NR 

NR 

40.3 

50.1 

42.7 

47.1 

40.3 

40.8 

29 

NR 

39.4 

46.7 

45.7 

41.1 

41.2 

40.9 

14 

NR 

NR 

40.4 

50.8 

42.4 

46.3 

40.4 

41.1 

30 

NR 

39.2 

46.3 

45.2 

41.0 

41.1 

40.1 

IS 

NR 

NR 

40.9 

51.0 

42.2 

45.6 

40.5 

41.0 

31 

39.1 

46.6 

45.8 

40.8 

16 

NR 

NR 

41.4 

51.0 

42.0 

45.0 

40.5 

41.0 

Cf 

il 

Do 

le 
me 

1 -' 

11:30  PI 

I 

-  2-58 
:00  AM 

2- 
2:( 

7-58 
»  PM 

2- 
9:( 

6-58 
X>  PM 

2-21 
6;00 

58 
PM 

2-27-5£ 
2:00  A> 

7 

-24-58 
:00  AM 

4- 
11: 

7-58 
X   PM 

Sl< 

gn: 

SI 

oge 

46.8 

47.9 

5 

— i 

).7 

5 

.0 

54.1 

1 

54.1 

, 

47.8 

5< 

— 1 

).0 

NR-NoR«COrtf 
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DAILY  MEAN   OAOE    HEIOHT 
WADSWORTH  CANAL    AT   BUTTE   HOUSE  ROAD 


Oou 

1957 

1958 

Doll 

1957 

1 

Nov. 

D<c. 

Jon. 

F<b. 

Mof. 

Apr, 

Mor 

JUM 

Nov. 

Doc. 

Jon. 

FiO 

Mar 

Apr 

"or 

Juno 

1 

"9.3 

NR 

13.2 

41.5 

19.0 

17.9 

a  51.1 

50.5 

IT 

49.0 

49.3 

12.8 

18.1 

13.2 

13.5 

52.2 

NR 

19.2 

NR 

14.2 

45.2 

17.9 

49.0 

52.9 

50.6 

le 

49.0 

49.7 

42.7 

18.9 

13.1 

a  41.0 

52.3 

NR 

'•9.3 

18.9 

13.6 

17.4 

47.0 

19.2 

52.9 

50.7 

19 

49.0 

19.5 

42.7 

51.7 

43.0 

44.5 

52.4 

NR 

19.2 

18.9 

13.3 

16.7 

46.0 

18.0 

52.8 

50.7 

20 

49.0 

49.3 

42.6 

51.2 

13.2 

44.5 

52.5 

NR 

19.2 

18.9 

43.3 

17.1 

45.1 

17.7 

52.5 

50.8 

21 

19. 0 

19. 2 

42.6 

52.3 

15.7 

41.5 

a  52.0 

NR 

49.2 

18.9 

43.3 

17.5 

41.4 

19.0 

52.3 

50.6 

22 

48.9 

19.2 

42.6 

51.8 

16.4 

41.4 

50.8 

NR 

19.2 

18.9 

13.2 

18.1 

43.9 

18.1 

52.2 

50.5 

23 

NR 

a  17.9 

42.6 

50.5 

16.1 

44.4 

50.8 

NR 

19.2 

18.8 

13.2 

48.2 

13.7 

47.5 

52.3 

50.1 

24 

NR 

16.8 

43.4 

50.6 

16.5 

a  46.9 

50.7 

a  50.5 

19.2 

18.9 

13.2 

18.3 

43.6 

47.1 

52.4 

50.1 

29 

NR 

46.7 

11.0 

51.2 

15.6 

49.6 

50.7 

NR 

19.2 

48.8 

13.3 

18.7 

43.5 

45.8 

52.4 

50.5 

26 

NR 

46.7 

17.4 

51.5 

14.9 

49.5 

50.6 

NR 

19.2 

18.8 

13.2 

18.2 

13.1 

16.0 

52.6 

50.6 

2T 

NR 

16.7 

16.1 

51.8 

44.5 

49.6 

50.7 

NR 

19.2 

18.8 

13.1 

50.8 

13.1 

15.0 

a  52.7 

50.6 

2a 

NR 

16.7 

14.6 

50.1 

11.1 

49.6 

50.6 

NR 

19.2 

18.8 

13.2 

19.8 

13.3 

14.4 

52.0 

50.5 

29 

NR 

46.7 

11.3 

13.9 

19.7 

50.5 

NR 

19.2 

18.8 

43.2 

19.2 

43.3 

14.0 

51.9 

50.4 

30 

NR 

a  45.2 

14.2 

11.7 

50.0 

50.6 

NR 

19.2 

18.9 

43.1 

18.8 

43.1 

43.8 

51.9 

NR 

31 

a  43.6 

13.9 

41.1 

50.6 

19.0 

19.0 

12.9 

18.6 

43.2 

43.6 

52.1 

KR 

00 

t« 

2-12-5-^ 

: 

-19-58 

2-i 

1-58 

2-24-58 

2-27- 

58 

5-  3-5£ 

= 

-12-58 

5-21-58 

1:30   A^ 

S 

iOO    AM 

5:( 

)0   PM 

6130   PM 

1:00 

AM 

5:00   AM                 : 

:15   PM 

4,00   PM 

Slo 

gt*: 

SI 

ogt 

51.3 

52.0 

5: 

.4 

52.1 

52.1 

i 

53.1 

53.1 

52.6 

NR-NoRtCOrd 

a     Board   change. 


DAILY  OAOE  HEIGHT* 
SUTTER    BYPASS    AT  STATE    PUMPING    PLANT   3 


In  feet 

Oola 

1957 

,958 

Dote 

1957 

1 

Nov. 

Dec 

Jon. 

Fob. 

Mar. 

Apr. 

Hoy 

Juno 

Nov, 

Dec. 

Jan. 

Fob 

Mor 

Apr 

MOI 

Juno 

38.7 

38.9 

38.6 

44.5 

49.1 

13.1 

35.2 

38.0 

17 

38.8 

38.7 

36.2 

48.5 

36.7 

41.4 

38.3 

38.1 

38.7 

38.9 

38.8 

15.1 

48.0 

14.1 

35.0 

38.0 

IS 

39.0 

38.8 

37.2 

48.2 

36.6 

10.4 

38.3 

38.0 

38.7 

38.8 

38.3 

15.1 

47.1 

45.3 

36.0 

38.2 

19 

38.8 

38.8 

36.0 

48.3 

36.6 

39.2 

38.3 

38.0 

38.7 

38.8 

38.4 

15.4 

46.1 

16.3 

35.9 

38.2 

20 

38.8 

38.6 

35.7 

49.7 

36.4 

38.2 

38.3 

38.1 

38.7 

38.8 

38.5 

46.2 

45.0 

17.1 

37.2 

38.1 

21 

38.7 

38.6 

35.6 

51.7 

37.6 

37.6 

38.3 

38.1 

J8.7 

38.8 

38.5 

17.5 

11.1 

17.1 

38.6 

38.0 

22 

33.7 

38.8 

35.3 

52.2 

39.1 

37.1 

38.1 

38.0 

38.6 

38.8 

38.5 

18.1 

13.3 

17.2 

38.4 

37.8 

23 

38.7 

38.6 

35.1 

50.5 

43.1 

36.8 

38.1 

37.8 

38.6 

38.8 

38.5 

17.9 

12.5 

17.2 

38.1 

37.6 

24 

38.7 

38.4 

35.1 

49.8 

41.6 

36.8 

38.2 

38.0 

38.6 

38.8 

38.4 

47.7 

10.9 

47.0 

38.1 

37.6 

29 

38.8 

38.2 

35.6 

49.8 

41.6 

36.6 

38.2 

38.1 

38.5 

38.8 

36.9 

47.7 

11.2 

16.7 

38.1 

37.8 

26 

38.8 

38.4 

37.9 

50.9 

41.2 

36.2 

38.2 

38.1 

38.5 

38.6 

31.5 

47.7 

10.1 

16.0 

38.0 

38.1 

27 

38.8 

38.6 

39.0 

51.5 

43.8 

36.0 

38.3 

38.1 

38.5 

38.6 

34.5 

47.6 

39.0 

11.9 

38.1 

38.1 

2S 

39.0 

38.2 

42.7 

50.5 

43.2 

35.8 

38.3 

38.1 

38.5 

38.6 

34.6 

47.6 

38.0 

13.9 

38.2 

38.2 

29 

39.0 

38.0 

43.8 

42.6 

35.6 

38.2 

38.1 

38.6 

38.7 

35.1 

48.1 

37.5 

43.1 

38.2 

38.3 

30 

39.0 

38.2 

43.3 

42.1 

35.5 

38.2 

38.5 

i8.7 

38.7 

36.1 

48.5 

37.2 

42.4 

38.2 

38.3 

31 

38.7 

43.4 

42.2 

38.1 

38.8 

38.7 

36.1 

18.6 

36.8 

42.0 

38.3 

38.2 

Cr 

•t 

0< 

to 

SI 

got: 

■n 

SI 

oga 

' 

NR  -  No  Rtcord 

•      Average   of   two  or  more   dally    reaillnKO. 


DAILY  QAOE  HEIGHT* 

SUTTOB   BYPASS   AT  STATE   PUMPING   PLAMT  2 


191 


Doit 

1957 

.939 

Ooio 

1957 

1958 

Nov. 

O.C. 

Jon        .[        Fob. 

Mor. 

»pr. 

Mot 

Juno 

N0>. 

Ooc. 

Jon. 

Foe. 

Hoi 

IV 

Mot 

Juno 

< 

28.0 

28.6 

28.0 

10.3 

15.1 

39.2 

31.7 

31.8 

17 

27.3 

28.8 

32.5 

11.8 

32.1 

36.1 

31.7 

30.0 

2 

28.0 

28.8 

28.1 

11.0 

11.1 

10.5 

31.5 

31.7 

18 

26.0 

29.2 

32.3 

11.6 

32.1 

35.6 

31.8 

29.5 

3 

27.9 

29.0 

29.2 

11.2 

13.3 

11.9 

31.1 

31.6 

19 

28.3 

30.8 

32.2 

14.6 

32.0 

35.0 

31.9 

29.0 

4 

27.8 

29.2 

29.6 

11.5 

42.3 

13.0 

31.2 

31.5 

20 

28.9 

30.7 

32.1 

15.9 

32.0 

31.5 

32.0 

28.7 

5 

27.8 

29.4 

30.0 

12.1 

41.2 

13.5 

31.0 

31.7 

21 

28.8 

30.9 

31.9 

47.9 

32.3 

31.1 

32.1 

28.7 

« 

27.6 

29.1 

30.2 

13.5 

39.7 

13-5 

30.7 

31.7 

22 

28.6 

31.2 

31.8 

47.9 

31.0 

33.8 

32.2 

28.6 

7 

27.1 

29.1 

30.1 

41.1 

38.9 

13.5 

31.0 

31.1 

23 

28.3 

31.7 

31.6 

16.9 

37.1 

33.9 

32.1 

28.2 

a 

27.6 

29.1 

30.4 

41.2 

37.1 

43.5 

31.0 

30.9 

24 

28.0 

32.1 

31.4 

46.0 

40.1 

31.2 

32.3 

28.4 

9 

27.7 

29.1 

30.3 

43.9 

36.2 

43.2 

31.1 

30.1 

2S 

27.8 

32.2 

31.4 

45.8 

40.7 

31.0 

32.1 

29.0 

10 

27.8 

29.3 

30.3 

41.0 

35.2 

42.8 

31.1 

29.8 

26 

27.7 

31.9 

33.1 

47.2 

40.3 

33.6 

32.1 

29.0 

H 

27.7 

29.2 

30.2 

43.9 

31.3 

42.1 

31.1 

29.7 

27 

27.8 

31.6 

35.1 

18.1 

39.6 

33.2 

32.1 

29.0 

12 

27.6 

29.2 

30.1 

14.0 

33.7 

41.0 

31.4 

29.7 

28 

28.0 

30.6 

37.1 

17.1 

38.8 

32.5 

32.3 

28.8 

13 

27.7 

29.2 

30.5 

13.9 

33.1 

39.8 

31.6 

29.6 

29 

28.2 

29.8 

39.0 

38.0 

32.2 

32.1 

28.6 

14 

27.9 

29.2 

32.0 

44.6 

32.8 

38.7 

31.6 

30.0 

30 

28.1 

28.7 

38.9 

35.3 

31.9 

32.0 

28.7 

19 

27.6 

29.1 

34.0 

44.9 

32.4 

37.7 

31.6 

30.2 

31 

MR 

39.2 

37.7 

32.0 

16 

26.8 

29." 

33.2 

11.9 

32.3 

37.0 

31.6 

30.2 

Cri 
Sle 

SI 

00 

■n 
SI 

te 
Tie 
og< 

NR-NoR«cord 

•     Average  of  two  or  more  dally  readings. 


DAILY  GAGE   HEIGHT* 
SUTTER   BYPASS    AT  STATE   PUMPING 


Doit 

1957 

1956 

Dole 

1957 

1958                                                   1 

No., 

Dec. 

Jon 

Fell 

Mor 

Apr, 

Mot 

Juno 

Nov 

Oec- 

Jon 

FtO- 

Mor 

Apr 

Mo, 

June 

1 

27.9 

28.6 

26.4 

38.6 

42.8 

37.8 

31.5 

31.2 

17 

23.5 

28.8 

31.8 

12.2 

31.6 

36.0 

31.3 

29.0 

28.0 

28.8 

26.4 

39.3 

41.9 

39.2 

31.1 

30.9 

18 

26.5 

28.8 

31.5 

12.0 

31.6 

35.4 

31.1 

28.2 

27.8 

29.0 

27.7 

39.1 

11.0 

10.1 

31.3 

30.1 

19 

28.5 

29.2 

31.4 

12.0 

31.6. 

35.0 

31.6 

27.8 

27.6 

29.2 

28.4 

39.7 

40.3 

11.2 

31.2 

30.8 

20 

28.6 

29.0 

-  31.2 

12.9 

31.4 

31.5 

31.7 

27.9 

27.1 

29.1 

28.6 

40.2 

39.4 

11.3 

30.8 

31.0 

21 

28.6 

29.6 

31.1 

11.3 

31.6 

31.2 

31.8 

28.3 

27.1 

29.4 

28.8 

11.1 

38.7 

11.2 

30.3 

31.2 

22 

28.2 

30.1 

30.9 

14.5 

32.1 

31.0 

31.8 

26.2 

27.2 

29.4 

29.0 

41.7 

37.8 

41.2 

30.1 

30.8 

23 

27.8 

30.6 

30.5 

13.7 

36.6 

33.8 

31.6 

27.7 

27.4 

29.4 

28.8 

11.6 

36.6 

41.2 

30.6 

30.1 

24 

27.6 

31.3 

30.3 

12.8 

38.9 

34.1 

31.8 

26.1 

27.6 

29.1 

26.6 

11.4 

35.6 

10.9 

30.8 

29.1 

2S 

27.1 

31.2 

30.3 

13.2 

39.2 

34.0 

32.1 

28.9 

27.6 

■>9.2 

28.5 

41.4 

31.6 

10.7 

30.8 

28.6 

26 

27.1 

31.0 

31.3 

11.3 

38.9 

31.6 

32.3 

28.7 

27.6 

29.2 

28.8 

41.4 

33.7 

10.2 

30.9 

28.7 

27 

27.6 

30.6 

32.7 

11.8 

38.4 

33.0 

32.1 

28.8 

27.6 

29.2 

28.8 

41.1 

32.8 

39.5 

31.0 

28.1 

28 

27.8 

30.0 

35.2 

43.9 

37.7 

32.1 

32.0 

28.7 

27.6 

29.2 

28.9 

41.6 

32.3 

36.6 

31.1 

28.2 

29 

28.0 

29.6 

37.5 

36.9 

32.0 

31.7 

28.4 

27.6 

29.2 

30.3 

12.0 

31.9 

37.5 

31.3 

26.4 

30 

28.5 

27.2 

37.6 

36.6 

31.6 

31.6 

28.5 

21.1 

29.2 

32.2 

12.2 

31.7 

37.1 

31.3 

28.8 

31 

NR 

38.0 

37.0 

31.1 

23.0 

29.2 

32.2 

12.2 

31.7 

36.5 

31.3 

29.0 

SI 

51 

got: 

Oa 
SI 

It 

mt 
age 

NR-hoRtcord 

•      Average  of  two  or  more  dally   readings. 
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DAILY  MEAN   OAOE   HEIGHT 
FEATHER   RIVER  NEAR  OROVILLE 


Oofa 

1957 

1958 

Dole 

1957 

t95B                                                       1 

Nov. 

Oec. 

Joft 

Ftb 

Mar. 

Ao<. 

Moy 

Jwnt 

Nov 

Dec- 

Jon. 

Feb 

Mor 

.»-. 

Mot 

Jurw 

, 

9.8 

9.8 

12.2 

19.8 

26.7 

30.9 

26.2 

£1.3 

17 

11.5 

24.3 

11.9 

31.1 

17.4 

30.1 

27.0 

20.7 

2 

9.6 

9.7 

13.1 

19.6 

21.1 

33.3 

26.6 

22.3 

IB 

11.1 

21.5 

11.6 

29.1 

16.4 

29.5 

27.9 

20.0 

3 

9.6 

9.6 

12.7 

21.9 

23.1 

32.2 

26.8 

22.4 

,S 

10.7 

17.8 

11.4 

38.3 

16.5 

29.7 

27.8 

19.8 

4 

9.6 

9.6 

12.1 

21.5 

21.8 

28.0 

27.2 

20.2 

20 

10.1 

16.7 

11.8 

34.7 

19.1 

30.0 

27.2 

18.3 

5 

9.5 

9.6 

11.7 

27.1 

20.7 

26.1 

27.8 

19.6 

21 

10.2 

18.9 

11.1 

30.1 

32.4 

30.7 

26.6 

18.0 

6 

9.5 

9.3 

11.3 

21.1 

19.7 

26.1 

28.1 

19.3 

22 

10.0 

19.7 

11.0 

27.9 

30.8 

31.5 

26.4 

17.1 

7 

9.5 

9.6 

11.3 

21.6 

18.7 

21.7 

27.8 

18.9 

23 

10.0 

16.5 

10.8 

26.2 

29.7 

30.0 

26.5 

17.1 

S 

9.5 

9.6 

11.2 

28.3 

18.6 

21.1 

27.1 

18.1 

24 

9.9 

14.4 

12.7 

11.2 

29.2 

28.0 

25.9 

16.4 

9 

9.5 

9.7 

11.1 

27.9 

17.9 

21.5 

27.9 

18.2 

25 

9.9 

13.7 

13.9 

50.2 

26.5 

26.7 

25.3 

15.8 

10 

9.6 

9.6 

13.3 

26.1 

16.7 

21.8 

28.1 

17.9 

26 

9.8 

13.1 

22.7 

10.5 

21.6 

26.0 

24.8 

14.6 

tl 

9.9 

9.6 

15.1 

23.6 

16.9 

25.5 

28.9 

17.8 

27 

9.8 

12.9 

17.2 

34.2 

23.2 

25.6 

21.5 

14.7 

12 

9.8 

9.6 

14.0 

35.0 

16.5 

27.3 

28.8 

20.0 

28 

9.8 

13.2 

11.7 

29.8 

22.1 

25.6 

23.6 

13.2 

13 

11.5 

9.7 

11.0 

32.6 

16.9 

27.9 

26.6 

22.1 

29 

9.7 

13.7 

21.1 

22.0 

26.0 

22.4 

12.6 

14 

22,6 

9.6 

13.1 

28.8 

17.9 

28.9 

25.5 

21.7 

30 

a. 7 

13.2 

29.2 

30.0 

26.4 

22.0 

12.9 

19 

111.7 

10.7 

12.5 

31.7 

18.1 

29.6 

25.2 

21.0 

31 

12.7 

22.1 

26.7 

21.9 

l« 

11.9 

2A.1 

12.3 

31.6 

17.2 

29.6 

26.3 

20.9 

Cf« 

Do 

le 

12-16-5 

7 

1-29-58 

2- 

12-58 

2- 

19-58 

2-24 

-58 

3-21-58 

J-30-58 

4- 

2-58 

Ti 

5:30  P 

«             1 

D;00  PM 

4: 

30  PM 

1: 

DO   PM 

11:30 

PM 

3:30  PM 

*;00   PM 

3: 

30  PM 

51a 

«•■■ 

SI 

age 

30.3 

31.2 

3 

3.8 

11.1 

57. 

Z 

35.4 

31.6 

35.8 

NR- No  Record 


DAILY   MEAN  OAOE   HEIGHT 
FEATHER   RIVER   NEAR  ORIDLEY 


Oolt 

1957 

1958 

Dole 

1957 

1958                                                         I 

Nov. 

Dec 

Jolt. 

Feb- 

Mor. 

Apr. 

Mor 

June 

Nov 

Dec. 

Jon. 

Feb. 

Mor 

Apr. 

Mor 

June 

1 

78.2 

78.2 

79.1 

81.9 

85.1 

85.7 

83.5 

81.1 

17 

78.-7 

83.5 

79.0 

87.0 

80.8 

85.3 

83.3 

81.0 

2 

78.2 

78.2 

79.4 

81.1 

84.1 

86.7 

83. 5 

81.1 

IS 

78.7 

83.8 

78.9 

85.6 

80.7 

85.3 

83.6 

80.7 

3 

78.1 

78.2 

79.3 

83.3 

83.4 

87.3 

83.6 

81.6 

19 

78.6 

81.1 

78.8 

88.3 

80.4 

85.3 

83.7 

80.6 

4 

78.1 

78.2 

79.1 

83.5 

82.8 

85.1 

83.6 

81.1 

20 

78.1 

80.6 

78.9 

88.8 

81.0 

85.3 

83.5 

80.2 

9 

78.1 

78.2 

78.9 

84.3 

82.4 

81.5 

83.8 

80.7 

21 

78.1 

80.8 

78.7 

86.7 

85.2 

85.5 

83.1 

80.1 

« 

73.1 

78.1 

78.8 

83.8 

81.9 

81.2 

84.0 

80.6 

22 

78.3 

81.9 

78.7 

85.4 

86.5 

85.8 

83.2 

79.8 

7 

78.1 

78.1 

78.8 

83.3 

81.6 

83.8 

83.8 

80.1 

23 

78.3 

80.7 

78.6 

84.5 

85.5 

85.5 

83.2 

79.7 

8 

78.1 

78.2 

78.8 

84.7 

81.4 

83.1 

83.6 

80.2 

24 

78.3 

80.0 

79.0 

86.3 

85.8 

84.7 

83.1 

79.5 

9 

78.0 

78.2 

78.7 

84.8 

81.2 

83.1 

83.7 

80.1 

2S 

78.3 

79.7 

79.6 

95.8 

81.6 

84.2 

82.9 

79.2 

10 

78.0 

78.2 

79.0 

84.5 

80.8 

83.5 

83.9 

80.1 

26 

78.2 

79.3 

82.1 

91.8 

83.8 

83.8 

82.7 

79.0 

II 

78.2 

78.2 

80.0 

83.4 

80.8 

83.6 

83.9 

79.9 

27 

78.2 

79.3 

81.3 

88.4 

83.2 

83.6 

82.6 

78.6 

12 

78.2 

78.2 

79.6 

86.3 

80.7 

84.1 

84.2 

80.2 

28 

78.2 

79.3 

80.1 

86.6 

82.7 

83.4 

82.2 

78.4 

13 

78.2 

78.2 

79.7 

87.9 

80.8 

84.5 

83.6 

81.5 

29 

78.2 

79.5 

81.1 

82.4 

83.1 

82.0 

78.1 

14 

82.0 

78.2 

79.4 

85.5 

80.9 

84.8 

83.1 

81.1 

30 

78.2 

79.4 

85.7 

85.0 

83.5 

81.6 

78.1 

IS 

80.1 

78.3 

79.2 

86.3 

81.3 

85.1 

82.7 

81.1 

31 

79.2 

83.2 

84.6 

81.6 

l« 

79.1 

81.7 

79.1 

87.4 

80.8 

85.2 

83.0 

81.0 

Cr 

itt 

0< 

le 

1-30-5 

3 

J-12-58 

2- 

16-58 

2- 

9-58 

2-25- 

58 

3-21-5* 

ii 

-  1-58 

1- 

2-58 

SI 

gai: 

Tl 

s 

me 
oge 

5:30  P 
86.6 

•1              1 

1 

1:00   PM 
89.4 

5: 

a 

30  PM 
).2 

8: 

9 

30  PM 

3.1 

8:30 

96.  c 

AM 

11:00  PI" 
87.4 

1 

:00  PM 

86,7 

9:C 

8J 

»  PM 

,0 

Nfl- NO  Accord 
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13.1 
42.1 
42.0 
12.0 

11.9 
11.9 
11.9 
11.8 
11.9 

12.0 

12.1 
12.1 
15.0 
15.7 

13.9 


0»c. 

12.2 

12.2 

112.1 

12.1 

12.1 

12.1 
12.0 
12.1 
12.1 

12.1 

12.1 
12.1 
12.1 
12.1 
12.2 
11.1 


13.9 
M.l 
11.6 
11.0 
13.7 

13.1 
13.3 
13.2 
13.2 
13.5 

15.2 
15.1 
15.0 
11.6 
11.2 
13.9 


Crcsl 
Stagfli : 


Dote 

Time 
S'agt 


ftb 

19.0 

17.7 

51.2 

52.1 

52.1 

52.7 
51.1 
52.6 
53.8 
53.7 

52.5 
53.1 
58.3 
56.3 

55.1 

56.1 


Mo.. 

51.  2 

52.3 
50.9 
50.0 
19. 2 

18.6 
18.1 
17.8 
17.5 
17.1 

16.7 
16.6 
16.6 
16.8 
18.3 
17.5 


55.3 
57.9 
60.0 
57.6 
51.6 

53.6 
53.2 
51.9 
51.2 
51.1 

51.1 
51.6 
52.3 
52.6 
53.2 
53.1 


DAILY   MEAN  OWE   HEIOHT 
PEATHER   RIVER    AT  YUBA   CITY 


Mot 

51.0 

51.0 

51.2 

51.1 

51.9 

52.6 
52.6 
52.2 
52.2 
52.7 

52.8 
53.2 
52.1 
51.1 
51.0 

51.2 


Jiirt 
19.2 
19. 0 

19.9 
19.3 
18.3 

18.2 
17.9 

17.5 
17.6 
17.1 

17.2 
17.2 
18.5 
18.8 
18.6 
18.1 


-r 


Nov 

12.8 
12.7 
12.6 

12.1 

12.1 
12.3 
12.2 
12.2 
12.2 

12.2 
12.2 
12.2 
12.2 


19.1 

13.7 

19.5 

13.5 

18.2 

13.1 

16.2 

13.1 

16.1 

13.2 

17.8 

13.1 

16.7 

13.0 

15.1 

13.3 

11.8 

15.2 

11.3 

18.3 

11.2 

51.3 

11.1 

17.1 

11.4 

16.1 

11.5 

52.1 

11.2 

52.3 

57.1 
55.5 
56.1 
59.1 
57.4 

55.0 
53.2 
53.0 
63.4 
63.8 

59.7 
56.6 


Uor 

17.1 

16.9 
16.4 
46.8 
50.8 

56.1 
55.5 
55.3 
54.4 
52.7 

51.2 
50.2 
49.6 
52.6 

51.6 


«0r 

53.5 
53.7 
53.5 
53.5 
53.8 

51.2 
54.2 
53.3 
52.2 
51.5 

51.1 
50.9 
50.8 
50.9 


MOT 

51.9 
52.6 
53.0 
53.1 
52.7 

52.4 
52.5 
52.7 
52.4 
51.8 

51.1 
50.6 
50.1 
19.6 

19.1 


Juno 

48.1 

48.2 
48.0 
47.6 
47.2- 

17. 0 
16.7 
46.5 
46.1 
45.8 

15.3 
15.1 
41.5 
11.3 


2-13-58 

12:30  PM 

58.8 


2-17-58 
7:30  AX 

57.3 


2-20-58 

10:30  AM 

59.9 


2-25-58 

9:00  PM 

66.1 


3-22-58 

1:30  PM 

56.7 


3-24-58 

3:00   PM 

55.5 


3-31-58 

1:00   AM 


1-   3-58 
1:00   PM 

ic.t. 


Nft-NoRocord 


DAILY  MEAN  OAOE   HEIGHT 
YUBA  RIVER    AT  ENOLEBRIOOT  DAM 


In  feet 

Dolo 

1957 

,«e 

Dole 

1957 

1968                                                       1 

Now 

Otc 

Jon. 

Feb. 

Mor               Apr. 

Moy 

Juno 

Nov. 

O.C. 

Jon. 

Fob.- 

MOI 

«p> 

Moy 

Jon« 

1 

MR 

NF 

0.8 

1.8 

2.6 

1.1 

2.5 

2.8 

IT 

NR 

NR 

0.7 

3.7 

1.7 

2.9 

3.8 

2.7 

2 

NR 

NR 

0.8 

1.8 

2.1 

1.5 

2.6 

3.0 

IS 

NR 

NR 

0.7 

3.2 

1.6 

3.0 

1.1 

2.6 

3 

m 

m 

0.8 

3.0 

2.2 

1.5 

2.7 

3.5 

19 

NR 

0.2 

0.6 

4.4 

1.5 

3.0 

1.2 

2.6 

4 

NR 

NR 

0.7 

2.6 

2.0 

3.1 

2.9 

2.8 

20 

NR 

1.0 

0.6 

3.9 

1.7 

3.0 

1.2 

2.5 

9 

m 

NR 

0.6 

2.8 

1.8 

3.0 

3.1 

2.8 

21 

NR 

1.2 

0.5 

3.2 

3.3 

3.1 

1.0 

2.3 

t 

NR 

NR 

0.6 

2.5 

1.8 

2.9 

3.7 

2.7 

22 

NR 

1.6 

0.5 

2.8 

3.6 

3.2 

1.0 

2.3 

7 

NR 

NR 

0.5 

2.3 

1.7 

2.5 

3.5 

2.6 

23 

NR 

1.2 

0.5 

2.6 

3.2 

2.9 

1.1 

2.2 

8 

NR 

NR 

0.5 

3.0 

1.7 

2.1 

3.1 

2.6 

24 

NR 

0.9 

0.9 

1.3 

3.4 

2.6 

1.2 

2.1 

9 

NR' 

m 

0.5 

2.9 

1.6 

2.3 

3.6 

2.6 

25 

NR 

0.8 

1.5 

7.1 

3.0 

2.5 

1.0 

1.9 

10 

NR 

NR 

0.8 

2.8 

1.5 

2.3 

3.8 

2.5 

2S 

NR 

0.7 

2.3 

1.5 

2.7 

2.1 

3.8 

1.6 

II 

NR 

NR 

1.2 

2.1 

1.1 

2.1 

3.8 

2.1 

27 

NR 

0.7 

2.1 

3.1 

2.1 

2.1 

3.6 

1.4 

12 

!P. 

NR 

1.1 

1.2 

1.1 

2.6 

3.6 

2.1 

ZS 

NR 

0.7 

1.6 

3.0 

2.2 

2.3 

3.1 

1.3 

13 

NR 

NR 

1.1 

3.9 

1.1 

2.7 

3.2 

2.5 

29 

NR 

1.0 

1.7 

2.2 

2.1 

3.1 

1.2 

14 

NR 

NR 

1.0 

3.2 

1.7 

2.8 

3.1 

2.1 

30 

NR 

1.0 

3.2 

4.0 

2.4 

2.9 

1.2 

13 

NR 

NR 

0.8 

3.7 

1.9 

2.9 

3.2 

2.6 

31 

0.9 

2.3 

3.3 

3.0 

le 

NR 

NR 

0.7 

1.1 

1.8 

2.9 

3.5 

2.7 

Cf 
SI 

11 
got: 

Do 
Tl 
SI 

le 
ogc 

1:30   P 

D                2-19-58 
H               2:00  PM 

'^.2 

2- 
1: 

25-58 
00   AM 

9.3 

1- 
9: 

2-58 
00   PM 

5.3 

NR-MoRacord 
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DAILY  MEAN  OAQE    HEIOHT 
YUBA  RIVEH    NEAH    MARYSVILLE 


In   reeT. 

Oott 

,«7 

1958 

Dole 

1957 

1 

No*. 

Die. 

Jon 

Ftb 

Mof. 

«p.. 

Mo, 

Juno 

Nov 

OfC. 

Jon 

Fob. 

Mor 

Apr 

Mot 

Junt 

1 

MR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

65.9 

66.3 

17 

NR 

63.6 

63.1 

NR 

65.1 

NH 

67.8 

65.9 

2 

m 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

66.0 

66.5 

18 

NR 

61.0 

63.3 

NR 

NR 

NR 

66.2 

65.8 

3 

m 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

66.2 

67.2 

19 

NR 

NR 

63.2 

NR 

NR 

66.8 

68.1 

65.8 

4 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

66.1 

66.3 

20 

NR 

NB 

63.2 

NR 

NB 

66.8 

68.3 

65.6 

i 

MR 

NR 

NR 

NR 

NB 

NR 

67.2 

66.1 

21 

NR 

NR 

63.1 

NR 

NR 

67.0 

68.0 

65.2 

i 

NR 

NR 

NR 

67.0 

65.3 

NR 

67.7 

66.0 

22 

NR 

NR 

63.0 

NR 

NB 

67.2 

68.0 

HR 

7 

NR 

NR 

NR 

66.6 

65.1 

NR 

67.5 

65.8 

23 

HR 

NR 

63.0 

NR 

67.8 

66.9 

68.1 

NB 

S 

NR 

NR 

NR 

68.1 

65.1 

66.1 

67.3 

65.6 

24 

NR 

HR 

NR 

NR 

68.0 

66.1 

68.2 

NB 

9 

NR 

NR 

NR 

67.7 

61.8 

66.2 

67.1 

65.9 

25 

HR 

NR 

NR 

NR 

67.3 

66.0 

67.9 

NB 

10 

NR 

NR 

NR 

NR 

61.7 

66.1 

67.8 

65.8 

2e 

HR 

NR 

NR 

70.8 

66.7 

65.7 

67.7 

64.2 

NR 

NH 

NR 

NR 

61.5 

66.2 

67.7 

65.7 

27 

NR 

HR 

HR 

68.1 

66.2 

65.7 

67.5 

61.0 

12 

NR 

NR 

NR 

NR 

61.5 

66.1 

67.7 

65.6 

28 

NR 

NB 

NR 

NR 

65.8 

65.7 

66.7 

63.8 

13 

NR 

NR 

NR 

NR 

61.5 

66.1 

67.0 

65.6 

29 

NR 

NB 

NR 

65.7 

65.7 

66.7 

63.6 

14 

NR 

NR 

64.0 

NR 

65.5 

NR 

66.7 

65.5 

30 

NR 

NB 

NR 

NR 

65.8 

66.5 

63.6 

13 

NR 

NR 

63.7 

NR 

65.7 

NR 

66.9 

65.8 

31 

NB 

NB 

NR 

66.6 

1$ 

NR 

NR 

63.5 

NR 

65.2 

NR 

67.1 

65.8 

CfesI 

Doll 
Time 

2-25-5( 
5:30  Al 

i 
1 

Stogtt: 

Sloge 

78.9 

t    ... 

^___ 

, 

, 

, 

NR-NoRacord 


TABLE  273 


DAILY  MEAN  OAGE   HEIGHT 
FEATHER    RIVER    BELOW   SHANGHAI    BEND 


In  feet 

Oolo 

1957 

1958 

Ool* 

1957 

1958                                                        1 

Nov, 

Doc 

Jon. 

Fob. 

Mor. 

Apr. 

Moy 

Juno 

Nov. 

Ooc. 

Jon. 

Fob. 

Mor. 

Apr 

Mo, 

Jono 

1 

:;6.5 

36.5 

38.5 

11.7 

50.2 

50.2 

46.1 

14.7 

17 

37.5 

13.9 

38.1 

53.0 

13.1 

49.3 

17.8 

43.8 

2 

36.1 

36.5 

38.8 

13.1 

48.2 

52.6 

46.1 

44.5 

18 

37.2 

14.5 

38.2 

51.5 

12.9 

49.5 

18.6 

13.6 

3 

36.1 

36.5 

39.1 

16.8 

46.7 

55.1 

16.6 

45.7 

19 

37.1 

13.3 

38.0 

51.8 

12.7 

49.4 

49.1 

13.3 

4 

36.1 

36.1 

38.8 

18.2 

45.6 

53.8 

16.8 

45.0 

20 

36.9 

10.9 

38.0 

55.1 

42.5 

19.4 

49.2 

13.0 

3 

36.2 

36.1 

38.3 

18.2 

44.8 

51.2 

17.3 

43.7 

21 

36.7 

10.8 

37.8 

53.4 

13.2 

19.5 

48.8 

42.3 

6 

36.1 

36.1 

38.1 

18.5 

41,1 

50.0 

18.0 

43.5 

22 

36.7 

42.8 

37.6 

51.0 

51. 2E 

49.8 

48.5 

42.1 

7 

36.0 

36.3 

37.8 

17.0 

13.5 

49.4 

18.4 

43.1 

23 

36.6 

41.8 

37.5 

19.2 

51.6 

50.1 

48.6 

41.9 

8 

36.0 

36.1 

37.8 

18.1 

13.1 

48.2 

18.3 

42.7 

24 

36.6 

40.3 

37.9 

18.6 

51.3 

49.6 

48.8 

41.6 

9 

36.1 

36.1 

37.7 

19.6 

12.8 

47.3 

18.1 

42.9 

23 

36.6 

39.5 

40.2 

58.3 

50.6 

48.4 

48.4 

11.3 

10 

36.2 

36.1 

38.1 

19.5 

12.3 

47.1 

48.3 

42.6 

26 

36.5 

38.9 

43.6 

59.6 

19.0 

47.5 

47.9 

40.8 

H 

36.3 

36.1 

40.0 

18.2 

12.0 

47.0 

48.7 

12.3 

2T 

36.5 

38.7 

46.9 

55.7 

47.5 

16.9 

47.1 

40.2 

12 

36.4 

36.1 

10.0 

19.2 

11.9 

17.2 

49.0 

42.3 

28 

36.5 

38.6 

12.9 

52.7 

46.5 

16.5 

46.4 

40.0 

13 

36.1 

36.1 

39.9 

53.9 

11.8 

47.8 

48.8 

13.6 

29 

36.5 

39.0 

11.2 

45.6 

46.3 

45.8 

39.7 

14 

38.8 

36.4 

39.5 

52.3 

12.0 

48.2 

47.9 

14.0 

30 

36.5 

39.3 

47.6 

46.3 

46.3 

15.  J 

39.5 

IS 

10. 5E 

36.5 

39.0 

51.1 

12.8 

48.7 

47.2 

13.9 

31 

38.9 

48.2 

19.3 

14.9 

l« 

38.1 

38. 3E 

38.6 

52.2 

13.2 

19.2 

47. 2E 

43.7 

Qi 

•1 

Do 

10 

2-13-5i 

i 

'-17-58 

2- 

>0-58 

2- 

>5-58 

3-22- 

58 

3-21-56 

« 

-  3-58 

4-: 

3-58 

S» 

0«: 

■n 

SI 

TIO 

ogo 

1:)0   ft 
51 .  '1 

1 

1 

):00    AM 

■i.i..' 

1: 
5 

0  PM 
1.5 

10i< 

6 

)0  PM 
.  1 

6:30 
52.^ 

PM 

3:30  n 

'>1.S 

3 

:00  PM 

1:] 
5C 

0    PM 
.2 
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DAILY   KEAN  OAOE   HEIGHT 
BEAR   RIVER    HEAR   WHEATLAND 


195 


Dan 

1957 

t„a 

Oote 

1957 

i99e                                     1 

Nov 

Dec 

Jon                Feb 

Mor. 

Apr 

Mo, 

June 

Nov 

Oec. 

Joo             Feb. 

Uor 

Apr 

MO, 

June 

1.8 
1.8 
1.8 
1.8 
1.7 

1.7 
1.7 
1.8 
1.8 
1.8 

1.8 
1.8 
1.8 
2.4 
2. It 
2.4 

2.0 
2.0 
2.1 
2.0 
2.0 

2.0 
2.0 
2.0 
1.9 
1.9 

1.9 
1.9 
1.9 
1.9 
2.1 
3.8 

2.i 

3.1 
3.1 
2.7 
2.6 

2.5 
2.4 
2.4 
2.4 
3.3 

3.6 
3.0 
3.0 
2.9 
2.8 
2.7 

3.4 
4.0 
7.2 
5.3 
5.3 

4.7 
4.6 
5.0 
4.5 
4.5 

4.1 
7.1 
6.0 
4.9 
5.3 
1.7 

3.9 
3.7 
3.5 
3.4 
3.2 

3.2 
3.1 
3.2 
3.1 
3.0 

3.0 
2.9 
3.1 
4.1 
5.8 
4.7 

9.2 
9.7 
10.7 
7.4 
6.4 

6.6 
5.8 
''.9 
4.6 
4.4 

4.4 
4.2 
4.0 
4.0 
3.9 
3.B 

0.9 
1.2 
2.4 
2.5 
2.5 

2.5 
2.4 
2.4 
2.3 
2.3 

2.4 
2.6 
2.5 
2.3 
2.2 
2.2 

1.8 
1.7 
1.8 
1.8 
1.7 

1.7 
1.7 
1.7 
1.6 
1.7 

1.6 
1.7 
1.8 
1.6 
1.5 
1.4 

17 

le 

19 
20 
21 

22 
29 
24 
25 

2e 

27 

2a 

29 

JO 

31 

2.2 
2.1 
2.1 
2.1 
2.1 

2.0 
2.0 
1.9 
1.9 

1.9 

1.9 
1.9 
1.9 
1.9 

4.2 
4.7 
3.5 
3.0 
2.8 

3.7 
3.0 
2.8 
2.6 
2.5 

2.5 
2.5 
2.8 
2.7 
2.5 

2.6 
2.6 
2.5 
2.4 

2.4 

2.3 
2.3 

2.8 
4.0 
6.2 

5.0 
3.7 
3.6 
6.1 
4.2 

4.3 
4.0 

6.0 
5.1 

4.3 

3.9 
3.7 
4.8 
7.9 
5.7 

4.7 
4.2 

4.3 
3.8 
3.5 
3.6 
5.7 

7.4 
6.0 
6.7 
5.9 
5.3 

4.8 
4.6 
4.4 
8.6 
6.7 

3.7 
3.6 
3.6 
3.4 
3." 

3.3 
3.3 
3.1 
3.0 
2.9 

2.8 
2.8 

2.1 

1.1 

2.1 
2.1 
2.0 
2.0 
2.0 

2.0 
2.2 
2.2 
2.0 
2.0 

1.9 
1.9 
1.9 
1.9 
1.8 

1.4 
1.2 
1.0 
0.7 
0.8 

0.8 
0.7 
0.7 
0.7 
0.7 

0.7 
0.7 
0.8 
0.8 

Dote 
Crest 

T.in. 
Sioges : 

Stage 

1-26-58               2-  3-58                2-12-58                2-25-58 

6:00  PM                 6:00   AM                 2:00  Pk                 2:00  AM 

7.5                      8.1                      8.6                      8.8 

3-15-58               3-22-58                3-30-58                4-  2-58 
3:00  AM                 5:00  AH                 1:00  P«               12:00  Mid. 

6.9                          8.7                        11.0                        12.9 

1 1                                t 1 

NR- No  Record 


TABLE  275 


DAILY   MEAN  GAOE   HEIGHT 
DRY  CREEK  NEAR   WHEATLAND 


Dote 

1957 

1958 

Oote 

1957 

1 

No*. 

Oec 

Jon 

Feb. 

Mor. 

4pr. 

Mo, 

June 

No* 

Dec. 

Jon. 

Feb. 

Mor 

Apr 

Moy 

June 

t 

2.9 

3.0 

3.2 

3.8 

3.9 

8.1 

3.3 

3.1 

17 

3.0 

4.4 

3.3 

4.0 

3.9 

3.6 

3.2 

3.1 

2 

HP 

3.0 

4.2 

4.7 

3.8 

8.4 

3.3 

3.1 

le 

3.0 

4.7 

3.3 

4.2 

3.7 

3.6 

3.2 

3.1 

3 

NF 

3.0 

3.9 

7.5 

3.7 

7.7 

3.2 

3.1 

19 

3.0 

3.7 

3.3 

6.4 

3.6 

3.6 

3.2 

3.1 

4 

NP 

3.0 

3.5 

4.9 

3.6 

5.4 

3.2 

3.1 

20 

3.0 

3.4 

3.3 

4.9 

3.7 

3.6 

3.2 

3.1 

5 

NP 

3.0 

3.4 

4.5 

3.6 

4.9 

3.2 

3.2 

21 

3.0 

3.3 

3-2 

4.3 

5.5 

3.5 

3.2 

3.0 

6 

NP 

3.0 

3.3 

4.1 

3.5 

6.1 

3.2 

3.1 

22 

3.0 

3.7 

3.2 

4.1 

6.1 

3.5 

3.2 

3.0 

7 

NF 

3.0 

3.3 

4.7 

3.5 

5.1 

3.2 

3.1 

23 

3.0 

3.4 

3.2 

4.0 

5.1 

3.5 

3.3 

3.0 

e 

NP 

3.0 

3.2 

5.4 

3.6 

4.5 

3.2 

3.1 

24 

3.0 

3.3 

3.7 

5.2 

5.2 

3.4 

3.3 

2.9 

9 

NF 

3.0 

3.2 

4.7 

3.5 

4.2 

3.2 

3.2 

25 

3.0 

3.2 

4.3 

6.6 

4.6 

3.1 

3.2 

NF 

10 

NF 

3.0 

4.3 

4.8 

3.4 

4.1 

3.2 

3.1 

26 

3.0 

3.2 

7.2 

4.8 

4.2 

3.4 

3.2 

HP 

1 1 

2.9 

3.0 

4.1 

4.3 

3.4 

4.0 

3.2 

3.1 

27 

3.0 

3.2 

5.1 

4.3 

4.1 

3.4 

3.2 

HP 

12 

2.9 

3.0 

3.7 

7.1 

3.4 

3.8 

3.3 

3.1 

2a 

3.0 

3.2 

4.1 

4.1 

4.0 

3.4 

3.0 

HP 

13 

3.0 

3.0 

3.7 

5.0 

3.4 

3.8 

3.3 

3.2 

29 

3.0 

3.2 

4.0 

3.9 

3.4 

2.9 

HP 

14 

3.1 

3.0 

3.6 

4.5 

4.1 

3.7 

3.3 

3.2 

30 

3.0 

3.2 

5.4 

6.6 

3.3 

3.0 

HP 

15 

3.3 

3.1 

3.4 

4.6 

4.7 

3.7 

3.3 

3.2 

31 

3.2 

4.1 

4.9 

3.2 

16 

2.1 

4.1 

3.4 

4.2 

4.1 

3.6 

3.2 

3.2 

Cr 

Do 

te 

1-26-5 

2-  3-58 

2- 

12-58 

2- 

19-58 

2-24-58 

3-22-51 

3 

i-30-58 

4- 

2-58 

2:00  P 

A 

5:00  AM 

11: 

30  AM 

10: 

30  AM 

11:00  PM 

2:00  A 

4 

):00   AM 

10: 

X  PM 

Sl< 

gee: 

St 

oge 

8.2 

q.S 

^.^ 

7.5 

9.0 

7.4 

8.4 

1 

.4 
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DAILY   MEAN  OAOE   HEIOHT 
PEATHER   RIVER    AT   NICOLAUS 


Dota 

195? 

1958 

Dotf 

1957 

1956                                                      ] 

No<. 

0«. 

Job. 

F.D. 

Mot. 

Apr. 

Moy 

Juno 

Nov. 

Ooc. 

Jon. 

Fob. 

Mor 

»0t. 

Uo> 

June 

1 

214.2 

24.2 

27.1 

37.2 

41.5 

40.1 

35.2 

33.5 

17 

25.8 

32.0 

27.9 

41.8 

32.8 

38.2 

36.0 

32.1 

2 

24.2 

24.2 

27.1 

36.6 

40.2 

41.9 

35.2 

33.1 

18 

25.2 

33.6 

27.4 

41.4 

32.1 

38.3 

36.5 

31.9 

3 

24.0 

24.3 

28.2 

38.3 

39.2 

43.8 

35.4 

33.8 

19 

24.9 

33.4 

26.9 

41.2 

31.3 

38.2 

37.0 

31.6 

4 

34.0 

24.2 

27.8 

39.3 

38.3 

42.8 

35.6 

34.0 

20 

24.7 

30.5 

26.5 

42.9 

31.1 

38.1 

37.2 

31.3 

i 

24.0 

24.2 

27.2 

39.3 

37.5 

41.3 

35.9 

32.3 

21 

24.6 

29.7 

26.3 

43.4 

34.0 

38.1 

37.0 

30.4 

6 

23.9 

24.2 

26.6 

39.8 

36.7 

40.7 

36.5 

32.1 

22 

24.5 

31.1 

25.9 

42.7 

39.2 

38.2 

36.8 

30.2 

7 

23.8 

24.1 

26.1 

39.6 

36.0 

40.5 

36.8 

31.6 

23 

24.4 

31.4 

25.7 

41,6 

40.2 

38.4 

36.8 

29.8 

e 

23.9 

24.2 

26.0 

39.9 

35.4 

40.0 

36.5 

31.1 

24 

24.3 

29.8 

25.8 

40.8 

40.2 

38.0 

37.0 

29.3 

9 

23.9 

24.2 

25.8 

40.4 

34.8 

39.4 

36.3 

31.2 

25 

24.3 

28.6 

28.4 

43.7 

40.1 

37.2 

36.9 

28.9 

10 

23.9 

24.2 

26.0 

40.4 

34.0 

39.2 

36.6 

31.0 

2S 

24.3 

27.6 

31.9 

45.7 

39.2 

36.6 

36.5 

28.1 

II 

24.0 

24.2 

28.1 

40.1 

33.1 

38.9 

36.9 

30.6 

27 

24.2 

27.0 

36.8 

44.4 

38.3 

36.1 

36.2 

27.3 

12 

24.0 

24.2 

29.0 

40.2 

32.2 

38.6 

37.1 

30.5 

28 

24.2 

26.8 

35.2 

42.9 

37.5 

35.7 

35.6 

26.8 

13 

24.1 

24.2 

28.7 

42.0 

31.6 

38.4 

36.9 

31.5 

29 

24.2 

27.0 

34.5 

36.8 

35.5 

34.9 

26.1 

14 

m 

24.2 

28.8 

42.0 

31.6 

38.2 

36.1 

32.3 

30 

24.2 

27.7 

37.3 

37.7 

35.2 

34.3 

25.8 

i: 

NR 

24.3 

28.5 

41.4 

33.9 

38.2 

35.6 

32.2 

31 

27.5 

38.4 

39.9 

33.7 

16 

27.0 

25.5 

28.3 

41.5 

33.4 

38.3 

35.6 

32.0 

Do 

i« 

l-27-5( 

S              1-31-58 

2- 

13-58 

2-21-58 

2-26- 

58 

3-23-5E 

t 

-  3-58 

5-20-58 

T. 

n« 

1:00  p 

1                 5:00  AM 

10: 

50  PM 

9:00   AM 

5:00 

AH 

3:00   AM                  ; 

:00  PM 

11:00   PM 

gal: 

SI 

ige 

37.0 

38.6 

4 

>.3 

43.4 

46.1 

40.4 

44.1 

37.2 
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DAILY   KEAN  GAGE   HEIGHT 
SACRAMENTO  RIVER    AT  VERONA 


In 

reet 

Oaii 

1957 

1958 

Dote 

1957 

1958 

Nov. 

Dot. 

Jon. 

Feb. 

Mor. 

Apr. 

Mod 

Junt 

Nov. 

Dec. 

Jon. 

Fob. 

Mor. 

Apr. 

Mor 

June 

■ 

16.3 

16.2 

23.1 

33.8 

36.6 

34.8 

28.4 

26.5 

17 

22.0 

20.0 

25.0 

36.2 

28.1 

33.6 

29.2 

23.4 

2 

16.1 

16.0 

22.4 

33.8 

35.9 

35.7 

27.7 

25.9 

18 

20.3 

24.2 

24.3 

36.2 

27.4 

33.4 

29.5 

23.1 

3 

15.9 

15.8 

23.0 

34.5 

35.4 

36.7 

27.3 

25.3 

19 

18.7 

26.1 

23.4 

36.4 

26.2 

33.2 

29.9 

22.8 

4 

15.9 

15.8 

23.8 

31.9 

34.9 

36.7 

27.2 

25.6 

20 

17.9 

26.0 

22.5 

37.0 

25.3 

33.0 

30.3 

22.4 

3 

15.8 

15.8 

23.4 

35.0 

34.4 

36.3 

27.2 

25.2 

21 

17.7 

25.0 

21.8 

37.6 

26.2 

32.8 

30.5 

21.5 

6 

15.5 

15.8 

22.4 

35.3 

34.0 

36.2 

27.5 

24.5 

22 

17.6 

24.6 

20.9 

37.5 

30.8 

32.8 

30.5 

20.8 

7 

15.3 

15.7 

21.4 

35.5 

33.4 

36.1 

27.9 

23.8 

23 

17.5 

25.5 

20.4 

36.9 

34.1 

32.8 

30.6 

20.2 

8 

15.4 

15.7 

20.7 

35.7 

32.9 

35.9 

28.0 

23.0 

24 

17.6 

25.7 

20.3 

36.4 

35.0 

32.8 

30.8 

19.6 

9 

15.4 

15.7 

20.2 

35.7 

32.3 

35.7 

27.8 

22.6 

25 

17.5 

24.7 

21.7 

37.1 

35.2 

32.6 

31.2 

19.0 

10 

15.5 

15.5 

20.1 

35.7 

31.5 

35.6 

28.0 

22.4 

28 

17.3 

23.3 

25.6 

38.3 

34.8 

32.1 

31.2 

18.3 

II 

l'j.2 

16.2 

21.4 

35.6 

30.4 

35.3 

28.4 

22.5 

27 

17.2 

22.0 

29.8 

38.2 

34.5 

31.6 

30.9 

17.6 

12 

15.1 

15.3 

23.8 

35.7 

29.1 

34.8 

28.9 

22.4 

28 

17.1 

21.2 

31.7 

37.4 

34.0 

30.9 

30.4 

16.9 

13 

15.3 

15.5 

24.5 

36.2 

27.9 

34.4 

29.4 

22.6 

29 

16.8 

21.1 

32.2 

33.5 

30.1 

29.5 

16.3 

14 

15.9 

15.4 

25.1 

36.3 

27.2 

34.1 

29.7 

23.7 

30 

16.5 

22.3 

33.3 

33.0 

29.2 

28.6 

15.8 

19 

20.0 

15.5 

25.4 

36.2 

27.8 

33.9 

29.5 

23.9 

31 

23.4 

34.0 

34.4 

27.4 

16 

22.5 

15.9 

25.4 

36.2 

28.2 

33.7 

29.2 

23.7 

Cr 

tt 

Oolo 

11-16-5 
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>-20-67 

12- 

1-57 

1- 

6-58 

2-26- 

58 

3-25-5S 

4-  3-58 
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5-58 
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go>: 
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8:00  P 

4 
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>0  AH 
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Hid. 

2:00  AH 

9:00  PM 
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X)  Mid. 

Slogt 

■•y.i 

26.3 

2 

.5 

1 

2' 

.4 

38.; 

35.2 

37.0 

3 
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Doll 

I95T 

,«e 

Dale 

1957 

1958                                                       1 

N0» 

0.C 

Jon,        ]       Ftb 

M„. 
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Ma, 

Jun« 

Nov 

Otc 

Jon 

Fab 

Uor 

Apr 

Mo, 

June 

Nfi 

NK 

NR 

NR 

35.6 

31.1 

.=6.9 

25.9 

IT 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

2S.5 

22.1 

m 

NR 

NR 

32.9 

31.7 

31.9 

26.6 

21.6 

16 

NR 

NR 

NR 

31.8 

NR 

NR 

28.5 

22.3 

NR 

NR 

NR 

33.1 

31.3 

35.8 

26.1 

21.3 

19 

HR 

NR 

NR 

35.3 

NR 

NR 

29.3 

21.9 

NR 

NR 

NR 

33.2 

NR 

35.7 

26.2 

21.3 

20 

NR 

NR 

NR 

36.0 

NR 

NR 

29.1 

21.5 

MR 

NR 

NR 

33.5 

NR 

35.5 

26.0 

21.3 

21 

NR 

NR 

NR 

36.1 

26.6 

NR 

29.1 

20.9 

NR 

NR 

NB 

34.2 

NR 

35.3 

26.0 

23.7 

22 

NR 

NR 

NR 

36.1 

32.1 

NR 

29.7 

19.9 

NR 

NB 

NR 

3t.2 

NR 

35.1 

26.3 

22.9 

2} 

NR 

NR 

NR 

35.3 

33.0 

NR 

29.9 

19.3 

NR 

NR 

NR 

3'».2 

NR 

35.1 

27.0 

22.9 

24 

NR 

NR 

NR 

35.0 

31.0 

NR 

29.9 

18.9 

NR 

NR 

NR 

Zt.i 

NR 

31.9 

27.0 

21.5 

25 

NR 

NR 

NR 

36.0 

31.2 

NR 

30.0 

18.2 

10 

NR 

NR 

NR 

31.3 

NR 

31.8 

27.0 

21.1 

26 

NR 

NR 

21.5 

37.1 

31.0 

NR 

NR 

17.5 

NR 

NR 

NR 

31.2 

NR 

31.5 

27.0 

21.5 

27 

NR 

NR 

27.0 

36.8 

NR 

30.5 

29.9 

16.7 

NR 

NR 

NR 

31.5 

NR 

NR 

27.7 

21.1 

26 

NR 

NR 

NR 

36.0 

NR 

30.3 

29.8 

16.0 

NR 

NK 

NR 

31.9 

NR 

NR 

27.7 

20.9 

29 

NR 

NR 

NR 

32.1 

29.0 

29.0 

15.5 

NR 

NR 

NR 

31.9 

NR 

NR 

28.7 

22.1 

30 

NR 

NR 

32.1 

32.5 

28.7 

28.0 

11.9 

NR 

NR 

NR 

31.7 

NK 

NR 

29.0 

22.9 

31 

NR 

^2.5 

33.5 
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r.T, 

f;?. 

T 

NK 

28.5 

22.7 

Ct 

»i 

Da 

!• 
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Tl 
SI 

me 
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•      Individual  dally   staff  gage    readings. 


DAILY  MEAN   GAGE    HEIGHT 
SACRAMENTO  RIVER  OPPOSITE  SACRAMENTO  WEIH 


Dote 

1957 
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Dole 
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1958                                                       1 

.0.. 

Dec 

Jan. 

Feb 

Mor. 

Apr. 

May 

June 

No.. 

Dec. 

Jon. 

F.b. 

Mor        f       Apr. 

Mo, 

JUIM 

1 

29.6 

29.1 

17 

28.3 

26.1 

2 

29.0 

30.1 

18 

28.5 

26.3 

3 

28.1 

31.4 

19 

29.8 

25.8 

4 

27.1 

31.5 

20 

30.7 

25.1 

5 

26.5 

31.4 

21 

30.8 

25.3 

6 

26.1 

31.1 

22 

29.8 

25.3 

7 

25.6 

31.6 

23 

28.9 

26.0 

25.2 

8 

a  25.2 

31.1 

24 

28.5 

28.5 

25.3 

a  25.1 

9 

30.9 

25 

29.9 

29.2 

25.1 

25.6 

10 

1 1 

27. 9E 

30.8 
29.9 

26 
27 

31.1 
31.5 

28.9 

28.5 

25.7 

25.3 

12 

28.2 

28.0 

28 

30.7 

27.6 

13 

28.6 

27.2 

29 

26.1 

14 

28.5 

26.9 

30 

26.2 

15 

28.4 

26.7 

31 

27.5 

16 

__ 

26.6 

Cr.tl 

Dale 
r,me 

.i-ij-'^o                2-21-58                2-27-58 
3:00  PM              11:30  AM                 3:00  AM 

3-25-58 
6:30   AH 

1-  3-58 
8:00  PM 

1-  5-5( 
1:00   A) 

4-  7-58 
(                 7:00  PM 

5-26-58 
8:00  AM 

Stogae : 

Sloge 

2-.6                           10. Q                          il-b 

29. 2 

31.6 

31.5 

31.'' 

1 

25. S 

NR-NoRtcord 

a     Mean  gage   height   for  partial   day  period   of   flow   to   Sacramento   Bypass   via  Sacramento  WelP. 
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DAILY  OAOE  HEIOHT" 
SACRAKEKTO  RIVER    AT   SECOND   BANNON   SLOUOH 


Oaf 

1957 

1936 

Ool« 

1957 

1958                                                       ] 

Nov. 

0«c. 

Jon 

Fob 

Mor. 

Apr. 

Mov 

Juno 

Nov. 

O.C. 

Jon. 

Fob 

Mor 

•or 

Mo, 

June 

1 

m 

NR 

1*.3 

21.3 

28.8 

29.0 

NR 

20.5 

IT 

NR 

11.6 

NR 

27.3 

20.2 

25.6 

NR 

16.6 

2 

m 

9." 

It. 3 

21.5 

28.1 

30.2 

20.1 

20.5 

IB 

NR 

11.8 

15.7 

27.7 

19.6 

25.3 

21.2 

16.8 

3 

MR 

NR 

IH.O 

25.3 

27.3 

31.1 

19.9 

19.6 

19 

NR 

16.1 

NR 

29.5 

18.7 

24.8 

21.5 

16.8 

A 

KR 

NR 

It. 9 

25.7 

25.6 

31.1 

19.3 

19.1 

20 

NR 

NR 

11.1 

30.2 

17.8 

21.5 

22.8 

16.6 

i 

NR 

NR 

m 

25.6 

25.1 

31.1 

NR 

18.7 

21 

NR 

NR 

NR 

30.0 

18.8 

21.1 

23.0 

15.8 

t 

9.2 

9.2 

14.2 

25.8 

25.0 

31.2 

NR 

17.7 

22 

NR 

NR 

NR 

28.7 

23.2 

21.3 

23.1 

15.0 

7 

NR 

9.0 

13.1 

26.3 

21.5 

31.2 

20.2 

17.1 

23 

KR 

NR 

12.7 

27.8 

25.6 

21.3 

23.5 

11.2 

a 

NR 

NR 

NR 

26.7 

21.0 

30.6 

NR 

16.5 

24 

NR 

16.2 

12.8 

28.0 

28.3 

21.3 

21.1 

13.6 

9 

NR 

NR 

NR 

26.8 

23.6 

30.6 

20.2 

15.9 

25 

NR 

NR 

13.9 

29.8 

28.6 

21.2 

25.1 

12.5 

10 

NB 

NR 

12. 1 

27.0 

23.0 

30.1 

20.2 

15.7 

2e 

NR 

11.7 

17.3 

30.8 

28.3 

21.0 

25.2 

12.1 

tl 

NR 

NR 

13.0 

27.0 

21.8 

29.0 

20.1 

15.6 

27 

NR 

NR 

20.2 

30.8 

27.8 

23.1 

21.7 

12.0 

12 

NR 

8.6 

NR 

27.1 

21.0 

27.1 

20.9 

15.7 

29 

NR 

NR 

21.5 

29.6 

26.6 

23.0 

21.2 

13.2 

13 

9.0 

NR 

15.8 

27.7 

20.1 

26.3 

21.2 

15.6 

29 

NR 

NR 

22.6 

25.3 

NB 

21.0 

11.0 

14 

9.1 

NR 

16.2 

27.6 

19.2 

26.0 

21.6 

16.3 

30 

NR 

NR 

23.7 

25.5 

NR 

23.0 

10.0 

13 

NR 

NR 

16.1 

27.5 

19.6 

25.8 

21.5 

16.6 

31 

11.5 

21.3 

26.8 

22.1 

>C 

NR 

9.8 

NR 

27.2 

20.2 

25.7 

21.2 

16.8 

Cr< 

■t 

Do 

tl 

Sto 

g»: 

Ti 
SI 

T1« 

age 
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> 
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"      Average  of   two  or  more  dally  staff  gage   readings. 


DAILY  MEAN  QAQE  HEIOHT 
AMERICAN  RIVER    AT  FAIR   OAKS 


Goto 

1957 

1956 

Dote 

1957 

1956                                                        1 

Nov. 

Doc. 

Jon. 

Fob. 

Mo,. 

Apr. 

Moy 

Juno 

Nov. 

Dtc. 

Jon. 

Fob. 

Mor 

Apr 

Mor 

Juno 

1 

3.3 

1.9 

2.2 

3.3 

7.2 

9.2 

5.1 

7.3 

17 

3.6 

1.9 

2.9 

5.3 

1.7 

6.0 

o.l 

5,1 

2 

3.1 

1.9 

2.2 

3.3 

7.2 

9.1 

5.1 

7.3 

IS 

3.6 

2.2 

2.8 

6.2 

1.6 

5.9 

6.0 

5.8 

3 

3.1 

1.9 

2.2 

3.7 

6.1 

9.6 

5.1 

6,6 

19 

3.6 

2.2 

2.8 

8.0 

1.7 

5.0 

6.0 

6.1 

4 

3.1 

1.9 

2.2 

3.8 

1.7 

10.1 

5.1 

6,0 

20 

3.6 

2.2 

2.8 

8.8 

1.6 

5.0 

6,1 

6.0 

3 

3.1 

i.9 

2.2 

3.8 

1.6 

10.8 

5.0 

5,3 

21 

3.6 

2.2 

2.8 

7.9 

5.1 

5.0 

6,1 

5.6 

6 

3.1 

1.9 

2.2 

3.9 

1.6 

11.2 

5.0 

5.2 

22 

3.1 

2.2 

2.8 

5.3 

5.2 

5.0 

6,7 

5.5 

7 

3.1 

1.9 

2.2 

1.5 

1.6 

11.6 

5.0 

5.2 

^^ 

2.7 

2.2 

2.8 

1.7 

5.8 

5.0 

7.0 

5.0 

e 

3.1 

1.9 

2.2 

5.0 

1.6 

10.2 

5.0 

5.2 

24 

2.7 

2.2 

2.8 

5.6 

8.9 

5.1 

8.0 

1.9 

9 

3.1 

1.8 

2.1 

5.6 

1.5 

10.6 

5.0 

5.2 

25 

2.5 

2.2 

2.8 

7.8 

8.8 

5.1 

8.1 

1.1 

10 

3.1 

1.7 

2.9 

5.6 

1.5 

10.5 

5.0 

5.2 

26 

2.2 

2.2 

2.8 

8.9 

8.6 

5.1 

8,1 

1.1 

II 

3.1 

1.7 

2.9 

5.6 

1.5 

8.1 

5.0 

5.2 

27 

2.2 

2.2 

2.9 

9.0 

8.5 

5.1 

7.8 

1.0 

12 

3.1 

1.7 

2.9 

5.8 

1.6 

6,0 

5.0 

5.2 

26 

2.3 

2.2 

2.9 

7.3 

6.7 

5.1 

7.9 

3.2 

13 

3.1 

1.7 

2.9 

5.8 

1.6 

5.9 

5.3 

5.1 

29 

2.2 

2.2 

3.3 

5.1 

5.1 

7.5 

3.3 

14 

1.2 

1.7 

2.9 

5.6 

1.6 

5.9 

5.7 

1.8 

30 

1.9 

2.2 

3.1 

6.2 

5.1 

7.2 

3.3 

IS 

1.3 

1.7 

2.9 

5.6 

1.6 

5.9 

6,1 

1.9 

31 

2.2 

3.3 

7.5 

7,2 

16 

3.6 

1.8 

2.9 

5.5 

1.7 
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6.1 

5.3 

Cr 
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>6-58 

3- 

>3-58 
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PM 
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JOft, 

Ftb. 

Mor. 
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Moy 

JUM 
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1 
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U 
15 
IS 

18 
18 
18 

18 
18 
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18 
18 
18 
18 

18 
18 
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19 
19 
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8 
8 
8 

8 

8 
8 
8 
8 

8 
8 
8 
2 
9 
9 

17.8 
17.7 
17.7 
17.7 
17.7 

17.6 

17.7 
17.7 
17.6 
17.5 

17.5 
17.5 
17.5 
17.5 
17.5 
17.5 

17.9 
17.9 
17.9 
17.9 
17.9 

17.9 

17.9 
17.9 
17.9 
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18.5 
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21.2 
21.0 
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21.3 

29.8 
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32.5 
32.9 

33.1 
33.9 
32.3 
32.4 
32.3 

30.4 
27.5 
26.6 
26.3 
26.1 
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22.3 
22.2 
22.0 
22.0 

21.9 

21.9 
22.0 
22.0 
22.0 
22.0 

22.0 
22.2 
22.7 
23.3 
23.7 
23.7 

24.6 
24.5 
23.7 
23.0 
22.0 

21.8 
21.7 
21.7 
21.7 
21.7 

21.7 
21.7 
21.7 
21.4 
21.4 
21.9 

IT 
IS 
19 
20 

21 

22 
23 
24 
25 
2S 

27 
28 
29 

30 
31 

18.9 
18.9 
18.9 
18.9 
19.0 

18.9 
18.3 
18.3 
18.2 
17.9 

17.8 
17.8 
17.8 
17.8 

17.6 
17.9 
17.9 
17.9 
17.9 

17.9 
17.9 
17.9 
17.9 
17.9 

17.9 
17.9 
17.9 
17.9 
17.9 

18.5 
18.5 
18.5 
18.5 
18.5 

18.5 
18.5 
18.5 
18.5 
18.6 

19.4 
20.9 
21.8 
22.8 
23.6 

26.9 
27.3 
29.5 
30.6 

30.4 

28.6 

27.5 
27.2 
29.4 
31.2 

31.6 
30.1 

21.3 
21.1 
20.9 
20.8 
21.2 

22.6 
24.9 
29.0 
29.6 
29.3 

28.9 
27.4 
25.5 
25.4 
27.2 

26.0 

25.9 
25.0 
24.6 
24.5 

24.5 
24.4 
24.5 
24.4 
24.2 

23.8 
23.5 
23.1 

22.6 

23.7 
23.7 
23.9 
24.1 
24.2 

24.9 
25.2 
26.1 
27.2 
27.4 

26.7 
26.5 
25.9 
25.1 
24.8 

21.9 
22.4 
22.8 
22.7 
22.3 

22.2 
21.6 
21.4 
20.9 
20.5 

20.4 
19.7 
19.6 
19.6 

Stflflai: 

Stogt 

11-15-57               2-13-58               2-20-58               2-27-5B 

2:00   AM                  ItiHO   PM               11:15   AM                  3:30   AM 

20.3                      27.5                     30.8                     31.8 

3-25-58               4-  7-5" 
11:00  AM                6:00  PH              11:00  AH 
29.6                     34.1                     27.4 

NR-NoRacor« 


TABLE  283 


DAILY  MEAN  GAGE  HEIGHT 
AMERICAN  RIVER    AT  ELVAS 


Oait 

1,57 

1958 

Dole 

1957 

I95S                                                      1 

Nov. 

Doc. 

Jon. 

Fab. 

Mor. 

»»'. 

Mor 

Junt 

Nov. 

Doc. 

Jon. 

Fan. 

Mor. 

Apr. 

Mo, 

June 

11.7 

10.4 

13.7 

23.6 

28.6 

28.8 

20.5 

21.6 

IT 

13.6 

11.3 

15.4 

26.7 

19.6 

25.3 

21.8 

17.3 

11.8 

10.4 

13.6 

23.6 

28.0 

30.0 

20.0 

21.2 

IB 

13.0 

13.9 

15.0 

27.1 

18.9 

25.2 

22.0 

17.8 

11.8 

HR 

13.6 

24.4 

27.2 

31.2 

19.6 

20.2 

19 

12.4 

15.4. 

14.5 

28.9 

18.2 

24.5 

22.3 

18.1 

11.8 

10.  5E 

14.1 

25.0 

25.6 

31.4 

19.5 

19.6 

20 

12.2 

15.7 

13.9 

29.9 

17.6 

24.0 

22.6 

17.9 

11.8 

10.4 

14.1 

24.9 

24.9 

31.6 

19.4 

18.6 

21 

12.1 

15.2 

13.4 

29.9 

18.1 

23.9 

22.8 

17.3 

11.7 

NR 

13.5 

25.0 

24.6 

31.8 

19.5 

17.9 

22 

12.1 

14.5 

12.9 

28.5 

21.4 

23.9 

23.4 

16.8 

11.8 

NR 

12.8 

25.6 

24.0 

32.3 

19.8 

17.4 

23 

11.4 

15.0 

12.6 

27.4 

24.4 

23.9 

23.6 

16.0 

11.8 

NR 

12.3 

26.1 

23.6 

31.2 

19.9 

17.0 

24 

11.3 

15.4 

12.7 

27.0 

28.0 

23.9 

24.4 

15.6 

11.8 

NR 

12.1 

26.5 

23.0 

31.1 

19.8 

16.7 

25 

11.2 

14.8 

13.1 

28.8 

28.7 

23.8 

25.5 

14.9 

11.8 

KR 

12.5 

26.5 

22.4 

31.0 

19.9 

16.6 

26 

10.8 

13.9 

15.6 

30.6 

28.4 

23.5 

25.7 

14.4 

11.7 

NR 

12.9 

26.4 

21.5 

29.5 

20.1 

16.6 

2T 

10.8 

13.0 

18.8 

30.9 

28.0 

23.1 

25.1 

14.3 

11.7 

NR 

14.2 

26.8 

20.5 

27.0 

20.4 

16.6 

2a 

10.8 

12.3 

20.7 

29.7 

26.7 

22.6 

24.7 

13.2 

11.8 

NR 

15.0 

27.2 

19.6 

26.0 

21.1 

16.6 

29 

10.8 

12.2 

21.6 

25.1 

22.0 

24.0 

13.2 

12.4 

NR 

15.3 

27.1 

18.9 

25.8 

21.7 

16.8 

30 

10.5 

12.6 

22.6 

24.9 

21.2 

22.9 

13.2 

13.5 

NR 

15.6 

26.9 

19.0 

25.5 

22.0 

16.9 

31 

13.6 

23.5 

26.5 

22.2 

13.0 

NT- 

1^.6 

26.7 

19.7 

25.4 

21.9 

17.4 

c 

Oo 

(■ 

2-20-51 

3 

J-21-58 

2- 

27-58 

3- 

25-58 

4-  3 

-58 

4-  5-5f 

i                1 

-  7-58 

4- 

9-58 

Ti 

m. 

12:15  PI 

* 

2:00  PM 

3: 

30  AM 

9: 

30  AM 

9:00 

PM 

1:00  A» 

( 

;00  PM 

3: 

30  PM 

SI 

«•• 

SI 

oge 

30.1 

■0.1 

1.1 

2 

'  .7 

31. 

31.8 

1 

32.5 

3 
— 1 

3.7 

Nfl-NoRtco'd 
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TABLE  231. 


DAILY  MEAN  QAOE  HEIGHT 
AMERICAN  RIVEB    AT  OABDEN   HIGHUAy 


Ooi* 

1957 

1958 

Dote 

1957 

1958                                                        1 

Nov 

Oac 

Jon 

Feb 

Mor. 

Apr. 

«„ 

Jyot 

Nov 

Dee, 

Jon,             Fet), 

Mot 

Ap, 

Moi 

June 

2 
3 

4 
5 

6 

7 
8 
9 

10 

II 
12 
13 
14 
13 
16 

im 

HR 
NR 
NR 
MR 

NR 
NR 
NR 
NR 

NR 

NR 
NR 
NR 
NR 
NR 

m 

NR 
NR 
NR 
NR 
NR 

NR 
NR 
NR 
NR 
NR 

NR 
NR 
NR 
NR 

NR 
NR 

13.8 
13.9 
11.1 
lA.H 
It. 3 

13.6 
12.8 
12.3 
12.0 
12.3 

13.0 
11. t 
15.2 
15.5 
15.7 
15.8 

23.8 
23.9 
21.8 
25.3 
25.1 

25.3 
25.9 
26.1 
26.6 
26.6 

26.6 

26.9 

27.1 

27. 2E 

27.0 

26.8 

28.5 
27.8 
27.2 
25.7 
25.0 

21.7 
21.2 
23.7 
23.1 
22.5 

21.6 
20.5 
19.5 
18.8 
18.9 
19.7 

28.3 
29.3 
30.7 
30.8 
30.8 

30.8 
31.1 
30.1 
30.3 
30.1 

29.1 
25.9 
26.0 
25.7 
25.1 
25.3 

20.3 
19.8 
19.3 
19.1 
19.0 

19.2 
19.5 
19.7 
19.6 
19.6 

19.9 
20.2 
20.9 
21.1 
21.6 
21.5 

20.5 
NR 
NR 
NR 
NR 

NR 
NR 
NR 
NR 

NR 

NR 
NR 
NR 
NR 
NR 
NR 

17 
18 
19 
20 

21 

22 
23 
24 
25 
26 

27 
28 
29 

30 

31 

NR 
NR 
NR 
NR 
NR 

NR 
NR 
NR 
NR 
NR 

NR 
NR 
NR 
NR 

NR 
NR 
NR 
NR 
NR 

NR 
NR 
NR 
NR 
NR 

NR 
NR 
NR 
NR 
13.8 

15.6 
15.1 
11.5 
13.9 
13.3 

12.7 
12.3 
12.1 
13.1 
16.7 

19-6 
21.1 
21.8 
22.9 
23.8 

26.9 
27.2 
28.8 
29.8 
29.8 

28.6 
27.5 
27.1 
28.8 
30.1 

30.6 
29.6 

19.7 
19.0 
18.1 
17.3 
17.9 

21.6 
21.5 
27.6 
28.3 
28.0 

27.6 
26.6 
25.1 
21.9 
26.1 

25.2 
25.1 
21.5 
21.1 
21.0 

23.9 
23.9 
23.9 
23.8 
23.1 

23.0 
22.5 
21.8 
21.0 

21.1 
21.7 
22.0 
22.3 
22.6 

23.0 
23.2 
23.8 
21.8 
21.9 

21.5 
21.0 
23.1 
22.2 
21.1 

NR 
MR 
HR 
NB 
NR 

NR 
NR 
NR 
KR 
NR 

NH 

NR 
NR 
NR 

C,.,l                                 °''" 

r>mt 
SlUOtt : 

Stoge 

1-Io-bd                2-13-58                2-21-58                2-27-58 

5;00  PM               12:00  Noon            2:00  PM                 1:00  AM 

15.9                      27.1                      29.9                      30.8 

3-25-58                1-  3-58                1-  7-58                  5-26-58 
9:00  AM                 9:00  PM                 7:00   PM                 12:00  Noon 
28.1                        31.0                        31.2                          25.0 

NR- No  Record 


TABLE  285 


DAILY  MEAN  GAGE   HEIGHT 
SACRAMENTO   RIVER    AT  SACRAMENTO 


Oota 

1957 

1938 

Dote 

1957 

1958                                                       1 

Nov, 

Dec, 

Jon, 

Feb, 

Mor, 

Apr, 

Moy 

June 

Nov, 

Dec. 

Jon. 

Feb, 

Mor 

Apr, 

MO) 

June 

, 

a   5.8 

a  5.5 

10.3 

20.1 

25.0 

21.7 

16.9 

17. 1 

17 

a   9.9 

7.5 

11.9 

23.3 

16.0 

21.7 

17.9 

12.8 

a    5.8 

a   5.1 

10.2 

20.1 

21.3 

26.0 

16.3 

16.5 

IS 

a   9.0 

10.1 

11.5 

23.7 

15.5 

21.6 

18.1 

12.9 

a   5.7 

a  5.3 

10.1 

20.9 

23.6 

27.1 

15.9 

15.7 

19 

a  7.9 

12.0 

11.0 

25.2 

11.6 

21.1 

18.1 

12.9 

a   5.7 

a  5.1 

10.7 

21.5 

22.2 

27.2 

15.7 

15.3 

20 

a  7.3 

12.1 

10.1 

26.2 

13.9 

20.6 

18.8 

12.6 

a    5.7 

a  5.6 

10.7 

21.1 

21.5 

27.3 

15.6 

11.6 

21 

a  6.9 

11.8 

9.8 

26.2 

11.2 

20.5 

18.9 

12.0 

a   5.6 

a    =;.b 

10.1 

21.6 

21.1 

27.2 

15.8 

13.8 

22 

a   5.8 

11.2 

9.2 

25.0 

17.5 

20.1 

19.1 

11.2 

a   5.1 

a  5.3 

9.3 

22.2 

20.6 

27.6 

16.1 

13.2 

23 

a  6.7 

11.6 

8.9 

21.0 

20.8 

20.1 

19.6 

a   10.1 

a   5.1 

a  5.1 

8.8 

22.6 

20.1 

26.9 

16.2 

12.6 

24 

a  6.7 

12.0 

9.0 

23.6 

23.9 

20.1 

20.2 

a  9.6 

a    5.5 

a   5.1 

8.5 

22.9 

19.6 

26.7 

16.1 

12.1 

29 

a  6.6 

11.5 

9.5 

25.2 

24.7 

20.3 

21.2 

a  8.8 

10 

a    5.6 

a   5.1 

8.8 

23.0 

18.9 

26.6 

16.2 

11.9 

26 

a  6.1 

10.6 

12.0 

26.8 

21.1 

19.9 

21.1 

a  8.2 

II 

a    5.1 

a  1.9 

9.2 

22.9 

18.1 

25.6 

16.1 

11.9 

27 

a   6.3 

9.6 

15.2 

27.1 

21.1 

19.5 

20.9 

a  7.6 

12 

a    5.2 

a   5.0 

10.6 

23.3 

17.0 

23.5 

16.7 

11.9 

28 

a   6.2 

8.9 

17.1 

26.1 

23.0 

19.0 

20.5 

a  6.9 

13 

a    5.5 

a   5.1 

11.5 

23.8 

16.0 

22.5 

17.3 

11.8 

it 

a   5.9 

8.7 

18.0 

21.6 

18.1 

19.8 

a  6.5 

)4 

a    5.9 

a  5.0 

11.8 

23.7 

15.3 

22.2 

17.9 

12.1 

30 

a   5.6 

9.2 

19.0 

21.3 

17.6 

18.8 

a   6.2 

IS 

a    8.0 

a  5.. 

12.0 

23.5 

15.3 

22.0 

18.1 

12.7 

31 

10.2 

20.0 

22.8 

18.0 

It 

a    9.8 

a   5.7 

12.1 

23.3 

16.0 

21.8 

18.0 

12.9 

Creit 

Do 

le 

12-20-5 

r 

1-16-58 

2- 

13-58 

2- 

SI -58 

2-27 

-58 

3-25-5! 

} 

4-  7-58 

5- 

?6-58 

Tf 

mi 

li:00   Al 

H 

5:00  PM 

3; 

30  PM 

1: 

30  PM 

1:00 

AM 

8:30  A 

<l 

):00  PM 

12: 

X)  Noon 

SI 

oge 

1?.5 

12,2 

2 

1.0 

r* 

1."! 

27. 

21 . 8 

rr.^ 

:■ 

.". 

NR  -  No  Racord 

a     Mean   tide 


KOge  height    (half  tide) 


DAILY  MEAN  OAQE  HEIQHT 
CACHE  CREEK  AT  YOLO 


201 


HP 

s? 

KF 
HP 
NP 
NT 
NP 

KP 

NP 
NP 
NP 


NP 

3-^ 

•).o 

l-.i 

KP 

3.6 

9.9 

13.5 

HP 

1.11 

15.9 

13.0 

NP 

ll.O 

16. H 

12.5 

NP 

3.7 

17.1 

12.1 

NP 

3-5 

13.9 

11.8 

NP 

s." 

13.6 

11.5 

NP 

3.3 

13.8 

11.3 

NP 

3.2 

1«.0 

11.0 

NP 

3.5 

16.6 

10.8 

NP 

5.1 

13.1 

10.6 

NP 

4.8 

18.2 

10.1 

NP 

5.1 

17.1 

10.2 

NP 

5.1 

13.9 

10.0 

•r? 

u,t^ 

1^.0 

10? 

17.5 
20.11 
22.7 
16.8 
14.9 

15.8 
11.8 
14.7 
13.1 
12.6 

12.2 
11.8 
11.4 
11.1 
10.8 
10.5 


-u 


4.0 

3.8 
3.6 

3.4 

3.3 
3.2 
2.7 
2.6 
2.4 

2.3 
2.2 
2.4 
2.3 

2.1 

1.7 


NP 
NP 

NP 
NP 
NP 
IIP 
NP 

NP 

NP 


NP 


NP 
N7 


NP 
KP 


NP 
NP 


NP 
NP 


3.0 

^.1 

!•*.> 

9.7 

10.  i 

NF 

6.3 

3.9 

14.6 

9.5 

10.0 

HP 

6.0 

3.7 

25.2 

9.3 

9.8 

NF 

4.8 

3.6 

20.0 

10.1 

9.7 

NP 

4.4 

3.5 

15.8 

18.7 

9.5 

NP 

5.0 

3.4 

14.2 

18.6 

9.4 

NP 

4.8 

3.3 

13.4 

14.2 

9.2 

NP 

4.8 

3.4 

16.2 

13.4 

9.0 

NP 

4.0 

6.2 

29.9 

12.4 

8.8 

NP 

3.7 

12.8 

20.0 

11.8 

8.7 

NP 

3.6 

12.8 

16.6 

11.5 

8.6 

NP 

3.4 

10.0 

15.1 

11.3 

8.5 

HP 

3.5 

9.6 

10.8 

8.4 

NP 

3.7 

13.2 

17.1 

5.5 

KP 

?.R 

10.6 

13.9 

NP 

N? 
HP 
HF 
NP 

KP 
NP 
NP 
NP 
KP 

HP 
HP 

NP 
NP 


Cftsi 


Dol« 

■nme 
Stage 


2-  3-58 

8:30  AK 

19.3 


2-10-58 
9:00  AM 

18.6 


2-12-58 

7:00   PM 

23.5 


2-19-58 
12:00  Noon 
27.5 


2-25-58 

4:30  AM 

33.1 


3-21-58 

10:30  PM 

22.6 


3-30-58 

10:00  AM 

20.6 


4-  2-58 

12:00  Mid. 

28.3 


NR- No  Record 


NT    -   No    Flox 


TABLE  287 


DAILY  MEAN  GAOE   HEIGHT 
YOLO  BYPASS  NEAR  WOODLAND 


Doc 


Feb 


Mor. 


Apr. 


Nov. 


Moy 


June 


19 

16 


10.4 
10.3 
10.3 
10.3 
!0.3 


10.4 
10.4 
10.4 
10.4 
10.4 

10.4 
10.4 
10.4 
10.3 
10.3 

10.3 
10.3 

10.3 
NR 
NR 


12.4 
12.9 
13.2 
14.2 
14.4 

14.0 
13.5 
13.2 
12.9 

12.8 

13.1 
14.9 
15.8 
16.2 
16.4 
1.6.1 


25.2 
25.2 
25.7 
26.2 
26.4 

26.6 
26.9 
27.0 

27.1 
27.1 

27.0 
27.0 

27.6 
27.6 
27.6 

27.6 


28.2 
27.6 
27.0 
26.6 
26.1 

25.7 
25.1 
24.6 
23.9 
22.9 

22.2 
21.8 
21.6 
21.4 
21.2 
21.0 


25.8 
26.6 
27.8 
27.9 
NR 

NR 


26.8 

26.6 
26.1 
25.8 
25.4 
25.1 
24.9 


NR 
NR 


NR 

12.2 


12.8 
14.4 


16.6 
16.4 
16.2 
16.0 
15.9 

15.8 
15.8 
15.2 
14.1 
13.7 

13.9 
14.3 
14.1 
14.5 
15.5 
15.4 


IC- 

10.  H 

10.4 
10.5 
10.7 

10.7 
10.8 
10.8 
10.8 
10.8 

10.8 
10.7 
10.6 
10.5 


NR 

NR 
14.4 
13.9 

13.7 
14.3 
14.4 
13.9 
13.5 

13.0 
12.7 
12.5 
12.4 
12.4 


NR 

i7.= 

20.5 

HR 

27.9 

20.3 

NR 

28.4 

20.3 

NR 

29.0 

21.5 

HR 

29.0 

23.7 

NR 

28.5 

24.9 

13.1 

28.0 

26.0 

13.4 

28.9 

26.3 

16.1 

29.8 

26.0 

22.0 

29.8 

25.6 

21.8 

29.1 

25.3 

22.1 

24.8 

23-9 

24.8 

25.2 

25.4 

24.4 

23.9 
23.1 
22.4 

22.0 
21.9 
22.0 
21.6 
21.0 

20.4 
20.0 
19.8 
19.5 


14.7 
14.8 
15.0 
15.3 
15.4 

NR 
NR 
NR 
NR 
16.5 

16.8 
16.9 
16.8 
16.8 
16.7 


14.9 
14.1 
13.3 
12.6 
12.0 

11.5 
10.9 
11.0 
11.1 
11.0 

11.1 

11.0 
11.0 

11.1 


Stogot : 


T- 


12-23-57 
9:00  FH 

13.6 


1-  4-58 
10:00  PM 


1-15-68 
11:00  AM 

16. i 


2-27-58 
1:00  AH 

3C.C 


NR  -  No  Rocofd 
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DAHY  MEAN  OAOE  HEIGHT 
YOLO   BYPASS   ABOVE  SACRAMENTO   BYPASS 


Oo)« 

1957 

1958 

Do'e 

1957 

1956                                                       1 

Nov. 

Oac. 

Jon. 

F.b. 

Mor. 

Apr. 

MOV 

Juno 

Nov 

D... 

Jon 

FtO 

Mo( 

.., 

«., 

June 

1 

KB 

NR 

11.8 

18.1 

21.7 

18.6 

16.1 

16.0 

JT 

NR 

NR 

15.3 

20.9 

17.1 

17.7 

14.1 

11.5 

2 

NR 

NR 

ia.5 

18.3 

20.9 

19.5 

15.1 

15.9 

le 

NR 

NR 

11.8 

21.0 

17.0 

17.6 

11.4 

13.6 

> 

KH 

NR 

12.8 

18.5 

20.2 

20.8 

11.8 

15.8 

19 

NR 

NR 

11.1 

21.3 

17.0 

17.5 

11.7 

12.6 

4 

m 

NS 

14.0 

19.1 

19.6 

21.2 

11.3 

15.7 

20 

NR 

11.1 

13.9 

21.8 

16.9 

17.1 

15.0 

11.7 

3 

m 

NR 

W.2 

19.3 

19.1 

20.8 

13.7 

15.7 

21 

NR 

13.6 

13.6 

22.5 

17.2 

17.3 

15.1 

10.8 

6 

NR 

NR 

13.7 

19.6 

18.6 

20.5 

13.1 

15.6 

22 

NR 

13.3 

13.2 

22.7 

17.5 

17.2 

15.2 

10.2 

7 

NH 

NB 

13.2 

20.0 

18.2 

20.1 

12.5 

15.5 

23 

NH 

11.1 

12.8 

22.1 

17.8 

17.2 

15.5 

10.3 

a 

NR 

NS 

12.7 

20.1 

17.9 

20.2 

11.9 

11.9 

24 

NR 

11.2 

12.5 

21.8 

18.6 

17.2 

15.8 

10.8 

9 

NR 

NR 

12.1 

20.2 

17.7 

19.9 

11.1 

11.0 

23 

HR 

13.7 

13.0 

22.1 

19.0 

17.2 

16.1 

10.9 

10 

NR 

NR 

12.3 

20.2 

17.5 

19.7 

11.1 

13.2 

26 

NR 

13.1 

16.3 

23.3 

18.8 

17.1 

16.2 

10.8 

M 

m 

NR 

12.8 

20.2 

17.1 

19.1 

11.2 

13.3 

27 

NR 

12.6 

17.7 

23.6 

18.5 

16.9 

16.3 

10.9 

12 

NR 

NR 

11.9 

20.2 

17.3 

18.9 

11.1 

13.9 

28 

NR 

12.2 

17.7 

22.7 

18.2 

16.8 

16.3 

10.8 

13 

NR 

NR 

15.5 

20.7 

17.3 

18.5 

12.6 

13.7 

29 

NR 

12.0 

17.7 

17.9 

16.8 

16.3 

10.8 

14 

NR 

NR 

16.0 

20.9 

17.2 

18.2 

11.1 

11.2 

30 

NR 

11.8 

17.9 

17.8 

16.7 

16.2 

10.9 

19 

NR 

NR 

16.2 

20.9 

17.2 

17.9 

11.7 

15.2 

31 

11.9 

18.3 

18.1 

1-^.2 

16 

NR 

NR 

15.8 

20.8 

17.2 

17.8 

11.6 

15.2 

Cr< 

It 

Oc 

te 

2-  1-5E 

2-10-58 

2- 

1-58 

2-22-58 

2-21- 

58 

2-27-58 

3 

-25-58 

1- 

3-58 

T. 

1:00  a 

(              11:00  P« 

3:C 

)0   PM 

5:00  AM 

5:15 

PM 

5:00  AK 

2 

:00  PM 

11:00  PM        1 

Sio 

gt«: 

SI 

>gt 

18.1 

20.3 

1 

2] 

1 

.0 

22.8 

22.2 

23.7 

19.0 

2] 

.3 

NR-NoRtcorO 


DAILY   MEAN  OAOE   HEIOHT 
PUTAK  CREEK   NEAR   WDTTEBS 


Dot* 

,957 

1956 

Dote 

1957 

1958                                                   1 

Nov. 

Oec. 

Jon 

fob. 

Mor 

Aor. 

Moy 

Juno 

Nov 

Dec 

Jon. 

Foti 

Mor         1        Apr 

Mor 

June 

1 

1.9 

1.6 

1.7 

1.5 

1.1 

5.8 

1.2 

1.2 

17 

1.1 

1.7 

1.7 

1.5 

3.9 

4.1 

1.2 

4.8 

1.6 

1.7 

1.8 

1.3 

7.1 

1.1 

1.2 

le 

1.2 

1.8 

1.7 

6.1 

1.0 

1.1 

1.2 

1.8 

1.6 

1.7 

5.1 

1.2 

6.2 

1.1 

1.2 

19 

4.5 

1.7 

1.7 

6.8 

1.3 

1.1 

1.2 

4.8 

1.7 

1.7 

5.1 

1.3 

5.6 

1.1 

1.2 

20 

1.8 

1.7 

1.7 

5.3 

1.6 

1.1 

1.2 

4.7 

1.7 

4.7 

5.1 

1.1 

5.1 

1.1 

4.2 

2! 

1.8 

1.7 

1.7 

1.8 

5.1 

1.3 

1.2 

4.6 

1.6 

4.7 

1.2 

1.1 

5.4 

1.1 

1.2 

22 

4.8 

1.7 

1.6 

1.5 

5.0 

1.3 

1.2 

4.6 

1.6 

1.7 

1.9 

1.0 

5.2 

1.1 

1.3 

23 

4.8 

1.7 

1.7 

1.1 

1.8 

1.3 

1.3 

4.6 

1.6 

1.7 

1.3 

1.0 

5.0 

1.1 

1.3 

24 

4.8 

1.7 

1.7 

6.1 

1.7 

1.3 

1.3 

4.6 

1.6 

1.7 

4.1 

3.9 

1.9 

1.1 

1.3 

25 

4.7 

1.7 

1.7 

5.7 

1.7 

1.2 

1.3 

10 

4.6 

1.6 

1.7 

1.2 

1.1 

1.8 

4.1 

1.1 

2C 

4.6 

1.7 

5.3 

5.0 

1.6 

1.2 

1.3 

,, 

4.6 

4.7 

1.7 

1.3 

3.9 

1.7 

4.1 

1.1 

27 

4.6 

1.7 

1.6 

1.8 

5.0 

1.2 

1.3 

4.6 

1.7 

1.7 

5.1 

3.8 

1.6 

1.1 

1.1 

2a 

1.6 

1.7 

1.5 

1.6 

1.9 

1.2 

1.3 

4.6 

1.6 

1.7 

1.7 

3.9 

1.6 

1.2 

1.3 

29 

1.6 

1.7 

1.8 

1.9 

1.2 

1.3 

4.6 

1.6 

1.7 

1.6 

3.9 

1.5 

1.2 

1.3 

90 

4.6 

1.7 

1.7 

5.2 

1.2 

1.3 

4.1 

1.7 

1.7 

1.6 

3.9 

1.5 

1.2 

1.3 

SI 

1.7 

1.5 

1.9 

1.3 

4.1 

1.7 

1.7 

1.6 

3.9 

1.1 

1.2 

1.3 

Dc 

It 

1-^6-5 

i               2-  5-58 

2-12-58 

2- 

18-58 

2-21 

-58 

3-21 -5( 

1.  2-68 

T. 

6:00   A 

N                 3:00  AN 

6:30  AH 

9: 

SO  PM 

6:00 

PM 

1:30  n 

(                 1:00  PM 

SI 

«•• 

SI 

0«l 

6.1 

5.8 

1            ... 

5.8 

).l 

8. 

6.1 

9.1 

Nft-NoRtcertf 


TABLE  290 


DAILY  KAIimiM  AMD  KI1III4UM  GAGE  HEIGHTS 
McLEOD  UKE   AT  STOCKTON 
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In 

>»t 

Dote 

1957 

1958 

Dolo 

1957 

1958                                                       1 

No» 

Oic 

Jan 

Fob 

Mor 

»l». 

Mot 

Jvnt 

Nov. 

0«c 

Jon. 

Fob 

yor 

Api 

«o» 

Juno 

1 

0.9 

3." 

1.9 
3." 

7.t, 
3.6 

S.2 
4.0 

d.l 
4.9 

u 

8.2 

4.3 

8.9 
4.3 

17 

7.2 

3.5 

8.0 
3.8 

7.6 
3.2 

?:? 

7.7 
4.2 

8.1 
5.0 

8.4 
4.4 

8.7 

4.1 

2 

11 

7.0 
3.2 

7.9 

3.5 

8.8 
4.0 

8.3 
4.7 

10.0 
5.8 

8.6 

4.4 

8.9 

4.2 

18 

7.1 
3.2 

n 

7.8 
3.2 

8.4 
5.0 

7.4 
4.2 

7.9 

4.5 

8.4 

4.2 

8.4 

3.9 

3 

7.0 
3.5 

6.8 
3.0 

7.7 
3.5 

u 

8.5 
4.7 

10.2 

6.9 

8.4 
3.9 

8.7 
4.1 

19 

7.3 
3.2 

8.0 
3.8 

7.7 
3.4 

8.8 
5.1 

7.2 
4.0 

7.9 
4.2 

8.3 
4.1 

t:i 

4 

7.1 
3.5 

7.5 

3." 

7.6 
3.3 

9.5 
5.1 

8.6 
4.7 

10.4 
7.5 

8.4 
3.8 

8.5 
4.0 

20 

7.5 
3.2 

8.0 
3.5 

7.7 
3.4 

8.5 
5.8 

1:1 

7.7 
4.0 

8.4 
4.3 

8.1 

3.7 

5 

7.2 
3.3 

7.8 
3." 

7.6 
3.1 

8.9 

5.4 

8.6 
4.7 

10.3 

7.2 

8.5 
4.0 

8.3 
4.2 

21 

7.4 
3.2 

8.3 
3.5 

7.3 
3.4 

8.2 

5.7 

8.3 
5.0 

li 

8.5 
4.3 

7.9 
4.0 

6 

7.2 
3.3 

7.3 
3." 

7.1 
3.0 

8.6 
5.0 

8.5 
5.1 

10.4 
7.0 

8.4 
3.8 

7.8 
4.0 

12 

7.4 
3.0 

7.6 
3.7 

7.0 
3.3 

8.1 
5.4 

8.4 
5.0 

l.l 

8.2 
4.0 

7.9 
4.0 

7 

7.2 

3.3 

u 

7.2 

3.0 

8.7 
5.0 

8.3 
4.6 

10.  a 

7.2 

8.2 

4.0 

7.6 
3.9 

23 

7.5 
2.9 

7.4 
3.2 

6.8 
3.2 

8.0 
5.4 

8.4 
5.2 

7.4 
3.7 

8.0 
4.1 

8.0 

4.0 

e 

7.3 
3.1 

6.8 
2.6 

7.2 
3.0 

8.8 
5.2 

8.2 

4.4 

9.6 
6.6 

7.9 
3.9 

7.4 
3.8 

24 

7.4 
3.1 

7.0 
3.2 

7.2 
3.4 

8.7 
5.4 

8.4 
5.3 

7.2 
3.6 

8.0 
4.2 

7.9 
4.0 

9 

7.5 
3.1 

7.0 
2.4 

6.9 
3.1 

8.6 
5.1 

7.9 
3.9 

8.8 
6.0 

7.9 
4.3 

7.4 
4.0 

2S 

7.2 
3.0 

6.6 
3.0 

7.2 
3.9 

8.6 
6.2 

8.2 
5.1 

7.1 
3.6 

8.2 
4.5 

7.9 
4.2 

10 

7.5 
3.1 

7.0 
2.6 

7.2 
3.5 

8.5 

4.9 

7.8 
3.9 

8.2 
5.5 

7.9 
3.7 

7.5 
4.2 

26 

7.0 
3.1 

6.7 
3.0 

8.0 

4.4 

8.0 

5.6 

8.0 
5.0 

6.8 
3.5 

8.2 
4.6 

8.0 
4.0 

II 

7.3 
3.2 

6.8 
2.8 

7.0 
3.3 

Ve 

8.0 
4.0 

7.9 
5.4 

7.5 
4.2 

7.6 
4.1 

27 

6.7 
3.1 

6.6 
3.1 

7.5 
4.2 

8.1 
5.7 

8.1 
5.2 

6.8 
3.5 

8.4 
4.6 

8.2 
3.9 

12 

7.1 
3.0 

6.6 

2.8 

7.2 

3.3 

8.9 

5.2 

7.7 
3.9 

8.1 
5.1 

7.6 
3.9 

7.7 
4.0 

28 

6.6 
3.0 

6.6 
3.0 

7.4 
4.1 

8.4 
5.4 

7.9 
4.9 

7.2 
3.9 

8.4 

4.7 

8.1 
3.4 

13 

7.1 
3.0 

6.8 
3.0 

7.1 

3." 

8.4 
4.7 

7.3 
3.5 

8.1 
5.2 

7.5 

4.2 

7.6 
3.7 

29 

6.4 
3.0 

6.8 
3.3 

7.8 
4.4 

7.7 
4.8 

7.5 
4.0 

8.5 
4.6 

8.4 
3.6 

14 

Vl 

6.7 
3.0 

7.3 

3.1 

8.4 
4.7 

7.1 

3.7 

8.2 
4.9 

7.6 

4.1 

7.9 
3.6 

30 

6.6 

3.1 

6.9 
3.4 

8.0 
3.9 

8.2 
4.9 

7.9 
4.2 

8.8 
4.5 

8.3 
3.5 

IJ 

6.9 

3.3 

7.2 

3.3 

7.3 
3.0 

8.3 
4.7 

7.2 
3.6 

7.9 
5.0 

7.8 
4.0 

8.0 
3.6 

31 

7.1 
3.3 

8.0 
3.8 

8.2 
4.7 

9.1 

4.6 

16 

■7      1 

9.2 

1.1 

7.5 

3.2 

5.5 

7.7 

'^.0 

O     ;, 

Cr« 

Si 

Do 

i« 

SIO 

ges: 

T. 
SI 

no 
o«< 

' 

' 

1 

NR-  No  Record 


Single  doiljr  volues  indicate  doHy  mesr^  stoge  only. 
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DAILY  MAXIMUM  AND  MINIMUH  OAOE  HEIOHTS 
SAN  JOAQUIN  RIVER    AT  MOSSDALE  BRIBOE 


In   feet 

Oot« 

1957 

1958 

Dole 

1957 

1 

NO, 

Die 

Jon 

Feb 

Mor 

»p, 

Ho, 

Juno 

Nov- 

Die. 

Jon. 

Fob 

yor. 

Apf. 

Mo, 

Jufw 

1 

1.5 

3.5 
1.7 

1.6 

5.0 
2.9 

7.0 
6.1 

12.0 

13.0 

11.1 

17 

J.7 
1.9 

1.1 
2.3 

1.2 
2.0 

5.2 
3.3 

7.1 

15.7 

13.8 

8.5 

2 

3.6 

i.r 

M 

1.3 
2.0 

5.6 

3.3 

l:i 

13.2 

12.6 

11. i 

18 

3.6 
1.8 

1.7 
2.2 

1.1 
2.1 

5.2 
3.1 

9.2 

15.3 

13.8 

8.0 

3 

u 

3.H 
1.7 

1.1 

1.8 

5.9 
3.8 

U 

15.2 

12.1 

13.8 

19 

3.8 
1.7 

1.1 
2.3 

1.3 
2.3 

6.0 
3.8 

9.5 

11.9 

11.1 

8.2 

4 

1:1 

1.1 
1.6 

3.9 
1.6 

6.1 
3.8 

1:1 

16.7 

12.0 

13.5 

20 

1.0 
1.8 

1.5 
2.2 

1.2 
2.3 

7.1 
5.2 

9.7 

11.1 

11.7 

9.1 

5 

tt 

".3 

2.1 

3.9 
1.5 

6.1 

1.1 

t:t 

18.1 

12.2 

13.8 

21 

1.1 
2.0 

1.7 
2.2 

3.9 
2.2 

7.8 
7.2 

10.3 

11.1 

15.2 

10.7 

6 

3.7 

1.5 

3.9 
2. a 

3.8 
1.1 

6.3 
5.0 

6.8 
6.0 

17.8 

12.7 

13. S 

22 

3.9 
1.8 

1.2 
2.1 

3.6 
2.0 

7.1 
6.1 

10.9 

11.5 

15.5 

12.0 

7 

3.7 
1.6 

3.7 
1.9 

3.6 

1.3 

6.2 

5.2 

6.6 
5.8 

18.7 

13.3 

12.5 

23 

1.0 
1.8 

1.0 

2.1 

3.1 
1.8 

6.7 
5.9 

11.8 

11.6 

15.7 

12.3 

8 

3.8 

u 

3.6 

1.1 

6.1 

1.8 

6.5 
5.7 

19.1 

13.6 

11.2 

24 

3.9 
1.9 

1:1 

^^8 

6.1 
5.6 

12.9 

11.5 

16.1 

12.2 

9 

1.0 
1.6 

n 

3.3 

1.1 

6.0 

1.7 

6.3 
5.5 

19.6 

13.3 

11.1 

25 

3.8 
1.8 

il 

3.8 

2.2 

6.6 
5.7 

13.5 

11.2 

15.1 

12.0 

to 

t.O 
1.8 

1:1 

3.6 
1.6 

5.8 

1.1 

6.3 
5.5 

19.1 

13.0 

11.2 

26 

3.6 
1.7 

3.1 
1.7 

1.7 
2.1 

i.l 

11.0 

13.9 

16.6 

11.9 

II 

3.8 
1.7 

3.6 
2.0 

3.5 
1.7 

5.5 
1.1 

6.5 
5.6 

18.8 

13.2 

10.9 

27 

u 

3.2 
1.5 

1.3 

2.6 

u 

11.3 

13.6 

16.2 

11.6 

12 

li 

3.3 
1.9 

1:1 

5.9 
1.1 

6.2 
5.2 

18.1 

13.1 

10.8 

28 

3.2 
1.7 

3.2 

1.1 

1.6 
3.1 

7.3 
6.6 

11.2 

13.3 

15.6 

10.1 

13 

u 

3." 
1.8 

lis 

5.6 
1.2 

5.6 

5.1 

17.1 

13.8 

10.1 

29 

3.2 
1.6 

3.1 
1.6 

1.8 
3.1 

13.7 

13.1 

15.1 

9.6 

14 

3.7 
1.9 

3.3 
1.7 

3-§ 
1.8 

5.7 
1.2 

5.3 
1.6 

16.9 

11.0 

9.7 

30 

3.2 
1.1 

3.5 
1.6 

1.9 
3.2 

12.7 

13.0 

11.9 

9.0 

15 

3.6 
1.9 

3.8 
1.9 

3.8 
1.7 

5.3 

1.1 

6.1 

1.5 

16.1 

11.0 

9.2 

31 

3.6 
1.6 

1.8 
2.9 

11.9 

11.1 

16 

3.7 

1.8 

"1.7 
2.i 

1.1 

1.7 

5.0 

3.6 

6.2 

1.7 

16.0 

lll.U 

"■.  Q 

Cr 

ti 

0 

T 

le 

3-27-5 
3:00  P 

3 
M 

1-  9-58 
5:00   PM 

5- 

5: 

27-58 
30   AH 

6- 
3: 

=1-58 
)0   AM 

SIC 

gei: 

S 

ogi 

11.1. 

1.   _ 

19.6 

1 

i.7 
1 

1 

'.1 

i — 

. L 

Singi«  doily  woluii  indicate  doily  mton  vtogt  only. 


205 


DAILY  MAXIMUM   AND  MINIMUM  QAOE   HEIGHTS 
SAN  JOAQUIN  RIVER    AT  BRANDT   BRIDGE 


In 

rept 

Ooit 

1957 

1958 

Dole 

1957 

1958                                                       1 

Nm 

D« 

Jon. 

Feb. 

Mor 

«p.. 

Mor 

June 

Nov. 

Dec. 

Jon- 

Feb 

Mor. 

Api. 

MOf 

June 

1 

7.1 
".3 

7.2 
1.3 

7.9 
1.7 

8.6 
5.2 

9.0 
7.1 

12.0 
10.3 

11.3 
11.0 

12.3 
11.8 

17 

7.3 

1.1 

8.2 
1.9 

7.8 
1.1 

8.8 
5.9 

9.3 
6.7 

11.7 
13.1 

12.5 
11.6 

9.8E 

7.8 

2 

u 

7.2 

1.2 

8.1 

1.7 

9.2 

5.5 

9.1 
7.1 

13.1 
11.1 

11.8 
10.6 

12.8 
11.9 

IB 

7.3 
1.3 

8.5 
1.9 

8.0 
1.5 

8.8 
6.1 

9.8 
8.1 

13.1 
12.7 

12.3 
11.5 

9.6 

7.1 

3 

7.2 

7.1 
1.2 

7.8 
1.5 

9.6 
6.2 

9.3 
7.1 

11.5 
12.9 

11.5 
10.3 

12.7 
11.1 

19 

7.5 
1.3 

8.2 

1.9 

8.0 
1.7 

9.3 
6.3 

9.8 
8.8 

13.0 
12.3 

12.5 
11.8 

9.5 
7.5 

4 

7.3 

I:f 

7.7 
1.3 

9.8 
6.6 

9.3 

7.2 

15.5 
11.3 

11.3 
10.2 

12.2 
11.3 

20 

1:1 

8.2 

1.7 

7.9 

1.7 

9.2 

7.1 

10.0 
8.7 

12.6 
11.9 

12.9 

12.2 

i:f 

5 

7.3 

1.4 

8.1 
1.6 

7.7 
1.2 

9.1 
6.9 

9.2 
7.1 

16.3 
15.5 

11. 1E 
10.1 

12.3 
11.6 

21 

7.7 
1.1 

8.1 
1.7 

7.6 

1.7 

It 

10.5 
9.3 

12.5 
11.9 

13.3 
12.6 

10.7 
9.2 

6 

7." 
".3 

It 

7.5 
1.1 

9.2 
6.9 

9.2 
7.2 

15.9 
15.3 

11. 5E 
10.7 

12.2 
11.1 

22 

7.6 
1.2 

7.9 
1.9 

7.2 
1.5 

9.2 

7.9 

10.9 
9.8 

12.7 
12.0 

13.1 
12.8 

11.0 
10.2 

7 

7.1 
1.3 

1:1 

1:1 

9.2 
7.0 

9.0 
6.9 

16.1 
15.7 

11. 8E 
10. 9E 

12.0 
10.2 

23 

7.7 
1.1 

7.6 
1.5 

7.1 

1.3 

8.8 
7.1 

11.6 
10.1 

12.6 
11.9 

13.5 
13.0 

11.3 
10.5 

e 

7.5 
1.2 

7.1 
3.9 

1:1 

6!9 

8.9 
6.7 

16.6 
16.3 

12.  IE 
11.  3E 

10.7 
9.5 

24 

7.6 
1.3 

7.2 

1.3 

7.1 
1.1 

9.3 

7.1 

12.1 
11.1 

12.1 
11.8 

13.7 
13.2 

11.1 
10.3 

9 

7.7 
1.2 

7.3 
3.8 

7.1 
1.2 

9.1 
6.6 

8.6 
6.3 

16.6 
16.2 

11.  8e 
11.  OE 

10.1 
9.5 

25 

7.1 
1.2 

t:t 

7.5 
5.0 

9.2 

7.6 

12.5 
12.0 

12.3 
11.6 

13.9 
13.5 

11.2 
10.0 

10 

J:! 

7.3 
3.9 

7.3 

1.1 

9.0 
6.1 

8.5 

6.1 

16.1 
15.9 

11.  6e 
10.8 

10.5 
9.5 

26 

7.2 

1.2 

7.0 
1.1 

8.3 
5.3 

8.9 
7.7 

12.6 
12.2 

12.0 
11.1 

11.1 
13.6 

11.1 

10.1 

II 

7.5 
1.3 

1:1 

7.2 

1.3 

8.8 
6.1 

8.7 
6.5 

16.0 
15.1 

11.6 
11.1 

10.5 
9.1 

27 

7.0 
1.2 

6.8 
1.0 

7.9 
5.5 

9.2 
7.8 

12.9 
12.2 

11.8 
11.1 

11.2 
13.0 

11.2 
9.7 

12 

7.1 
1.1 

6.9 
1.0 

7.1 
1.3 

9.1 
6.1 

8.1 
6.2 

15.6 
11.8 

11.8 
11.2 

10.1 
9.3 

26 

6.8 
1.0 

6.8 
3.9 

7.9 
5.6 

9.3 
7.5 

12.7 
12.0 

11.7 
11.0 

13.6 
12.9 

10.6 
8.9 

13 

7.1 
1.0 

7.1 
1.1 

7.6 

1.5 

8.9 
6.1 

8.0 

5.7 

15.0 
11.1 

11.9 

11.5 

10.2 
9.0 

29 

6.7 
1.0 

7.1 
1.2 

8.2 

5.7 

12.3 
11.5 

11.7 
10.9 

13.6 
12.7 

10.2 
8.5 

14 

7.3 
1.6 

7.0 
1.1 

7.5 

1.3 

8.9 
6.1 

7.7 
5.7 

11.7 
13.9 

12. 2E 
11.7 

10.1 
8.5 

30 

6.8 
1.0 

7.2 
1.3 

8.5 
5.3 

12.0 

10.8 

11.9 
10.9 

13.3 
12.1 

10.0 
7.9 

15 

7.2 
5.0 

7.5 
1.3 

7.5 
1.2 

8.3 
6.1 

7.8 
5.7 

it:l 

12. 2E 
11.7 

9.9 

8.1 

31 

1:1 

8.1 
5.3 

11.1 

10.3 

13.1 
12.0 

16 

7.3 
1.3 

8.1 
5.0 

7.7 

1.2 

8.7 
6.0 

8.1 
6.6 

11.0 
13.5 

12.  3E 
11.7 

9.6E 
8. IE 

Crc 

$1 

Da 

te 
Tie 

Sla 

get: 

SI 

ant 

' 

1 

1 

1 

NR-  NO  Record 


NOTE  :      Single  dotly  volutt  Indico**  doily  mean  s)oga  only. 
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TABLE  293 


DAILY  MAXIMUM  ADD  MINIMUM  GAGE  HEIGHTS 
STOCKTON    SHIP  CHANNEL  AT  BURNS  CUTOFF 


In  left 

Dole 

1957 

1956 

Dole 

1957 

1 

NOV 

O.C. 

Jon. 

F.6. 

IMor. 

Apr. 

Moy 

Jufl* 

Nov. 

Doc. 

Jon. 

F^ab 

Mar. 

Apt. 

Hov 

Juno 

t 

6.3 
2.9 

6.4 
2.9 

7.0 
3.0 

7.5 
3.5 

7.5 
1.3 

8.5 
5.5 

7.6 
3.8 

8.3 
3.7 

IT 

6.5 
2.9 

l:t 

6.9 
2.6 

7 . 9 
1.1 

7.1 
3.6 

l:t 

7.8 
3.8 

8.0 
3.5 

2 

6.5 
3.3 

6.1 
2.7 

7.2 
2.9 

8.2 
3.5 

7.6 

1.1 

9.1 
5.3 

8.0 
3.8 

8.3 
3.6 

IS 

6.5 
2.7 

7.7 
3.2 

7.1 
2.6 

7.8 
1.1 

6.7 
3.6 

7.3 
3.9 

7.8 
3.6 

1:1 

J 

6. it 
3.0 

6.3 
2.5 

7.1 
2.7 

8.6 
1.2 

It 

m 
6.9 

7.8 
3.3 

8.1 

3.5 

19 

6.7 
2.6 

7.1 
3.0 

7.0 
2.8 

8.2 
1.6 

6.6 

3.5 

7.2 
3.6 

7.7 
3.5 

7.6 
3.3 

' 

6.5 
3.0 

6.9 
3.0 

6.9 
2.7 

8.8 
1.5 

1:1 

9.8 
7.0 

7.8 
3.3 

7.8 
3.1 

20 

6.9 

2.7 

7.1 
3.0 

7.0 
2.9 

7.8 
5.1 

7.0 
3.1 

7.1 
3.1 

7.8 

3.7 

7.5 
3.1 

5 

6.6 

2.8 

7.2 
2.8 

6.9 
2.5 

8.3 
1.8 

1:1 

9.7 

6.6 

1:1 

7.7 
3.6 

21 

6.9 
2.1 

7.6 
3.0 

t:l 

7.5 
5.0 

7.6 

1.1 

7.2 
3.1 

7.9 
3.7 

7.2 

3.1 

6 

6.7 

2.7 

6.7 
2.3 

6.7 
2.1 

8.0 

1.1 

7.8 
1.5 

m 

NR 

7.8 
3.3 

7.1 
3.1 

22 

6.8 
2.1 

7.0 
3.2 

6.3 
2.7 

7.1 
1.8 

7.7 

1.1 

u 

7.5 
3.1 

7.2 
3.1 

7 

6.6 
2.7 

6.5 
2.1 

6.6 

3.1 

8.0 
1.1 

7.6 
4.0 

NH 

7.6 
3.1 

7.0 
3.3 

25 

6.9 
2.5 

6.8 
2.7 

6.2 
2.6 

7.3 
1.8 

7.7 
1.7 

6.8 
3.1 

7.3 
3.5 

7.3 
3.5 

6 

6.7 
2.6 

6.2 

2.0 

6.5 

2.1 

8.1 
1.6 

7.5 
3.9 

NR 
NR 

7.2 

3.1 

6.8 
3.2 

24 

6.8 
2.5 

6.3 
2.6 

6.1 
2.8 

8.0 
1.8 

1:1 

6.6 
3.0 

1:1 

u 

9 

6.9 
2.6 

6.1 
2.2 

6.3 
2.5 

7.9 

1.5 

7.2 
3.3 

NR 
NR 

7.3 
3.7 

6.9 

3.1 

2S 

6.6 
2.5 

6.0 
2.1 

6.6 
3.3 

7.9 
5.6 

7.6 
1.5 

6.5 
3.0 

7.6 

3.9 

7.2 
3.6 

10 

6.9 
2.7 

6.5 

2.1 

6.5 
2.8 

7.8 
1.3 

7.1 
3.3 

NR 
NB 

7.3 
3.1 

6.9 
3.6 

ze 

6.1 
2.6 

6.1 
2.1 

7.3 
3.8 

7.3 
5.0 

7.1 
1.1 

6.2 
2.9 

7.7 
3.9 

7.1 
3.1 

II 

6.7 
2.7 

6.3 
2.3 

6.3 
2.7 

l:t 

7.3 
3.1 

NR 
NR 

6.9 
3.6 

7.0 
3.5 

27 

6.1 
2.6 

6.0 

2.5 

6.9 
3.6 

7.1 
5.0 

7.5 
1.6 

6.2 
3.0 

7.7 
1.0 

7.6 
3.3 

12 

6.5 
2.5 

5.9 

3.1 

6.5 
2.7 

8.2 
1.6 

7.0 
3.3 

NR 
NR 

7.0 
3.3 

7.1 
3.5 

28 

6.0 
2.5 

6.0 
2.1 

6.8 
3.5 

7.7 
1.7 

7.3 
1.3 

6.6 
3.3 

7.7 
1.1 

2.8 

13 

6.5 

2.1 

6.1 
2.1 

6.7 
2.8 

7.7 
1.1 

6.6 
2.9 

NR 
NR 

6.8 
3.7 

7.0 
3.1 

29 

5.8 
2.1 

6.2 
2.7 

1:1 

7.1 
1.2 

6.9 
3.1 

7.9 
1.0 

7.8 
3.1 

14 

6.5 
3.0 

6.1 
2.5 

i-1 

1:1 

6.5 
3.1 

NR 
NR 

7.0 
3.5 

7.3 
3.1 

30 

6.0 
2.6 

6.3 
2.8 

7.1 
3.3 

7.6 

1.3 

7.3 
3.7 

8.2 
1.0 

7.7 
2.9 

15 

6.3 
2.7 

6.6 
2.8 

6.6 
2.1 

7.7 
1.0 

6.6 
3.0 

u 

1:1 

7.1 
3.0 

31 

6.1 
2.7 

7.3 
3.2 

7.6 
1.2 

8.1 

1.0 

16 

6.5 
2.8 

7.6 
3.6 

6.9 
2.6 

7.6 

1.0 

7.1 

3.5 

7.1 
1.6 

7.^ 
3.6 

7.8 

3.  ': 

Cn 

ft 

Oc 

tt 

Stc 

«•• 

St 

09e 

\ 

_j 

1 

i 

NR~  No  Record 


Single  doily  voluat  mdicolo  doily  mean  >(age  only. 


DAILY  MAXIMUM  AND  MINIMUM  OAQE   HEIGHTS 
MIDDLE    RIVER    AT  HOWRY    BRIDGE 
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In  feet 

OOK 

1957 

,95e 

Dole 

1957 

1958                                                        j 

Nov 

Oac 

Jon 

Fct> 

Hor 

Ap., 

Moir 

June 

No«. 

Ooc. 

Jon. 

Fob 

Mor. 

»p> 

Moy 

Jvn. 

1 

6.1 
3.3 

6.2 
3.3 

6.8 
3.3 

7.t. 
4.1 

7.8 
6.0 

10.2 
8.5 

10.0 
9.1 

10.9 
10.0 

17 

b.3 
3.5 

7.1 
4.1 

6.8 
3.5 

7.7 
4.7 

7.9 
5.4 

11.6 
11.1 

10.5 
9.7 

8.6 
6.4 

2 

6-3 
3.6 

6.2 

3.4 

7.0 
3.6 

8.1 

4.4 

?:? 

11.2 
9.3 

10.0 
8.9 

10.9 
10.0 

le 

6.3 
3.5 

Vs 

7.0 
3.5 

Vl 

8.1 
6.7 

lolS 

10.4 
9.7 

8.3 
6.1 

3 

6.2 
3.5 

6.0 
3.3 

6.8 
3.5 

8.4 
5.0 

8.1 
5.7 

12.3 
10.7 

1:1 

10.7 
9.6 

19 

i.i 

1:1 

6.9 
3.7 

8.1 
5.1 

8.0 
7.0 

11.0 
10.5 

10.5 
9.9 

8.0 
6.2 

4 

6.S 

3.t 

6.7 
3.2 

m 

8.6 
5.2 

8.1 
5.9 

13.0 
11.9 

9.6 

8.4 

10.3 
9.5 

20 

6.7 
3.4 

l:\ 

6.8 

3.7 

8.0 
5.8 

8.4 
7.1 

10.7 
10.1 

10.9 
10.2 

8.2 

6.8 

5 

6.3 
3.3 

7.0 
3.6 

NR 
KR 

8.2 

5.5 

8.0 
5.8 

13.7 
13.0 

1:1 

10.4 
9.7 

21 

6.7 

3.5 

7.4 
3.6 

6.5 

3.7 

8.0 
6.5 

8.9 
7.6 

10.6 
10.1 

11.2 
10.7 

vx 

6 

6.4 
3.3 

6.5 
3.6 

NR 
NR 

8.0 
5.5 

7.9 
5.8 

13.4 
12.9 

t:l 

Te 

22 

6.6 
3.3 

6.8 
3.8 

6.2 
3.6 

7.8 

6.1 

9.2 
8.0 

10.8 
10.2 

11.3 
10.9 

vx 

7 

6. A 
3.3 

6.2 

3.2 

NR 
MR 

8.0 
5.6 

u 

13.9 
13.3 

10.1 
9.3 

10.0 

8.4 

23 

6.7 
3.3 

6.6 
3.5 

6.0 
3.4 

7.6 
5.8 

l:\ 

10.7 
10.2 

11.4 
11.1 

1:1 

8 

6.5 
3.2 

6.0 
3.0 

NR 
NR 

8.1 
5.5 

7.7 
5.4 

14.2 
14.0 

10.2 
9.5 

9.0 
7.9 

24 

6.6 
3.4 

6.1 
3.3 

tl 

8.1 
5.6 

10.0 
9.2 

10.6 
10.0 

11.6 
11.3 

vx 

9 

6.7 
3.3 

6.2 
3.0 

NR 
NR 

7.9 
5.3 

7.4 
5.1 

14.2 
14.0 

10.0 
9.2 

8.8 
7.9 

25 

6.4 
3.3 

5.8 
3.2 

6.4 
3.9 

8.1 
6.1 

1:i 

10.4 
9.8 

11.9 
11.6 

9.4 
8.3 

10 

6.7 

3.1 

6.2 
3.0 

NR 
NR 

7.8 
5.1 

7.3 
5.1 

14.1 
13.7 

9.9 
9.0 

8.9 
7.9 

26 

6.2 

3.3 

5.9 
3.2 

l-\ 

7.6 
6.0 

10.5 
9.9 

10.1 
9.5 

12.0 
11.7 

9.4 
8.3 

II 

6.5 
3.4 

6.0 
3.2 

NR 
NR 

7.6 
5.0 

7.5 
5.2 

13.8 
13.2 

9.7 
9.2 

8.8 
7.7 

27 

5.9 

3.3 

5.8 
3.1 

6.8 
4.2 

7.8 
6.1 

10.7 
10.2 

9.9 
9.3 

12.1 
11.1 

9.4 
8.0 

12 

6.3 
3.2 

5.7 
3.1 

NR 
NR 

8.1 

4.8 

7.2 

4.9 

13.3 
13.0 

9.9 
9.2 

8.7 
7.7 

26 

5.8 
3.2 

5.7 
3.0 

6.7 

4.2 

8.1 
6.1 

10.6 
9.9 

9.8 
9.3 

11.5 
11.0 

9.0 
7.3 

13 

6.3 
3.2 

5.9 
3.1 

NR 
NR 

7.7 
5.2 

6.8 

4.5 

12.8 
12.5 

10.0 
9.3 

8.7 
7.4 

29 

5.7 
3.1 

6.0 
3.2 

7.1 

4.4 

10.2 
9.5 

9.8 
9.2 

11.5 
10.9 

8.7 
7.0 

14 

6.3 
3.5 

5.8 
3.1 

NR 
NR 

7.7 
4.9 

6.6 
4.5 

12.4 

12.2 

10.2 
9.7 

8.5 

7.0 

30 

5.8 
3.0 

6.1 
3.2 

1:1 

10.1 
9.4 

9.9 
9.1 

11.3 
10.5 

8.5 
6.5 

15 

6.1 
3.4 

6.4 

3.3 

6.4 
3.3 

7.6 
5.0 

6.7 

4.6 

12.1 
11.7 

10.3 
9.7 

8.4 
6.8 

31 

6.2 
3.3 

7.3 
4.1 

9.5 
8.8 

11.1 
10.1 

16 

6.3 

7.1 

■'.8 

6.7 

3.3 

7.5 
4.7 

7.2 

4.7 

11.8 
11.4 

10.4 
9.8 

8.6 

6.7 

Cr. 

»t 

Dc 

le 

me 

Sle 

gat: 

SI 

oqe 

1 

1 

L 

1 

NR-No  Record 


Singl«  doily  woluts  indicol*  do>ly  meon  stags  only. 
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DAILY  MAXIKUM  AND  MINIMUM  OAOE  HEIGHTS 
TOM  PAINE  SLOUOH  ABOVE  MOUTH 


Dot* 

1957 

1958 

Dole 

1957 

•««                                               1 

Nov. 

Dtc 

Jon. 

FeD. 

Mor. 

Apr 

Mo, 

June 

Now. 

Dec. 

Jon. 

Fet. 

Mor. 

•p>. 

Hot 

1 

Jiioe 

1 

7.6 
".5 

7.6 

1.4 

8.3 
1.3 

8.9 
5.0 

9.1 
6.7 

^°:i 

9.9 
8.0 

10.9 

9.1 

ir 

7.8 
1.5 

8.6 
5.2 

8.2 

1.5 

9-i 
5.8 

8.S 
5.8 

11.3 
10.1 

10.5 
8.8 

9.6 
6.3 

2 

7.8 

1.8 

7.6 
1.5 

8.5 
1.7 

9.6 

5.3 

9.2 
6.3 

11.1 

8.7 

10.2 
8.1 

10.9 
9.2 

la 

7.7 
1.5 

8.9 
1.9 

8.5 
1.5 

9.2 

6.0 

8.6 
6.1 

11.0 
10.0 

10.4 
8.7 

9.1 
6.0 

3 

7.6 
"•.7 

7.5 
1.3 

8.3 
1.6 

9.8 
6.0 

9.1 
6.2 

12.3 
10.2 

10.0 
7.6 

10.7 
8.7 

19 

7.9 
1.3 

8.6 
5.0 

8.1 
1.7 

9.6 
6.2 

8.5 
6.5 

10.7 
9.6 

10.5 
9.0 

6.0 

4 

7.7 
'•.5 

8.2 

1.2 

8.1 
1.5 

10.1 
6.3 

9.1 
6.1 

12.8 
11.5 

9.8 
7.5 

10.3 
8.5 

20 

8.2 
1.1 

8.6 

1.8 

8.3 

1.8 

u 

8.8 
6.6 

10.1 
9.2 

10.8 

9.1 

9.1 
6.3 

5 

7.8 

8.1 
1.6 

8.1 

1.1 

9.6 
6.6 

9.1 
6.1 

13.6 
12.6 

10.0 
7.7 

10.3 
8.8 

21 

8.2 
1.1 

8.8 
1.8 

8.0 
1.7 

9.2 

7.0 

9.5 
7.3 

10.3 
9.1 

11.1 
9.9 

9.1 
6.9 

6 

7.9 

it."! 

8.0 
1.6 

7.9 
1.3 

9.1 

6.1 

9.3 
6.5 

13.6 
12.6 

10.0 
7.9 

10.0 
8.5 

22 

8.0 
1.1 

8.3 
1.9 

7.6 
1.6 

9.1 
6.7 

9.6 

7.5 

10.5 
9.3 

11.1 
10.0 

9.2 
7.1 

7 

7.9 

7.7 
1.1 

7.8 
1.2 

9.1 
6.1 

6.2 

13.8 
13.0 

10. 0 
8.3 

9.8 
7.1 

23 

8.2 
1.2 

8.1 

1.5 

7.5 

1.1 

9.0 
6.6 

9.8 
7.8 

10.1 
9.2 

11.1 
10.2 

9.5 
7.5 

8 

7.9 

1.3 

7.5 
3.9 

7.8 
1.2 

9.6 
6.1 

9.1 
6.1 

11.1 
13.6 

10. 0 
8.1 

9.1 
6.9 

24 

8.0 

1.3 

7.6 

1.1 

7.8 
1.5 

?-5 
6.5 

10.0 
8.1 

10.2 
9.0 

11.3 
10.5 

9.5 

7.1 

9 

8. a 

1.2 

1:1 

7.6 

1.3 

9.1 
6.2 

8.7 
5.6 

11.0 
13.5 

9.7 
8.2 

8.9 
6.9 

2S 

7.9 

1.2 

7.3 

1.2 

7.9 
5.0 

9.5 
7.1 

10.1 
8.7 

9.9 
8.7 

11.5 
10.8 

9.1 
7.2 

10 

8.2 
1.3 

7.7 
3.9 

7.8 

1.5 

9.3 
6.0 

8.6 
5.7 

13.7 
13.1 

9.8 
7.8 

9.0 
7.0 

26 

7.7 
1.2 

7.5 

1.2 

8.7 
5.3 

8.9 
6.7 

10.2 

9.0 

9.6 

8.1 

11.7 
11.0 

9.5 

7.3 

ri 

8.0 
1.3 

7.6 

1.2 

7.7 

1.1 

9-i 
5.8 

8.8 
5.7 

13.1 
12.6 

9.1 

9.0 
6.9 

27 

7.1 
1.2 

7.3 

1.2 

8.3 
5.2 

9.1 
6.8 

10.5 
9.3 

t■:^ 

11.8 
10.3 

9.7 
7.2 

12 

7.8 

1.2 

7.3 
1.1 

7.8 

1.1 

9.6 
6.2 

8.5 
5.5 

12.9 
12.0 

9.6 
8.2 

9.0 
6.9 

2e 

7.2 

1.1 

7.2 

1.0 

8.2 
5.2 

9.1 
6.8 

10.1 
9.0 

9.1 
8.1 

11.3 
10.2 

9.3 
6.6 

13 

7.7 

1.1 

7.1 
1.2 

8.0 
1.6 

9.2 
6.2 

8.2 
5.2 

12.1 
12.0 

9.7 
8.6 

8.9 
6.6 

29 

7.1 

1.0 

7.5 
1.2 

8.6 
5.1 

9.9 
8.6 

ti 

11.3 
10.1 

9.1 
6.5 

14 

7.8 
1.5 

7.1 
1.1 

8.0 

1.1 

9.2 
5.9 

8.0 
5.2 

12.1 
11.5 

10.0 
8.6 

9.1 
6.1 

JO 

7.3 
1.0 

7.6 

1.1 

8.8 

5.1 

10.0 
8.0 

1:1 

'1:1 

?-3 
6.2 

(5 

7.6 

1.3 

7.9 

1.1 

7.9 

1.1 

6.0 

8.1 
5.2 

11.7 
11.0 

10.1 
8.8 

6.3 

31 

7.7 

1.1 

8.7 
5.1 

8!o 

11.2 
9.1 

16 

7.8 

1.1 

8.8 

5.1 

8.2 

l.i 

9.0 

S.7 

1 

8.6 
5.3 

11.5 
10.7 

10.2 
8.8 

Q    1 

6.1 

Cf« 

ft 

Ti 

te 

Tie 

i"^ 

1 

Stt 

«e»: 

SI 

09e 

I 

— i 

i 

L 

1 

NR-No  Record 


Singls  doily  voluts  Indlco**  doily  m«on  stag*  only. 
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DAILY  HAXIMDM   AND  NINIMUH  GAOE  HEIGHTS 
SAN  JOAQUIN  BIVER   AT  RINDGE   PUMP 
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I 


-o!i 

-6!i 

3.1 
0.3 

3.3 
-0.3 

3.3 
0.0 

3.2 
-0.5 

3.1 
0.0 

3.8 
-0.1 

3.4 
-0.2 

4.1 
-0.1 

3.5 
-0.2 

3.6 
-0.2 

3.5 

-0.2 

3.3 
-0.7 

3.6 

0.4 

3.1 
-0.9 

3.8 

0.4 

3.3 
-1.1 

3.8 
0.3 

-U 

3.6 
0.3 

3.1 
-0.7 

3.4 
0.5 

2.9 
-0.7 

3-* 
0.6 

.1:1 

3.3 
0.0 

3.0 
-0.5 

3.2 
0.3 

3.6 
-0.2 

3.4 

0.2 

4.? 

5.9 
0.1 


4.2 
-0.1 


4.0 
-0.1 


3.9 
-0.2 


3.9 
-0.4 


3-7 
-0.4 


3.6 
-0.5 


3.5 
-0.5 


3.3 
-0.3 


3-5 
0.0 


3.3 

-0.2 


3.5 
-0.2 


3.7 
-0.1 


3.6 
-0.3 


3.6 
-0.5 


4.5 
0.6 


5.2 
0.6 


5.5 
1.4 


5.8 
1.6 


5.2 

1.9 


4.9 
1.5 


5.0 
1.6 


5.1 
l.T 


4.9 
1.6 


4.8 
1.3 


4.6 
1.1 


5-2 
1.7 


4.7 
1.2 


4.7 
1.3 


4.7 
1.2 


•4.4 

1.3 


4.5 
1.2 


4.8 
1.2 


4.8 


4.8 
1.2 


4.8 
1.6 


4.6 
1.2 


4.5 
0.9 


4.2 
0.4 


4.1 

0.4 


4.3 
0.5 


4.0 
0.4 


3.6 
0.0 


5.4 
2.4 


6.2 

2.4 


6.5 
3.3 


6.6 
3.8 


6.6 
3.5 


6.7 

3.4 


6.5 
3.5 


5.9 
2.9 


5.0 
2.2 


4.5 
1.8 


4.2 
1.7 


4.3 
1.4 


4.3 
1.6 


4.4 
1.3 


4.2 
1.4 


4.5 
0.8 

4.8 
0.8 

4.7 
0.4 

4.6 
0.3 

4.8 

0.4 


4.7 
0.3 


4.5 
0.4 


4.2 
0.3 


4.2 
0.7 


4.2 
0.1 


3.8 
0.6 


3.9 
0.3 


3.7 
0.6 


3.9 
0.5 


4.0 
0.4 


5.1 
0.7 


1:1 


5.0 
0.5 


4.8 
0.4 


4.6 
0.6 


4.1 
0.3 


3.9 
0.3 


3.7 
0.2 


3.7 
0.4 


3.8 
0.6 


3.9 
0.5 


4.0 
0.5 


3.9 
0.1 


4.3 
0.0 


3.4 
-0.3 


3.6 
-0.3 


3.8 
-0.3 


3.7 
-0.3 


3.7 
-0.6 


3.8 

-0.6 


3.7 

-0.4 


3.5 
-0.5 


3.3 
-0.4 


2.9 

-0.4 


2.8 
-0.5 


3.7 
-0.6 


2.9 
-0.4 


4.3 
0.3 

4.6 
0.3 

4.3 
0.3 

4.3 
0.0 

4.5 
0.0 


3.9 
0.2 


3-7 
-0.3 


3.3 
-0.3 


2.9 

-0.5 


3.0 
-0.5 


2.9 
-0.5 


2.9 
-0.6 


3.1 
-0.3 


3.2 
-0.2 


3.3 
-0.3 


j.9 
-0.3 


4.1 
-0.3 


4.0 
-0.1 


3.9 
0.0 


3.6 
-0.1 


3.3 
-0.2 


3.2 
-0.3 


3.4 
-0.1 


3.5 
0.4 


4.3 
0.9 


3.8 
0.7 


3.8 
0.6 


4.2 
0.9 


4.4 
0.4 


4.3 
0.3 


4.8 
1.2 


4.8 

1.5 


5.1 
1.7 


4.8 
2.2 


4.5 
2.1 


4.4 
1.9 


4.3 
1.8 


5.0 

1.9 


4.9 

2.6 


4.3 
2.0 


4.4 
2.1 


4.6 
1.8 


4.0 
0.7 

3.7 
0.5 

3.6 
0.5 

4.0 
0.5 

4.6 
1.5 


4.6 

1.4 


4.7 
1.7 


4.7 
1.7 


4.5 
1.5 


4.3 
1.4 


4.4 
1.6 

4.2 
1.3 

4.0 
1.3 

4.6 
1.3 

4.5 
1.3 


4.3 
1.4 


4.2 
0.9 


4.2 
0.6 


4.0 
0.4 


4.0 
0.3 


4.2 
0.4 


3.7 
0.1 


3.5 
0.0 


3.4 
0.0 


3.1 
-0.2 


3.2 
0.0 


3.5 
0.3 


3.8 
0.4 


4.2 
0.7 


4.7 
0.8 


0.6 


4.6 
0.5 


4.7 
0.7 


4.8 
0.6 


4.4 
0.4 


4.2 
0.5 


4.3 
0.6 


4.5 
0.9 


4.5 
0.9 


4.6 
1.0 


4.6 
1.2 


4.8 
1.0 


5.0 
1.0 


5.3 
1.0 


4.9 
0.5 


4.7 
0.4 


4.5 
0.2 


4.4 
0.1 


4.2 
0.3 


4.2 
0.4 


4.2 
0.4 


4.1 
0.4 


4.1 
0.5 


4.3 
0.4 


4.5 
0.3 


4.3 
-0.2 


4.6 
0.1 


4.6 
-0.1 


CresI 
Stages: 


Date 
Stoqe 


Nfl-  Ho  Record 


Single  doilir  voluei  rndicate  doily  meon  stoge  only. 
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DAILV   MAXIMUM   AND  MINIMUM  OAOE    HEIGHTS 
OLD  RIVER  NEAR   TRACV  ROAD  BRIDOE 


Dole 

1957 

1956 

Dole 

1957 

1956                                                        1 

NO. 

0« 

Jon. 

Frt 

Mor. 

Apr. 

Mo, 

JUM 

Nov. 

Ooc. 

Jon. 

Fab. 

Mor. 

»pf. 

Hot 

Juno 

1 

7.1 

NR 
NR 

8.1 
1.0 

NH 
NR 

NR 
NR 

10.1 
6.8 

9.1 
7.0 

10.2 
7.8 

17 

7.6 
1.2 

NR 
NB 

NR 
NR 

9.1 
5.5 

8.5 
6.1 

10.2 
9.0 

9.8 
7.6 

NB 
NR 

2 

7.6 

NR 
NR 

t:l 

NR 
NR 

NR 
NR 

10.9 
7.9 

9.7 
7.1 

10.2 
NR 

18 

7.6 

1.2 

NR 
NR 

NR 
NR 

9-0 
5.8 

8.3 
5.8 

10.0 
8.6 

9.7 
7.5 

NR 
5.3 

3 

7.5 
1.4 

NR 
NR 

8.1 
1.3 

NR 
NR 

9.3 
NR 

11.5 
9.2 

9.5 
6.6 

NR 
NR 

19 

7.7 
1.0 

NR 
NR 

NR 
NR 

9.1 
6.0 

8.2 
5.8 

11 

9.7 
7.7 

8.9 
5.2 

4 

7.5 
1.2 

NH 
NR 

8.0 
1.2 

NR 
NR 

9.2 
6.0 

11.8 
10.1 

9.1 
6.5 

NR 
NR 

20 

8.0 
1.1 

NB 
NR 

NR 
NB 

9.1 
6.5 

6.5 
5.8 

9.5 

7.8 

It 

8.9 
5.5 

5 

7.6 

1.2 

NR 
NR 

8.0 

1.1 

NR 
NR 

9.2 
5.9 

12.1 
11.2 

9.5 
6.7 

NR 

NR 

21 

8.0 
1.1 

8.7 
1.5 

7.8 
NR 

9.0 
6.6 

9.2 
6.6 

?:i 

10.2 
8.* 

8.8 
6.0 

6 

7.7 

1.1 

NR 
NR 

7.8 
1.0 

NR 
NR 

9.1 
6.0 

12.1 

11.1 

6!8 

NR 
NR 

22 

7.9 
3.9 

8.1 
1.6 

7.5 

1.3 

8.9 
6.3 

u 

9.6 
7.9 

10.1 

8.5 

8.7 
6.1 

T 

7.7 
1.0 

NR 
NR 

NR 
3.9 

NR 
NR 

8.8 
5.8 

12.5 
11.5 

9.1 
7.1 

NR 
NR 

29 

8.0 
3.9 

7.9 

1.2 

7.1 
1.1 

8.7 
6.2 

9.1 
7.0 

9-!! 
7.8 

10.0 
8.7 

It 

e 

7.8 
3.9 

NR 
NR 

NR 
NR 

NR 
NB 

8.8 
5.6 

12.6 
11.8 

9.2 
7.2 

NR 
NR 

24 

7.8 
1.0 

7.5 
1.1 

7.6 
1.2 

9.3 
6.1 

9.5 
7.1 

9.2 
7.6 

10,1 
8.9 

9.0 

6.1 

9 

7.9 
3.9 

NR 
NR 

NR 
NR 

NR 
NR 

8.5 
5.2 

lU 

8.9 

7.1 

NR 

KB 

25 

7.9 
3.9 

7.2 

3.9 

2:1 

u 

9.1 
7.6 

8.9 
7.1 

10.3 
9.2 

8.9 
6.2 

10 

8.0 

1.0 

NR 
NR 

NR 
NR 

NR 
NB 

8.1 
5.2 

12.0 
11.3 

6!6 

NR 
NR 

26 

NB 
NR 

7.3 
3.9 

8.6 
5.0 

8.7 
6.3 

9.1 
7.7 

8.6 

7.1 

10.5 
9.3 

9.0 

6.3 

II 

7.8 
1.0 

NR 
NR 

NR 
NR 

NR 
NR 

8.6 
5.2 

11.8 
10.8 

8.7 
7.0 

NR 
NR 

27 

NR 
NB 

7.1 
3.9 

8.1 
1.9 

8.8 
NR 

9.6 
8.1 

f-5 
6.9 

10.6 
8.9 

9.2 
6.2 

12 

7.6 
3.8 

NR 
NR 

NR 
NR 

NR 
NR 

8.3 
5.1 

11.1 
10.3 

8.9 
7.0 

NR 
NR 

2S 

NR 
NR 

7.1 
3.7 

8.0 
NR 

NR 
NR 

9.5 
7.8 

8.6 
6.9 

10.2 
8.7 

9.0 
5.6 

13 

7.5 
3.8 

NR 
NR 

NR 
NR 

NR 
NR 

8.0 
1.7 

11.1 
10.3 

8.8 
7.3 

NR 
NR 

29 

NR 
NR 

7.3 
1.0 

NR 
NR 

9.2 

7.1 

8.8 
6.9 

10.3 
8.6 

9-J 
5.6 

14 

7.6 

1.2 

NR 
NR 

NR 
NR 

NR 
NR 

7.8 
1.8 

10.8 
10.0 

9.1 
7.3 

NR 
NR 

30 

NR 
NR 

7.1 
1.1 

NR 
NR 

9.1 
7.0 

6.9 

10.1 
8.1 

9.1 
5.3 

15 

Vo 

NR 
NR 

NR 
NR 

8.9 
5.6 

Vi 

10.5 
9.6 

9.2 
7.5 

NR 
NR 

31 

li 

NR 

NR 

9.2 
7.0 

10.1 
8.1 

16 

7.6 

'1.1 

NR 

m 

NR 

NR 

8.8 

8.1 

1.8 

10.1 

9.3 

9.1 

7.6 

NR 

NR 

Cfi 

St 

o< 

le 

Ti 

mt 

Slo 

ge»: 

SI 

o«c 

1 

— 1 

I 

L 

1 

1 

NR-No  Record 


Single  doiljr  voluti  indicaie  daily  meon  Hoga  only. 
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DAILY  HAXIMUM  AMD  MINIMUH  OAOE  HEIGHTS 
ORANT  LIME   CANAL   AT  TRACY  ROAD   BRIDOE 
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Ir. 

feet 

0«l< 

1957 

1958 

Doll 

1957 

1 

Nov 

Dm 

Jon. 

F» 

Mor. 

Ape 

Mo> 

Junt 

No. 

0„ 

Jon. 

F.l> 

y.. 

At« 

Hot 

Junt 

1 

5.5 
2.4 

5.6 
2.5 

%:i 

7.0 
3.0 

7.1 
4.1 

8.3 
5.1 

7.6 
5.2 

8.4 
6.0 

IT 

5.8 
2.5 

6.6 
3.0 

6.2 
2.5 

7.2 
3.8 

6.7 
3.7 

8.1 
7.1 

8.0 
5.8 

7.5 
4.0 

2 

5.8 
2.8 

5.6 
2.3 

%:l 

7.6 

3.3 

l:\ 

l.\ 

7.9 
5.3 

8.4 
6.1 

IS 

5.7 
2.5 

6.9 

3.0 

6.4 
2.5 

IX 

6.5 
4.2 

8.2 
6.7 

7.9 
5.7 

11 

3 

5.6 
2.7 

5.5 
2.3 

6.3 
2.6 

7.9 

4.1 

l-.l 

9.7 
7.3 

11 

8.2 

5.7 

19 

\:t 

6.6 
3.0 

6.4 
2.7 

l:\ 

t\ 

8.0 
6.3 

l:% 

7.0 
3-6 

4 

5.7 
2.5 

6.1 
2.2 

6.1 
2.5 

8.1 

4.3 

l:\ 

10.0 
8.4 

7.6 

4.8 

7.9 
5.5 

20 

6.1 
2.4 

6.6 

2.8 

n 

1:1 

6.7 

4.2 

11 

8.2 
6.2 

v\ 

5 

5.7 
2.6 

6.5 
2.6 

6.1 
2.4 

7.7 
4.6 

7.4 
4.3 

10.5 
9.0 

7.7 
4.9 

7.8 
5.7 

21 

6.2 
2.5 

n 

6.0 
2.7 

7.2 

4.9 

7.4 
4.9 

7.7 

5.9 

8.4 
6.5 

1:1 

6 

u 

6.0 
2.6 

5.9 

2.3 

7.4 

4.3 

7.3 

4.4 

10.6 
9.0 

7.7 
5.0 

7.4 
5.5 

22 

6.0 
2.2 

6.3 
3.0 

5.6 
2.6 

7.0 
4.6 

7.5 
5.1 

7.8 
6.0 

1:1 

6.9 
4.6 

7 

5.9 
2.1 

5.7 
2.1 

5.8 
2.3 

7.5 

4.4 

7.0 
4.1 

10.6 
9.4 

7.6 
5.3 

7.3 
4.6 

29 

6.1 
2.2 

6.1 
2.6 

5.6 
2.5 

6.9 

4.5 

7.5 
5.3 

7.6 
5.9 

e.2 

6.8 

7.1 

4.7 

a 

5.9 
2.2 

5.5 
1.9 

5.8 
2.3 

7.6 
4.5 

7.0 
4.0 

10.6 
9.6 

7.5 
5.4 

6.8 

4.2 

24 

6.0 
2.3 

5.6 
2.5 

5.8 
2.6 

7.5 

4.4 

7.7 
5.7 

7.4 
5.7 

8.2 
7.0 

1:1 

9 

6.1 
2.3 

5.7 
1.7 

5.6 

2.4 

7.4 
4.2 

6.7 
3.5 

'U 

7.2 
5.3 

6.6 
4.2 

2S 

5.9 
2.2 

5.3 
2.2 

6.0 
3.1 

7.5 
5.0 

7.7 
5.7 

7.2 

5.5 

8.4 
7.3 

7.1 
4.5 

10 

6.2 

2.4 

5.7 
1.9 

5.8 
2.6 

7.2 
4.0 

6.6 
3.6 

10.0 
9.2 

7.4 
4,8 

6.7 
4.3 

26 

5.7 
2.2 

5.5 

2.2 

\-l 

6.9 
4.6 

7.6 
5.8 

6.8 
5.2 

8.7 
7.4 

7.2 
4.6 

It 

6.0 

2.U 

5.5 
2.1 

5.6 

2.5 

Vl 

6.8 
3.6 

§:i 

7.0 
5.2 

6.8 

4.4 

27 

5.4 
2.2 

5.3 

2.2 

6.3 
3.3 

I:? 

6.1 

6.7 
5.0 

S.S 
7.0 

vx 

12 

5.8 

2.2 

5.3 
2.0 

5.8 
2.5 

7.6 

4.2 

6.5 

3.4 

9.5 

8.3 

7.1 
5.1 

6.8 

4.3 

28 

5.3 
2.1 

5.2 
2.0 

6.2 
3.2 

1:1 

7.7 
5.8 

6.9 
5.1 

8.5 
7.0 

7.2 
3.9 

13 

5.8 
2.1 

5.4 
2.2 

6.0 
2.6 

7.2 
4.2 

6.2 
3.0 

9.2 

7.1 
5.5 

6.7 
4.0 

29 

5.2 
2.0 

5.5 
2.3 

6.6 
3.4 

7.4 
5.6 

7.1 
5.1 

8.6 
6.8 

7.3 
4.0 

14 

5.8 
2.6 

5.4 
2.2 

6.0 
2.4 

7.2 
3.8 

6.0 
3.1 

9.0 
8.1 

1:1 

7.0 
3.9 

30 

5.3 

2.1 

5.6 
2.4 

6.8 
3.4 

7.6 
5.3 

7.3 
5.2 

8.6 
6.6 

7.2 
3.7 

15 

5.6 

2.4 

5.9 

2.5 

1:1 

7.1 
3.9 

6.1 
3.2 

8.7 
7.6 

7.5 
5.6 

7.0 
3.8 

31 

5.7 
2.4 

6.7 

3.1 

7.4 
5.3 

6.3 

16 

5.8 

2.k 

6.8 
3.2 

6.2 

2.3 

7.0 

6.6 

8.6 

7.7 

^.7 

7.3 

Crc 

St 

Do 

tc 

Sto 

«•»; 

Ti 
SI 

S9C 

NR- No  Record 


Single  daily  voluts  indtcol*   doily  mean  slog*  only. 
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DAn.V   MAXIMUM   AND  MINIMUM  OAOE   HEIGHTS 
MIDDLE  RIVER   AT   BORDEN   HIOHWAY 


Oo)c 

1957 

1958 

Dole 

1957 

1958                                                         1 

Nov. 

Die 

Jon. 

Fab. 

Mor. 

»p. 

Moy 

June 

Nov. 

Oac. 

Jon. 

F.B. 

Hot 

Apt. 

Mo, 

T 

Jwne 

1 

3.2 
0.2 

3.3 
0.2 

3.9 
0.4 

4.5 
0.6 

4.5 
1.6 

5.2 
NR 

4.7 
1.5 

5.4 
1.6 

17 

3.4 
0.2 

4.2 
0.6 

3.8 
0.0 

4.8 
1.4 

4.1 
1.0 

4.7 
2.2 

5.0 
1.5 

3.0 

0.9 

2 

3." 

0.5 

3.3 
0.0 

4.2 
0.3 

5.2 

0.9 

4.6 
1.5 

NR 
NR 

5.1 
1.5 

5.4 
1.5 

le 

3.3 
0.0 

4.5 
0.6 

4.1 
0.1 

4.9 
1.8 

3.9 
1.2 

4.5 
1.7 

5.0 
1.3 

4.7 
0.7 

5 

3.3 
0.3 

3.1 
-0.2 

4.0 
0.3 

5.4 
l.T 

4.9 
1.5 

NR 

NR 

4.9 
1.1 

5.2 
1.3 

19 

3.5 
0.0 

4.2 
0.6 

4.0 
0.3 

5.1 
2.0 

3.7 

1.0 

4.5 
1.5 

4.9 
1.3 

S:i 

4 

3.3 

0.2 

3.8 
0.3 

3.8 
0.2 

5.7 
1.9 

4.9 
1.6 

NR 
NR 

4.8 
1.0 

5.0 
1.2 

20 

3.8 
0.0 

4.2 
0.4 

3.9 
0.3 

4.8 
2.4 

4.1 
1.0 

4.4 
1.2 

5.0 
1.5 

4.5 
0.6 

6 

3.t 
0.2 

4.1 
0.3 

3.8 
0.0 

5.2 
2.2 

4.8 
1.6 

NR 
NR 

5.0 

1.1 

4.8 
1.3 

21 

3.8 

0.1 

4.5 
0.4 

3.6 
0.3 

4.6 
2.4 

4.8 
1.9 

4.4 
1.2 

1:1 

1:1 

6 

3.5 
0.1 

3.6 
0.2 

3.6 
0.0 

4.9 

4.7 
1.8 

NB 
NR 

4.9 
1.0 

4.4 
1.0 

22 

3.7 
-0.2 

3.9 
0.6 

3.3 
0.2 

4.5 
2.1 

4.8 
1.9 

4.5 
1.2 

4.8 
1.4 

4.3 
0.9 

7 

3.5 
0.0 

3.3 
-0.3 

3.5 
-0.1 

4.9 
1.9 

4.5 
1.5 

NR 
NR 

4.7 
1.1 

4.1 
0.8 

23 

3.8 
-0.2 

3.6 
0.1 

3.2 

0.1 

4.4 
2.0 

4.8 
2.1 

4.1 
0.9 

4.6 
1.4 

4.3 
0.9 

8 

3.6 

-0.1 

.1:1 

3.5 

-0.1 

5.1 
2.0 

4.5 
1.3 

NR 
NR 

4.5 
1.1 

4.1 
0.6 

2< 

3.7 
-0.1 

3.2 

0.0 

3.5 
0.2 

5.0 

2.0 

4.9 
2.1 

1:1 

4.5 
1.5 

4.4 
0.9 

9 

3.7 
-0.1 

.1:1 

3.3 
0.0 

4.9 
1.8 

4.1 
0.8 

NR 
NR 

4.1 
1.1 

3.9 
0.7 

2S 

3.5 
-0.1 

2.9 
-0.2 

3.5 

0.7 

5.0 

2.7 

4.8 
2.0 

3.7 
0.7 

4.5 

1.8 

4.3 
0.9 

10 

3.8 
0.0 

-1:1 

3.5 
0.3 

4.7 
1.6 

4.1 
0.8 

NR 
NR 

4.5 
0.7 

4.0 
0.9 

2e 

3.3 
-0.1 

3.0 
-0.2 

4.4 
1.1 

4.4 
2.2 

4.6 
1.9 

3.4 
0.5 

4.8 
1.8 

4.5 
0.9 

II 

3.6 
0.0 

3.1 
-0.3 

3.3 
0.2 

4.6 
1.4 

4.3 
0.9 

NR 
NR 

4.1 
1.1 

4.1 
1.0 

27 

3.0 
-0.1 

2.9 
-0.2 

3.9 
0.9 

4.5 
2.3 

4.7 
2.2 

3-» 
0.6 

J:l 

«.6 

0.8 

12 

3.U 
-0.2 

2.8 
-0.4 

3.5 
0.2 

u 

4.1 
0.7 

NR 
NR 

4.2 
0.9 

4.2 
0.8 

26 

2.8 
-0.2 

2.8 

-0.3 

3.8 
0.8 

4.8 
2.1 

4.5 
1.8 

3.8 
0.9 

4.9 
1.9 

4.5 
0.4 

13 

3.4 
-0.2 

3-0 
-0.3 

3.6 
0.2 

4.7 
1.4 

3.7 
0.4 

NR 
NR 

4.0 
1.2 

4.1 
0.5 

29 

2.8 
-0.3 

3.1 
0.0 

4.2 
1.1 

4.3 
1.8 

4.1 
1.0 

u 

4.7 
0.6 

14 

3.4 
0.3 

2.9 

-0.3 

3.6 

0.0 

4.7 
1.5 

3.6 
0.5 

NR 
NR 

4.2 
1.2 

4.3 
0.5 

30 

2.9 
-0.2 

3.2 
0.1 

4.4 
0.7 

4.8 
1.8 

4.4 
1.3 

5.3 

1.8 

4.7 
0.4 

15 

3.2 
0.0 

3.5 
0.1 

3.6 
-0.1 

4.6 
1.5 

3.6 
0.5 

NR 
NR 

4.3 
1.1 

4.4 
0.5 

31 

3.4 
0.0 

4.3 
0.6 

4.7 

1.7 

5.6 
1.8 

16 

3.3 

0.1 

4.4 
0.9 

3.8 

0.0 

4.6 

4.1 

1  .c 

4.7 

4.6 

4,7 

O.Q 

Cr< 

St 

0« 
Ti 

te 

1     ' 

510 

flti: 

SI 

09« 

1 

1 

i 

NR-  No  Record 


Single  doily  voluts  rndicole   doily  meon  itoge  only. 


DAILY  MAXDnm  AND  MINIMUM  GAGE   HEIOHTS 
SOOTH  POBK  HOKELUMNE   RI'/EH    AT  NEW    HOPE   BRIDGE 


213 


Ootc 

t957 

1958 

Oole 

1957 

1956                                                         1 

No» 

D« 

Jon 

Fat 

Mor 

»p. 

Mo, 

June 

Nov. 

Otc 

Jon 

Fob 

Mof- 

•p.. 

Uo, 

Juno 

1 

3.1 
0.1 

3-3 
0.2 

i:t 

1.6 

4.7 
2.5 

6.6 
5.3 

4.4 

1.8 

6.3 
2.2 

17 

3.4 
0.2 

4.3 

0.9 

3.9 
0.1 

5.1 
2.3 

4.9 
2.1 

4.5 
2.7 

NR 
NR 

5.0 
1.4 

2 

3.2 
0.3 

3.2 
0.0 

1.1 

0.3 

u 

4.8 
2.3 

8.4 
6.7 

4.8 
1.8 

5.3 
2.1 

le 

3.3 

0.0 

4.5 
0.9 

3.9 
0.2 

5.4 
2.5 

4.8 
3.4 

4.4 
2.2 

NR 
NR 

t:t 

3 

3.3 

0.3 

3.1 
-0.2 

1.0 

0.3 

5.6 
2.1 

5.0 
2.3 

9.5 
7.9 

4.6 
1.4 

5.2 
2.0 

19 

3.5 
0.0 

S:i 

4.0 
0.4 

5.5 
2.9 

4.1 
2.2 

4.3 
2.0 

NR 
NR 

\:l 

4 

3.3 
0.3 

3.8 

0.2 

3.9 

0.2 

6.1 
2.7 

5.0 

2.3 

MR 
NR 

4.7 
1.2 

5.0 
1.9 

20 

3.9 
0.0 

4.3 
0.6 

1:? 

5-5 
3.8 

?:i 

4.2 
1.9 

NR 
NR 

4.5 
1.3 

5 

3." 
0.3 

1.0 
0.2 

3.9 
0.1 

5.5 
3.2 

5.1 
2.2 

11.7 
10.5 

4.8 
1.4 

4.9 

2.0 

21 

3.6 
0.2 

4.5 
0.5 

3.7 

0.4 

1:1 

4.8 
2.5 

4.2 

1.8 

NR 
NR 

1:1 

6 

3.5 
0.1 

3.6 

0.2 

3.7 
0.0 

l:i 

5.0 
2.5 

10.0 
8.7 

t:l 

4.3 
1.6 

22 

3.7 
-0.2 

3.9 
0.7 

3.4 
0.3 

4.8 
3-2 

5.5 
3.0 

M 

NR 
NR 

J:J 

7 

3.5 
0.1 

3.* 
-0.3 

3.5 
-0.1 

5.3 
2.9 

4.8 
2.2 

It 

4.6 
1.4 

4.0 
1.2 

23 

3.8 
-0.2 

3.8 
0.2 

3.3 
0.1 

4.6 
2.9 

7.1 
5.4 

1:1 

4.4 
1.5 

4.3 
1.3 

S 

3.5 
-0.1 

3.2 
-0.5 

3.5 
-0.1 

5.3 

2.7 

4.7 
2.0 

8.0 
6.7 

4.4 
1.4 

4.0 
1.0 

24 

3.7 
0.0 

3.3 
0.1 

3.6 
0.5 

5.3 
2.7 

7.0 
5.7 

3.7 
1.3 

4.4 
1.6 

4.2 
1.2 

9 

3.7 
-0.1 

^■i 

3.1 
0.0 

1:1 

4.4 
1.5 

6.6 
5.2 

4.3 
1.5 

3.8 
1.0 

2S 

3.5 
-0.1 

3.0 
-0.1 

3.6 
0.8 

1:1 

6.4 
4.9 

3.6 
1.2 

4.7 
2.0 

4.2 
1.3 

10 

3.8 
0.0 

3.1 
-0.5 

3.6 

O.k 

5.0 
2.3 

1:1 

1:1 

4.3 
1.0 

3.9 
1.2 

2C 

3.3 
-0.1 

3.1 
-0.1 

4.5 
1.4 

5.2 

4.1 

5.6 
3.9 

3.3 
1.0 

4.7 
2.1 

4.4 
1.3 

M 

3.5 
0.0 

3.2 
-0.3 

3.4 
0.2 

4.8 
2.2 

4.4 
1.5 

5.1 

3.7 

3.9 

1.4 

4.0 
1.2 

27 

2.9 
-0.1 

2.9 
-0.2 

4.0 
1.4 

5.2 
3.7 

5.2 
3.2 

3.3 
0.9 

4.8 
2.2 

J:i 

12 

3." 
-0.1 

3.0 
-0.4 

3.6 
0.3 

5.4 
2.7 

4.1 
1.1 

5.0 
3.3 

4.1 

1.2 

4.1 
1.2 

28 

2.8 
-0.2 

3.0 
-0.3 

4.1 
1.6 

4.9 
3.0 

t:l 

3.5 
1.2 

^:l 

S:? 

tj 

3.5 
-0.2 

3.1 
-0.2 

3.6 
0.3 

5.2 
3.2 

3.8 
0.7 

4.8 
3.2 

l:t 

4.0 
0.9 

29 

2.7 
-0.3 

3.1 
0.0 

4.4 
1.6 

4.4 
a. 6 

u 

5.0 
2.3 

4.6 
0.7 

14 

3.3 
0.3 

3.0 
-0.2 

3.6 
0.0 

5.3 
3.3 

.3.8 
0.9- 

4.8 
2.8 

4.0 
1.4 

4.3 
1.0 

30 

2.9 

-0.2 

3.2 
0.2 

4.5 
1.2 

4.8 
2.6 

4.2 

1.6 

1:1 

4.6 
0.6 

15 

3.1 
0.0 

3.7 
0.0 

3.6 
-0.1 

5-S 
2.8 

3.8 
0.9 

4.5 
2.7 

4.1 
1.2 

4.4 
0.9 

31 

3.4 
0.1 

4.5 
1.5 

5.5 
3.8 

U 

16 

;•- 

l.t 

0.9 

3.8 
0.1 

^.9 

".3 

2.1 

4.5 
2.7 

4.4 
NH 

4.7 

Crc 

si 

Da 

le 

Slo 

get: 

T. 
SI 

39* 

' 

NR-  No  Record 


Single  daily  «olu«i  mdteat*  dolly  mean  stage  onl|: 
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TABLE  301 


DAILY  MAXIMUM   AND  MINIMUM  OAOB  HEIOHTS 
SNODORASS  SLOUOH  AT  TWIN  CITIES  ROAD  BRIDGE 


Dote 

1957 

1956 

Dole 

1957 

1958                                                       I 

Nov. 

Doe 

Jon. 

Fob. 

Mor. 

Apr. 

Mo> 

Juno 

Nov. 

Doc. 

Jon. 

Fob. 

H«. 

»|K. 

"o» 

Juno 

1 

3.9 
1.7 

4.0 
1.7 

4.6 
2.2 

5.5 
3.3 

5.9 
5.1 

8!o 

5.2 
3.5 

6.1 
4.2 

17 

4.1 
1.9 

5.0 
2.7 

4.6 
1.9 

6.0 
4.4 

7.2 
4.0 

5.6 
4.9 

5.5 
3.3 

5.7 
3.2 

2 

3.9 
1.9 

4.0 
1.7 

4.8 
2.2 

6.1 
3.3 

5.8 
4.7 

10.5 

5.5 
3.5 

6.1 
4.2 

IS 

4.0 
1.8 

5.2 
2.7 

4.7 
2.0 

6.3 
4.5 

7.4 
6.7 

l:t 

5.5 
3.2 

5.5 
3.3 

3 

4.0 

1.9 

3.9 
1.7 

4.7 
2.1 

6.4 
4.0 

6.0 

4.4 

12.3 

5.3 
3.1 

6.0 
4.1 

19 

4.2 
1.8 

5-9 
2.6 

4.7 
2.1 

6.2 
5.1 

5.6 
4.6 

5.4 
4.2 

5.5 
3.2 

5.1 
3.2 

4 

4.1 
1.9 

4.4 

1.6 

4.6 
2.0 

7.0 
4.6 

u 

14.0 

5.2 
3.0 

5.8 

4.0 

20 

4.4 
1.8 

4.9 
2.3 

4.7 
2.2 

7.6 
6.3 

5.6 
3.9 

l.l 

It 

5.3 

3.2 

5 

4.2 
1.9 

4.7 
2.0 

4.6 
1.9 

6.4 
5.2 

5.9 
4.4 

13.3 

5.4 

3.1 

5.8 
4.0 

21 

4.2 
2.0 

5.2 
2.3 

4.4 
2.1 

7.2 
6.4 

5.8 
4.5 

5.3 
3.9 

5.7 
3.3 

5.2 
3.2 

e 

1.2 
1.8 

4.3 
2.0 

4.4 
1.8 

6.3 
5.0 

5.9 

4.6 

11.7 

5.4 
3.0 

5.  J 

22 

4.3 
1.7 

4.6 
2.5 

4.2 
2.0 

6.1 
5.5 

6.8 

n 

5.4 
3.1 

5.1 
3.2 

7 

4.2 

1.8 

4.1 
1.6 

u 

6.3 
5.2 

5.7 
4.2 

11.0 

5.3 
3.1 

4.8 
2.9 

29 

4.4 
1.7 

4.5 
2.0 

4.2 
1.8 

5.8 
5.0 

10.1 

4.9 
3.4 

5.3 
3.1 

5.1 
2.9 

8 

".3 
1.7 

3.9 
1.3 

4.2 
1.7 

6.2 
4.7 

5.6 
3.9 

9.9 

5.2 
3.1 

4.8 
2.4 

24 

4.4 
1.8 

4.2 
1.9 

4.4 
2.2 

6.3 
4.6 

9.9 

4.8 
3.2 

5.2 
3.2 

5.0 
2.7 

9 

4.4 
1.7 

4.0 
1.2 

4.1 
1.8 

6.1 
4.6 

5.2 
3.3 

8.4 

4.9 
3.1 

4.n 

2.^ 

25 

4.3 
1.7 

3.9 
1.6 

4.4 
2.4 

1:1 

V 

4.6 
2.9 

5.2 
3.6 

4.9 
2.6 

10 

4.5 
1.8 

4.1 
1.4 

4.3 
2.0 

5.8 

4.1 

5.1 

3.2 

7.4 

5.2 

2.4 

4.7 
2.4 

2S 

4.1 
1.7 

3.9 
1.6 

5.3 
2.9 

7.6 
6.6 

8.7 
7.2 

4.4 
2.5 

5.5 
3.8 

u 

(1 

4.3 
1.8 

4.0 
1.5 

4.1 
1.9 

5.7 
3.7 

5.2 
3.2 

7.0 
6.4 

4.8 
2.8 

4.7 
2.6 

27 

3.8 
1.7 

3.8 
1.5 

4.8 
2.8 

7.4 
6.4 

7.2 
6.0 

4.3 
2.4 

5.7 
3.9 

1:1 

12 

4.2 
1.7 

3.8 
1.4 

4.3 
1.8 

6.3 

4.3 

5.0 
2.7 

6.5 
6.3 

4.9 
2.6 

4.8 
2.7 

28 

3.7 
1.5 

3.8 
1.3 

5.1 
3.2 

6.4 
5.9 

6.1 
5.1 

4.5 
2.8 

5.7 
4.0 

4.8 
2.2 

13 

4.4 
1.6 

3.8 
1.5 

4.3 
2.0 

6.7 

4.7 

4.7 
2.4 

6.2 
6.0 

4.7 
2.8 

4.7 
2.4 

29 

3.5 
1.3 

3.9 
1.5 

5.2 
3.1 

^:^8 

4.7 
3.0 

5.8 
4.2 

U 

14 

4.1 
2.0 

3.8 
1.5 

4.4 
1.8 

6.6 
L    2 

4.7 
2.6 

6.0 
5.7 

4.8 
2.8 

5.0 
2.6 

90 

3.7 
1.4 

4.0 
1.7 

5.3 
3.1 

6.0 
5.0 

4.9 
3.2 

6.0 
4.2 

5.1 
2.5 

15 

4.1 
1.8 

4.4 
1.7 

4.3 
1.7 

6.1 
5.0 

4.7 
2.5 

5.7 
5.3 

4.9 
2.7 

5.1 
2.6 

31 

4,2 
1.7 

5.3 
2.8 

7.8 
5.0 

6.3 
4.4 

16 

4.1 
1.9 

5.1 
2.5 

4.6 
1.7 

5.9 

4.6 

5.2 
2.5 

6.6 

5.0 

5.1 

2.9 

5.3 

1.0 

Crl 

•1 

0 

T, 

re 

J-23-5 
10:00   P 

3               4.  4-58 
•I                 1:00  PM 

Sl« 

got: 

S 

ot< 

10.1 

14. Jt 
.,   .  .1. 

1 

1 

NR-  No  Record 


Single  doily  woiut*  mdicoli  doily  mcon  sioqt  only. 
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DAILY  MAXmnH   AND  HINIMUM  QAOE  KEIOirrS 
SAM  JOAiUIX  RIVER  AT  VENICE   ISLAND 


215 


In 

>,_.. 

Do>i 

1957 

1958 

Data 

1957 

1 

Not 

04C 

Jon. 

ft 

Mor 

»p< 

-0, 

Jwna 

ntn- 

Oac. 

Jon 

Fa. 

Uo> 

*pf 

Mot 

Juna 

1 

6.7 
3.7 

6.8 
3.7 

u 

3.1 
4.4 

B.O 
5.1 

9.0 
6.1 

6.0 
4.5 

3.6 
4.5 

IT 

7.0 
3.7 

7.9 
4.1 

7.4 
3.5 

8.4 
4.9 

7.5 
4.4 

7.6 
5.0 

0.2 
4.5 

8.4 
4.2 

2 

6.9 
3.9 

6.8 
3.5 

7.7 
3.7 

8.8 
5.2 

8.1 
5.0 

It 

1:1 

8.6 

4.4 

IB 

6.9 
3.5 

8.1 
4.1 

7.6 
3.5 

8.5 
5.3 

7.2 
4.3 

1:1 

8.2 
1.3 

8.2 
4.1 

3 

6.8 
3.8 

6.7 
3.3 

7.6 
3.6 

9.1 

5.2 

8.4 
5.0 

10.0 
7.3 

8.1 
4.1 

8.4 
4.2 

19 

7.1 

3.5 

7.8 
3.8 

7.6 
3.7 

8.6 
5.5 

7.0 
4.3 

l:t 

8.1 
4.2 

8.1 
4.0 

4 

!:l 

7.» 
3.7 

7.» 
3.6 

9.3 

5.4 

8.3 
5.0 

10.1 

7.4 

8.1 
4.0 

8.2 
4.2 

20 

7.3 
3.5 

7.8 
3.8 

u 

8.3 
6.0 

7.6 
4.3 

1:1 

8.2 
4.4 

7.9 
3.9 

i 

7.0 
3.6 

7.6 
3.7 

7.0 
3.4 

8.8 
5.7 

8.4 
5.0 

9.9 
7.2 

8.2 

4.1 

8.1 

4.3 

21 

7.3 
3.5 

8.1 
3.8 

7.2 

3.7 

8.0 
5.8 

8.1 
5.2 

7.6 
4.0 

8.3 
•  .3 

7.7 
4.1 

i 

l:h 

7.2 
3.7 

7.2 
3.3 

8.5 
5.3 

1:1 

10.2 
7.0 

8.1 
4.0 

7.6 

4.0 

22 

7.3 

3.2 

1:1 

6.8 
3.6 

5i6 

8.1 
5.2 

1:1 

8.0 
4.1 

7.7 

4.1 

7 

It 

6.9 

3.1 

7.1 
3.3 

8.6 
5.4 

8.1 

0.9 

9.9 
7.0 

I:? 

7.4 
4.0 

23 

7.3 
3.2 

7.2 
3.5 

6.8 
3.5 

u 

8.2 
5.3 

U 

1:1 

7.7 
4.1 

e 

7.2 
3.1 

6.7 
2.9 

7.0 
3.3 

8.7 
5.5 

8.0 
4.7 

V. 

7.7 

4.0 

7.2 
4.0 

24 

7.2 

3.4 

6.8 

3.5 

7.0 
3.8 

8.5 
5.6 

8.2 
5.3 

7.0 
3.7 

1:1 

7.7 
4.1 

9 

u 

i:? 

6.8 
3.« 

8.5 
5.3 

1:1 

8.5 
5.8 

7.7 

4.3 

7.2 
4.1 

25 

7.1 
3.3 

6.5 
3.3 

7.1 

4.2 

8.4 
6.3 

8.0 
5.2 

6.9 
3.7 

l:t 

7.7 
4.2 

10 

7." 
3.5 

6.9 
2.9 

7.0 
3.8 

8.3 
5.1 

7.6 

4.1 

l:t 

1:1 

7.4 
4.3 

26 

6.8 
3.4 

6.6 

3.3 

7.9 

4.7 

7.8 
5.7 

7.8 
5.0 

6.7 
3.6 

7.9 

4.6 

7.8 
4.2 

rt 

7.1 
3.5 

6.7 
3.1 

6.8 
3.6 

8.1 
1.9 

7.8 
4.3 

7.7 
5.3 

1:1 

7.4 
4.3 

27 

6.5 
3.4 

6.5 

3.3 

7.4 
4.5 

u 

8.0 
5.3 

6.7 
3.7 

8.1 
4.6 

8.0 
4.0 

12 

7.0 
3.3 

6.4 
3.1 

7.1 
3.6 

8.7 
5.4 

7.5 
4.2 

7.8 
5.1 

7.4 
4.0 

7.6 
4.2 

28 

6.4 
3.3 

6.5 
3.2 

7.3 
4.3 

8.1 
5.5 

7.8 
4.9 

l:t 

8.1 
4.8 

7.8 
3.6 

13 

7.0 
3.3 

6.6 
3.2 

7.2 
3.7 

8.2 

4.9 

7.2 
3.8 

7.8 
5.3 

7.2 
4.3 

l:t 

29 

6.3 
3.2 

6.6 

3.5 

7.7 
4.6 

7.6 
5.0 

7.3 

4.2 

Vr 

8.1 
3.9 

14 

f:i 

6.6 
3.3 

7.2 
3.4 

8.3 
5.0 

7.1 
4.0 

7.9 
5.0 

1:1 

1:1 

30 

6.4 
3.3 

6.7 
3.6 

7.9 
4.2 

8.1 
5.0 

l:t 

8.5 
4.7 

8.1 
3.7 

15 

6.7 
3.5 

3.6 

7.2 
3.3 

8.2 
4.9 

7.2 
3.8 

7.7 
5.1 

7.5 
4.2 

^•1 

3.8 

31 

6.9 
3.5 

7.9 

4.0 

8.0 

5.0 

8.8 
4.7 

16 

6.9 

8.1 

4.1 

7.4 
3.5 

8.1 

i.9 

7.6 

4.4 

7.8 
5.2 

7.7 

4.3 

8.2 

4.2 

Crt 

St 

Oa 

la 

Slo 

9": 

Ti 

SI 

09a 

i 

L 

L 

NR-No  Record 


Single  doily  voiuts  mdicott  doily  mcon  stag*  only. 
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TABLE  303 

DAILY  MAXIMUM  AKD  MINIMUM  OAOE  HEIOHTS 
DELTA  CROSS  CHANNEL  AT  WALNUT  GROVE 


Dole 

1957 

1958 

Dole 

1957 

1956                                                         1 

Nov 

Die 

Jan. 

Feb. 

Mar. 

Apr. 

«., 

June 

Nov, 

Dec. 

Jar>. 

Feb 

Mor. 

Apr. 

Uoy 

June 

4.6 
1.7 

5.3 
2.0 

6.0 
2.9 

6.1 
4.1 

8.3 
6.2 

5.6 
3.4 

6.7 
3.7 

17 

4.6 
1.8 

5.7 
2.5 

5.2 
1.7 

6.4 
3.8 

6.4 
3.4 

5.S 
4.2 

6.2 
3.2 

6.4 

3.0 

NR 
HR 

4.6 
1.6 

5.5 
2.0 

6.7 
3.1 

6.1 
3.9 

10.3 
7.2 

6.2 

3.4 

6.7 
3.6 

le 

4.8 
1.6 

5.9 
2.5 

5.3 
1.8 

6.7 

4.1 

6.5 
5.2 

5.7 
3.7 

6.2 
3.0 

6.2 
3.0 

HR 
NR 

\:l 

5.4 
1.9 

7.0 
3.7 

6.4 
3.9 

11.4 
10.0 

6.0 
2.9 

6.5 
3.5 

19 

4.9 
1.6 

5.7 
2.4 

5.4 
1.9 

6.8 
4.5 

5.5 

3.7 

5.7 
3.5 

6.1 
3.0 

6.1 
2.9 

HR 
HR 

\:l 

\\l 

7.4 
4.3 

6.3 
3.9 

13.3 

6.0 

2.8 

f:^ 

20 

5.2 

l.b 

5.6 
2.2 

5.3 
2.0 

7.0 

5.4 

5.8 
3.3 

\:t 

6.2 

3.2 

11 

HR 
NR 

1:1 

5.2 

1.7 

6.8 

4.8 

6.4 
3.8 

13.2 

6.2 

2.9 

6.2 
3.5 

21 

5.0 
1.8 

5.9 
2.1 

5.0 
2.0 

6.8 
5.5 

6.1 
4.0 

5.6 
3.3 

6.3 

3.2 

5.7 
2.9 

HR 
HR 

5-2 
1.8 

i-x 

6.6 

4.3 

6.3 
4.1 

11.9 
10.7 

6.1 
2.9 

5.7 
3.0 

22 

5.1 

1.4 

5.3 
2.3 

4.7 
1.8 

6.2 
4.8 

7.2 
4.5 

5.7 
3.2 

6.0 

3.0 

5.7 
2.9 

4.9 
1.6 

4.8 
1.3 

4.9 
1.5 

6.7 

4.5 

6.1 
3.8 

10.8 
10.2 

5.9 
2.8 

5.4 

2.7 

23 

5.2 

1.4 

\:l 

4.7 
1.7 

6.0 

4.4 

8.9 
7.3 

5.2 

2.9 

5.8 
3.0 

\-l 

5.0 

1.5 

4.5 
1.1 

4.9 
1.5 

6.7 

.     't.2 

6.0 
3.5 

9.8 
8.6 

5.8 
2.9 

5.2 
2.4 

24 

5.0 
1.6 

4.7 
1.7 

5.0 
2.1 

6.7 
4.3 

8.8 
7.6 

\:\ 

5.8 

3.1 

\-% 

5.1 

1.5 

4.7 
0.9 

4.8 
1.6 

6.5 

4.1 

5.7 
3.0 

8.2 
6.9 

5.7 
3.0 

5.2 
2.5 

25 

4.9 
1.5 

4.4 
1.4 

5.0 
2.4 

6.5 
5.3 

8.2 
6.9 

l:% 

6.0 
3.4 

5.8 
2.7 

u 

4.8 
1.1 

5.0 
1.9 

6.3 
3.8 

5-f 
2.8 

1:1 

5.7 
2.4 

5.3 
2.6 

26 

4.7 
1.5 

4.5 
1.5 

5.8 
3.0 

6.8 
5.7 

7.3 
5.7 

4.7 

2.4 

6.0 
3.5 

\% 

5.0 
1.6 

4.6 
1.3 

4.7 
1.8 

6.1 
3.7 

5.7 
3.0 

6.6 
5.3 

5.3 
2.9 

5.4 
2.7 

27 

4.3 
1.5 

4.3 
1.4 

5.3 
2.9 

6.8 

5.4 

6.7 
4.9 

4.7 
2.4 

6.2 
3.6 

n 

"4.8 

l.t 

4.3 
1.2 

5-9 
1.8 

6.7 

4.2 

i:i 

6.4 
4.9 

i:i 

5.5 
2.7 

26 

4.3 
1.3 

4.4 
1.3 

5.4 
3.0 

6.2 

4.6 

6.1 
4.2 

5.0 
2.7 

6.2 
3.8 

5.7 
2.0 

5.0 
1.1 

4.5 
1.4 

5.0 
1.9 

6.6 

4.7 

5.2 
2.2 

6.2 

4.8 

5.3 
2.9 

5.4 
2.4 

29 

4.2 

1.3 

4.5 
1.5 

5.7 
3.1 

5.8 

4.1 

5.2 
3.0 

6.3 
3.8 

6.0 

2.3 

1.7 
1.9 

4.4  ■ 
1.3 

5.0 
1.6 

6.7 

4.5 

5.2 

2.5 

6.2 

4.4 

5.4 
2.9 

5.7 
2.5 

30 

4.3 
1.3 

4.6 
1.7 

5.8 

2.7 

6.2 

4.1 

5.5 
3.2 

6.5 
3.8 

6.0 
2.2 

14.6 

1.6 

5.1 
1.6 

5.0 

1.5 

6.4 
4.0 

5.1 
2.4 

5.9 

4.3 

5.5 

2.7 

5.8 
2.4 

31 

4.8 
1.6 

5.8 
2.9 

7.0 

4.1 

6.8 
3.9 

4.8 
1.8 

5.8 

2.5 

5.2 
1.7 

6.2 
4.0 

5.6 

3.4 

5.9 
4.3 

5.8 

2.9 

6.1 
2.9 

Cr 

■1 

D 
Ti 

4-  4-5 
7:00  P 

3 

Sl< 

gft: 

S 

age 

14, J4 

1 

NR-  No  Record 


u*<  indtcoi«  doily  mean  (log*  only 


TABLE  304 

DAILY  MAXIMUM  AND  MINIMUM  GAGE  HEIGHTS 
SACRAMQITO  RIVEB  AT  WALNUT  GROVE 
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OoK 

19 

57 

1958 

Dolt 

1957 

1956                                                       1 

Nov. 

0« 

Jon, 

F.». 

Mor. 

4p. 

Moy 

Juno 

Nov. 

Doc. 

Jon. 

Fob, 

Mor. 

«P'. 

Mo« 

June 

1 

3.7 
1.5 

3.9 
1.3 

5.1 
2.9 

8.1 
7.1 

10. K 

9.6 

10.0 
9.1 

7.0 
5.5 

7.1 
5.5 

17 

1.6 
2.7 

5.2 

2.3 

5.1 
3.3 

9.9 
9.1 

6.5 
5.2 

8.U 
7.8 

7.3 
5.7 

6.3 
3.1 

2 

3-§ 
1.6 

3.8 
1.3 

5.2 

2.T 

8.7 
7.5 

9.9 
9.2 

11.0 
9.8 

7.1 

5.2 

7.2 
5.2 

18 

1.1 

2.1 

5.8 
3.1 

5.1 
3.2 

10.1 
9.1 

6.2 
1.9 

8.3 
7.6 

7.2 
5.8 

6.2 

3.1 

3 

3.9 
1.5 

3.8 
1.1 

5.1 
2.7 

9.3 
7.5 

8!7 

11.6 
10.7 

6.8 
1.9 

n 

19 

1.5 
1.8 

5.9 
3.7 

5.3 
3.2 

10.8 
9.1 

5.9 
1.8 

8.2 
7.3 

7.2 
5.9 

6.0 

3.6 

4 

1.0 
1.5 

1.5 
1.1 

5.2 

2.7 

i:? 

t:l 

12.3 
11.0 

6.7 
1.8 

6.6 
1.6 

20 

1.6 
1.7 

5.9 
3.7 

5.1 
3.0 

10.9 
10.2 

6.2 

1.5 

7.8 
7.1 

7.1 
6.1 

5.8 
3.5 

5 

1.8 

1.1 

5.2 
2.9 

t:l 

8.8 
7.9 

12.0 
10.9 

6.8 

1.8 

6.1 

I.J 

21 

1.3 
1.7 

6.0 
3.6 

1.7 
2.7 

10.9 
10.3 

1:1 

7.8 
7.0 

l:\ 

5.5 
3.2 

6 

4.2 
1.3 

1.3 
1.1 

1.9 
2.7 

9.2 
8.0 

8.7 
7.8 

11.8 
10.8 

6.6 

1.8 

5.7 
3.9 

22 

1.5 
1.1 

5.3 
3.1 

1.3 
2.5 

10.8 
10.0 

7.1 
5.3 

7.7 
7.0 

1:1 

5.2 
3.0 

7 

"4.2 
1.3 

1.0 
1.0 

1.6 

2.1 

1:^ 

8.1 
7.1 

11.8 
11.0 

6.5 
1.9 

5.3 
3.6 

23 

1.5 
1.5 

5.3 
3.1 

1.2 
2.3 

10.2 
9.6 

8.0 
6.8 

u 

7.3 
6.1 

5.1 
2.7 

8 

1.3 
1.2 

3.8 
0.8 

1.5 
2.2 

9.7 
8.6 

8.2 
7.0 

11.5 

10.6 

6.1 
1.9 

5.1 
3.3 

24 

1.1 
1.5 

5.0 
3.3 

1.1 
2.1 

9.8 
9.2 

9.3 
7.9 

7.1 
6.8 

7.6 
6.7 

1.9 
2.5 

9 

l.t 
1.2 

1.0 
0.8 

1.2 
2.1 

9.7 
8.6 

7.8 
6.7 

11.0 
10.3 

6.1 
5.0 

5.1 
3.2 

2S 

1.1 
1.5 

1.5 
3.2 

1.5 
2.7 

10.5 
9.7 

9.7 
9.1 

7.3 
6.8 

8.1 
7.2 

5.0 
2.3 

10 

1.4 
1.3 

1.0 
0.9 

1.5 
2.3 

9.7 
8.7 

u 

10.7 
10.2 

6.1 
1.7 

5.1 
3.3 

26 

3.8 

1.5 

1.5 
2.8 

5.6 
3.1 

11.1 
10.6 

9.7 
9.0 

7.1 
6.6 

8.2 
7.3 

5.2 
2.3 

II 

1.1 

1.3 

3.8 
0.9 

1.3 
2.2 

9.6 
8.6 

u 

10.1 
9.6 

6.1 
5.0 

5.1 
3.3 

27 

3.5 
1.1 

1.2 
2.5 

6.1 

1.5 

11.5 
11.0 

1:1 

7.0 

6.1 

8.0 
7.1 

5.2 
2.0 

12 

3.9 
1.1 

3.5 
0.9 

1.9 
2.6 

1:1 

6.8 
5.5 

1:1 

6.3 
5.1 

5.2 

3.3 

28 

3.1 
1.3 

1.0 
2.1 

6.6 

5.1 

11.2 
10.2 

9.2 
8.3 

7.1 
6.2 

8.0 
6.9 

5.0 
1.5 

13 

1.0 
1.0 

3.7 
1.0 

5.2 
3.3 

9.9 

9.1 

6.3 
5.0 

8.9 
8.3 

6.3 

5.1 

5.1 
3.1 

29 

3.3 
1.2 

1.0 
2.1 

7.2 
6.0 

8.5 
7.6 

7.0 
5.9 

8.0 
6.6 

5.3 
1.6 

14 

3.9 
1.5 

3.7 

1.0 

5.2 
3.3 

10.0 
9.1 

6.0 

1.8 

8.7 
8.0 

6.6 
5.6 

5.1 
3.3 

30 

3.5 

1.1 

4.2 
2.3 

7.6 
6.5 

8.2 
7.6 

7.1 
5.6 

7.8 
6.3 

5.2 

1.1 

15 

1.0 
1.6 

1.1 
1.1 

5.3 
3.3 

10.0 
9.0 

6.1 

1.8 

8.5 
7.9 

6.8 
5.7 

5.7 
3.5 

31 

1.6 
2.7 

8.1 
7.0 

8.8 
8.2 

7.7 
6.0 

16 

1.5 
2.5 

u 

5.5 

3.1 

9.8 

8.9 

6.6 

5.3 

8.1 
7.9 

7.0 
5.7 

6.0 

3.8 

Cre 

SI 

Da 

Ic 

sm 

«•«■ 

Ti 
SI 

Tie 
oqe 

I 

1 

NR-  No  Record 


Single  doily  values  indicate  doily  meon  stoge  only. 
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TABLE  305 


DAILY  MAXIMUM  AND  MINIMUM  CAGE  HEIGHTS 
MIDDLE  RIVER  AT  BACON  ISLAND 


In   feet 

Dott 

1957 

195a 

Dole 

1957 

1958                                                         1 

Nov. 

0»c 

Jon. 

Fab 

Mof 

Apr. 

MO) 

June 

No*. 

Dec. 

Jon 

Fab 

yor. 

Ap.. 

Mo, 

Juna 

1 

6.1 

6.2 

3.2 

6.9 

3.3 

7.5 
3.9 

7.4 
4.6 

8.2 
5.6 

7.4 
4.0 

a.i 

4.0 

17 

6.4 
3.2 

7.3 
3.6 

6.8 

3.0 

7.6 
4.4 

7.0 
4.0 

7.4 
4.5 

7.7 
4.0 

7.9 
3.7 

2 

6.3 
3.1 

6.2 
3.0 

7.1 
3.2 

8.1 
4.6 

7.5 

4.4 

8.7 
5.7 

7.8 

4.1 

8.1 
3.9 

IB 

6.3 
3.0 

7.5 
3.6 

7.0 
3.0 

1:1 

6.7 
3.8 

7.2 
4.1 

7.7 
3.8 

7.6 
3.6 

5 

6.2 
3.2 

6.1 
2.8 

7.0 

3.0 

8.3 

4.6 

1:1 

9.1 
6.8 

7.7 
3.6 

7.9 
3.7 

19 

6.5 
3.0 

7.2 
3.6 

7.0 
3.2 

8.0 
5.0 

t:l 

7.2 
3.8 

7.6 
3.7 

7.4 
3." 

4 

6.3 
3.2 

6.8 
3.2 

6.8 
3.0 

8.6 
4.9 

7.8 

4.5 

9.3 
7.0 

7.6 
3.5 

1:1 

20 

6.7 
3.0 

7.2 
3.3 

6.9 
3.3 

7.7 
5.4 

7.0 
4.2 

7.0 
3.6 

7.7 
3.9 

7.3 
3.3 

5 

6.4 
3.0 

7.1 
3.2 

6.8 

2.9 

8.1 
5.2 

7.8 
4.8 

9.2 
6.6 

7.7 
3.7 

U 

21 

6.7 
3.0 

7.5 
3.3 

6.6 
3.2 

7.5 
5.3 

7.5 

4.7 

u 

7.8 
3.9 

7.1 
3.5 

6 

6.5 
3.0 

6.6 
3.1 

6.6 
2.8 

7.9 

4.7 

1:1 

9.5 
6.5 

7.6 
3.5 

7.0 
3.5 

22 

6.6 
2.7 

6.9 

3.5 

6.3 
3.1 

7.4 
5.1 

7.6 
4.6 

7.2 
3.6 

7.4 
3-7 

u 

7 

6.5 
3.0 

t:l 

1:1 

7.9 
4.8 

7.6 
4.4 

9.2 
6.6 

7.4 
3.6 

6.8 
3.5 

23 

6.7 
2.7 

6.7 
3.0 

6.2 
3.0 

7.3 
5.0 

7.6 

4.8 

6.8 
3.3 

7.3 
3.7 

7.1 
3.6 

S 

i:i 

6.1 

2.4 

6.5 

7.9 

5.0 

7.4 
4.1 

8.8 
6.0 

1:1 

6.7 
3.4 

24 

6.6 
2.9 

6.2 
3.0 

6.5 
3.3 

7.9 
5.1 

7.6 
4.8 

6.6 
3.2 

7.2 
3.8 

u 

9 

6.7 
2.9 

6.3 

2.2 

6.2 
2.9 

l'.& 

7.1 
3.6 

8.0 

5.4 

7.2 
3.8 

6.8 
3.5 

2S 

6.5 
2.8 

5.9 
2.7 

6.5 
3.7 

7.9 
5.7 

7.5 
4.7 

6.4 
3.2 

7.4 
4.0 

7.1 
3.8 

10 

6.8 
3.0 

6.3 

2.4 

6.5 
3.2 

7.7 

4.6 

7.0 
3.6 

7.4 

5.0 

6.7 
3.3 

6.8 
3.7 

26 

6.3 
2.9 

6.0 
2.8 

7.3 
4.2 

7.2 
5.1 

7.3 
4.5 

6.2 

3.0 

7.6 
4.1 

7? 
3.6 

II 

6.5 
3.0 

6.1 

2.6 

6.2 
3.0 

7.5 
4.4 

7.2 
3.8 

u 

6.7 
3.8 

6.8 
3.7 

27 

5.9 
2.9 

5.9 
2.8 

6.8 
3.9 

7.3 
5.2 

7.5 
4.8 

6.2 

3.2 

7.5 
4.2 

7.4 
3.5 

12 

6.4 
2.8 

5.9 
2.6 

6.5 
3.1 

1:1 

7.0 
3.7 

7.3 

4.6 

6.9 
3.5 

7.0 
3-7 

28 

5.8 

2.7 

5.9 
2.7 

6.8 
3.8 

7.5 
5.0 

7.3 
4.4 

6.5 
3.5 

7.5 
4.3 

7.2 

3.1 

13 

6.4 

6.1 
2.7 

6.6 
3.2 

7.6 
4.4 

6.6 
3.3 

7.4 
4.8 

6.7 
3.8 

6.8 
3.3 

29 

5.7 
2.7 

6.1 

3.0 

7.1 
4.1 

7.1 
4.5 

6.8 
3.7 

7.7 
4.2 

7.5 
3.3 

14 

6.3 
3.3 

6.0 
2.8 

6.6 

2.9 

7.7 
4.5 

6.5 
3.5 

7.4 
4.5 

6.8 
3.7 

7.1 
3.3 

30 

2:8 

6.2 
3.1 

7.3 
3.6 

7.6 
4.5 

7.1 
3.9 

8.0 
4.2 

7.5 
3.2 

15 

6.1 
3.0 

6.6 
3.1 

6.6 
2.8 

7.6 
4.4 

6.6 
3.3 

1:1 

7.0 
3.7 

7.2 
3.2 

31 

6.3 
3.0 

7.3 
3.5 

7.5 
4.5 

8.2 
4.2 

16 

6.4 
3.1 

7.4 
3.9 

6.8 
3.0 

7.6 

4. J* 

7.0 
3.9 

7.3 
4.7 

7.2 
3.8 

7.6 

J.  7 

Cr 

It 

0 

Ic 

Sf 

ge» 

S 

ogc 

, 

1 

i — 

1 

NR-  No  fl«cOftf 


Single  doily  votuas  indlcot*  doily  mton  tiogt  only 
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DAILY  MAXIMUM    AND  MINIMUM  OAQE   HEIQHTS 
SACRAMENTO  RIVER    AT  CLARKSBURG 
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In  feet 

Dou 

1957 

,«s 

Oolt 

1957 

1 

N« 

Die 

Jon. 

ft. 

Mor. 

<V 

MO, 

Junt 

No*. 

Ooc. 

Jon. 

Fob. 

Uor. 

•pf. 

Ho, 

1 

Juno 

1 

7.5 
6.2 

1:1 

10.2 
9.2 

16.9 

20.8 

20.2 

14.3 
13.7 

14.7 
14.0 

17 

3.7 
8.6 

9.4 
7.1 

11.1 
10.4 

19.6 

13.5 
13.2 

17.9 

14.8 

11.9 
10.7 

2 

1:1 

U 

10.3 
9.2 

17.0 

20.1 

21.4 

14.1 
13.4 

14.2 
13.4 

IS 

%:l 

10.8 
9.5 

10.9 
10.2 

19.8 

13.2 

12.8 

17.8 

14.9 

11.8 
10.7 

5 

1:1 

7.5 
5.9 

10.2 
9.0 

17.6 

19.6 

22.4 

13.6 
13.0 

13.6 
12.7 

19 

8.8 
7.5 

11.4 
10.0 

10.6 

9.8 

21.0 

12.6 
12.1 

17.4 

15.2 

11.7 
10.7 

4 

7.8 
6.2 

8.1 
5.8 

10.6 
9.3 

18.2 

18.5 

22.6 

13.4 
12.8 

13.1 
12.5 

20 

8.7 
7.2 

11.5 
10.6 

10.2 
9.4 

21.6 

12.2 
11.7 

16.9 

15.4 

11.5 
10.4 

5 

7.9 

6.2 

8.4 
6.1 

10.4 
9.6 

18.1 

18.1 
17.8 

22.5 

ii:^ 

12.8 
11.8 

21 

8.3 
6.9 

11.3 
10.3 

9.8 
9.0 

21.7 

12.1 

16.8 

15.6 

11.1 
9.9 

6 

7.9 
6.2 

8.0 
6.2 

10.0 
9.2 

18.2 

17.7 
17.5 

22.4 

Ji:l 

12.0 
11.2 

22 

8.6 
6.7 

10.6 
9-8 

1:1 

21.0 

14.3 

16.8 

15.9 

10.5 
9.4 

7 

7.8 
6.0 

u 

u 

18.6 

17.4 
17.0 

22.6 

13.5 
13.1 

11.4 
10.6 

23 

8.5 
6.8 

10.9 
9.8 

9.1 
8.2 

20.1 

17.1 

16.7 

16.1 

10.0 
8.8 

8 

7.9 
6.2 

7.5 
5.6 

l:\ 

19.1 

16.9 
16.6 

22.1 

13.6 
13.2 

11.2 
10.1 

24 

8.4 
6.7 

10.9 
10.2 

1:1 

19.7 

19.4 

16.7 

16.6 

10.0 
8.2 

9 

8.1 
6.0 

7.6 
5.6 

%:°o 

19.2 

16.4 
16.0 

21.9 

13.5 
13.2 

1:? 

2S 

8.2 
6.7 

10.4 
9.9 

9.9 

8.4 

20.8 

20.3 

16.6 

17.3 

9.5 
7.7 

10 

8.1 
6.0 

7.6 
5.6 

1:1 

19.3 

15.7 

21.8 

13.5 
13.1 

10.7 
9.8 

2S 

7.9 
6.6 

10.0 
9.4 

11.0 

22.2 

20.1 

16.3 

17.5 

9.4 
7.5 

II 

7.8 
6.1 

7.4 
5.6 

9.3 
8.1 

19.2 

15.0 

21.1 

13.5 
13.4 

10.6 
9.8 

27 

7.6 
6.4 

9.3 
8.7 

13.0 

22,5 

19.8 

16.0 

17.2 

9.3 
7.0 

12 

7.6 
5.8 

7.2 
5.5 

10.4 
9.0 

19.4 

14.2 

19.5 

13.7 
13.6 

10.8 
9.8 

26 

1:1 

l:\ 

14.3 

21.7 

19.1 

15.6 

17.0 
16.7 

8.9 
6.5 

13 

7.8 
5.7 

5.6 

10.9 
10.1 

19.8 

13.8 
12.9 

18.6 

14.2 
14.0 

10.6 
9.7 

29 

IX 

8.9 
7.9 

15.1 

17.9 

15.1 

16.8 
15.9 

9.0 
6.5 

14 

7.8 
6.3 

7.« 
5.6 

11.0 
10.1 

19.8 

13.0 
12.5 

18.4 

14.7 
14.5 

11.0 
10.2 

30 

7.4 
6.0 

9.2 
8.1 

15.9 

18.6 

14.9 
14.1 

15-9 
15.2 

8.9 
6.2 

15 

8.6 
6.9 

8.0 

5.7 

11.2 
10.4 

19.7 

12.9 
12.5 

18.1 

14.9 

14.7 

11.4 
10.5 

31 

10.0 
9.0 

16.7 

17.5 

15.4 
14.4 

16 

9.7 

8.9 

11.3 

10. ii 

19.5 

13.5 

13.2 

18.0 

1^.7 

11.7 

10.7 

0 

te 

2-   4-y 

^ 

5-10-58 

2- 

13-58 

2- 

1-58 

2-27 

58 

3-25-50                 4-    .-':» 

4- 

7-58 

T, 

mt 

4:30  PI 

>l          1 

D:45    AM 

1: 

SO   PM 

7:. 

0   AM 

11:00 

AM 

8:30  AM                6:00   PM 

7: 

iO  AM 

SIC 

ges: 

S 

o«t 

;°.- 

iQ.  ■i 

2 

1.0 

2 

L 

22. c 

3C.i 

1 

NR-  No  Record 


Smgl*  (toily  valut)  indicate  doily  ffl«on  stogt  only. 
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TABLE  507 


DAILY  MAXIMUM   AKD  MINIMUM  OAOE   HEIGHTS 
SACRAMENTO   RIVER    AT  SNOIWRASS   SLOUOH 


In 

feet 

Ooii 

1957 

I95S 

Dole 

1957 

1956                                                        1 

Nov 

Oec 

Jon. 

Feb 

Mor- 

Her 

MO) 

June 

Nov. 

Dec. 

Jon. 

Feb, 

Mor 

..r. 

T 

Mo> 

June 

1 

B.9 
5.2 

7.0 
5.0 

9.0 
7.6 

11.7 
11.1 

17.8 

17.6 
16.7 

lU 

12.6 

11.6 

17 

8.5 
7.2 

8.5 
6.0 

1:1 

17.1 
16.6 

11.6 
11.1 

15.3 
15.0 

12.7 
12.2 

10.5 
8.8 

2 

6.9 
5.3 

7.0 
5.0 

9.1 
7.6 

11.8 
11.0 

17.1 
17.2 

18.5 
18.0 

12.1 
11.0 

12.2 
11.1 

18 

B.l 
6.5 

9.6 
8.0 

It 

17.1 
16.8 

11.3 
10.8 

15.2 
15.0 

12.8 
12.2 

10.1 

8.8 

3 

7.1 
5.2 

t:t 

9.0 
7.5 

15.5 
11.9 

17.0 
16.8 

19.1 
18.1 

11.7 
10.7 

11.7 
10.5 

19 

7.9 
6.0 

10.0 
8.2 

9.1 
8.2 

18.5 
17.2 

10.9 
10.2 

15.0 
11.5 

12.9 
12.5 

10.2 
8.8 

4 

7.2 
5.2 

7.6 
5.2 

9.3 

T.6 

15.9 
15.3 

16.1 
15.6 

19.8 
19.2 

11.7 
10.6 

11.1 
10.3 

20 

8.0 
5.8 

10.1 
8.7 

9.1 
7.8 

18.7 
18.3 

10.7 
9.9 

11.5 
11.2 

13.2 
12.7 

10.1 
8.5 

5 

7.3 
5.2 

7.8 
5.2 

7.8 

15.8 
15.3 

15.1 
15.0 

19.6 
19.1 

11.6 
10.5 

11.1 
9.8 

21 

7.6 
5.8 

u 

8.6 
7.5 

18.7 

18.5 

10.9 
9.9 

11.3 
11.1 

13.1 

12.9 

U 

6 

7.3 
5.2 

7.1 
5.2 

8.8 
7.6 

15.9 
15.1 

15.2 
11.8 

19.1 
19.0 

11.5 
10.2 

10.3 
9.2 

22 

7.8 

5.5 

9.1 
8.2 

8.2 
7.2 

18.5 
17.7 

12.1 

11.3 
11.1 

13.5 
13.0 

9.3 
7.7 

7 

7.2 
5.1 

7.1 
1.8 

8.1 
7.1 

16.1 
15.6 

11.8 
11.1 

19.6 
19.3 

11.6 
10.8 

§:? 

23 

7.8 
5.6 

9.5 
8.0 

8.0 
6.8 

17.6 
17.2 

11.1 

11.2 
13.9 

13.7 
13.3 

9.2 
7.2 

6 

7.3 

".9 

6.9 

1.6 

8.2 
6.8 

16.6 
16.2 

11.1 
11.0 

19.2 
18.6 

11.6 
10.9 

9.3 
8.3 

24 

7.6 
5.6 

9.1 
8.1 

8.2 
6.9 

17.0 
16.7 

16,1 

m.i 

13.9 

11.3 
13.7 

u 

9 

7.5 

5.0 

1:1 

7.9 
6.6 

16.8 
16.1 

11.0 

13.5 

18.8 
18.5 

11.5 
10.9 

9.3 
8.0 

25 

7.1 
5.6 

9.0 
8.3 

8.5 

7.1 

17.8 

17.1 
17.2 

11.1 

13.8 

11.8 
11.1 

1:2 

10 

7.5 
5.0 

7.1 
1.6 

8.2 
6.7 

16.8 

16.1 

13.5 
13.0 

18.6 
18.1 

11.5 
10.8 

9.3 
R.O 

26 

7.2 
5.1 

8.7 
7.7 

9.6 

19.1 

17.3 
17.0 

13.9 
13.5 

11.8 
11.6 

8.5 
6.3 

II 

7.2 
5.1 

6.8 
1.6 

8.1 
6.7 

16.7 
16.3 

13.0 
12.3 

18.0 

11.1 
11.1 

9.3 
8.1 

27 

6.9 
5.3 

8.2 
7.2 

11.2 

19.1 

17.0 
16.6 

13.6 
13.2 

11.9 
11.2 

8.5 
6.1 

12 

7.0 

1.8 

6.6 

1.5 

9.0 
7.3 

16.9 
16.4 

12.2 
11.6 

16.6 

11.6 
11.2 

9.1 

26 

6.7 

5.2 

7.8 
6.7 

12.1 

18,7 

16.2 

lU 

11.1 
13.9 

8.2 
5.1 

13 

7.2 
1.8 

6.8 

1.6 

9.5 
8.3 

17.2 
16.9 

11.6 
10.8 

16.1 
15.6 

11.8 
11.6 

9.3 

7.9 

29 

6.6 

5.0 

7.8 
6.5 

12.8 

15.2 

13.0 
12.3 

11.2 
13.3 

8.4 
5.5 

14 

7.0 
5.3 

6.8 

1.6 

9.6 

8.1 

17.2 
16.9 

11.1 
10.1 

15.7 
15.1 

12.2 
12.0 

9.6 
8.3 

30 

6.7 

1.9 

8.0 
6.7 

13.6 

11.9 
11.7 

ll:l 

13.6 
12.7 

8.3 
5.2 

15 

7.6 
5.6 

I:? 

8!5 

17.2 
16.8 

11.0 
10.5 

15.5 
15.2 

12.5 
12.2 

u 

31 

8.7 
7.1 

11.2 

16.0 
15.5 

13.2 
12.0 

16 

8.1 
7.0 

8.1 
5.1 

1:1 

17.0 

16. H 

11.6 
11.1 

15.1 
15.1 

12.7 

12,  E 

10.2 

8.8 

Cf« 

St 

Do 

te 

2-27-5 

S 

SIO 

git: 

T. 
SI 

Tie 
ogc 

11:20  A 

I'l.'. 

f 

1 

1 

L 

L 

1 

NR-No  Record 


Single  doily  woluct   ind<COl«   do 


mean  stogi  only 


TABLE  308 

DAILY  MAXIMUM   AND  MINIMUM  OAOE  HEIOHTS 
SACRAMENTO   RIVER    NEAR   FREEPORT 
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III 

v...f 

Oott 

1957 

1956 

Dole 

1957 

1956                                                       1 

No* 

Dec 

Jon 

Feb 

Mof 

Apr 

Moy 

Juno 

Now. 

Dot. 

Jon 

fob. 

Mor. 

Apr. 

Mo« 

Juno 

f 

•).S 
3.8 

3:6 

7:6 

16.1 

20.2 

19.8 

12.9 

13.1 

17 

7.tj 
7.1 

6.9 
1.7 

I'i 

18.9 

12.2 

17.2 

13.8 

10.0 

9.3 

2 

".8 
3.8 

1.8 
3.6 

8.1 

7.5 

16.2 

19.6 

21.0 

12.1 

12.6 

le 

7.0 
6.1 

8.8 
6.8 

l.l 

19.1 

11.7 

17.0 

13.9 

10.0 
9.1 

3 

5-S 
3.8 

".7 
3.5 

8.1 
7.2 

16.8 

19.0 

22.0 

12.0 

11.9 

19 

6.3 

5.1 

11 

8.5 
8.0 

20.1 

11.0 

16.6 

11.3 

10.0 
9.1 

4 

5.0 
3.8 

u 

8.5 
7.6 

17.1 

17.7 

22.3 

11.8 

11.7 
11.3 

20 

6.1 
5.0 

9.7 
9.3 

8.1 
7.6 

21.2 

10.1 

16.2 

11.6 

9.7 
9.1 

5 

u 

5.5 

3.7 

8.1 
7.9 

17.3 

17.1 

22.2 

11.8 

11.3 
10.5 

21 

5.7 

1.7 

i:i 

7.5 
7.1 

21.3 

10.7 

16.0 

11.8 

11 

e 

u 

u 

7.8 
7.3 

17.1 

16.8 

22.1 

11.9 

10.1 
9.9 

22 

5.9 
1.6 

8.7 
8.2 

7.0 

6.6 

20.1 

13.1 

16.0 

15.1 

8.6 
7.8 

7 

5.0 
3.6 

1.9 
3.5 

7.2 
6.7 

17.9 

16.1 

22.1 

12.2 

9.8 
9.3 

23 

t..8 
1.6 

9.2 
8.3 

6.9 
6.2 

19.5 

16.1 

15.9 

15.2 

7.8 
7.0 

a 

5.0 
3.5 

1.7 
3.3 

6.9 
6.3 

18.1 

15.9 

21.8 

12.3 

8!7 

24 

5.7 
1.5 

9.2 
8.9 

7.0 

6.3 

19.0 

19.0 

15.9 

15.8 

7.7 
6.1 

9 

5.2 
3.5 

1.8 
3.2 

6.6 
6.0 

18.6 

15.1 

21.6 

12.2 

9.0 

8.1 

25 

S.6 
1.5 

8.6 
8.1 

7.1 

20.3 

19.8 

15.8 

16.6 

7.2 
5.7 

10 

5.3 
3.6 

1.7 
3.3 

6.9 
6.0 

18.6 

11.8 

21.5 

12.2 

8.9 
8.3 

26 

5.3 
1.3 

8.1 
7.6 

9.2 

21.9 

19.6 

15.5 

16.8 

1:1 

1 1 

3:1 

1.5 
3.2 

7.0 
6.2 

18.6 

11. 0 

20.7 

12.1 

8.8 
8.3 

27 

s.o 

1.2 

l:'7 

11.8 

22.1 

19.2 

15.1 

16.5 

t:l 

12 

3.3 

1.3 
3.0 

8.i< 
7.3 

18.8 

13.1 

18.8 

12.7 

8.9 
8.3 

26 

1.9 
1.0 

6.8 
6.2 

13.1 

21.2 

18.1 

11.7 

16.1 

6.2 

1.3 

13 

5.0 

3.3 

1.5 
3.1 

9.0 
8.5 

19.2 

12.2 

18.0 

13.2 

8.8 
8.3 

29 

1.7 
3.8 

6.7 
6.0 

11.2 

17.1 

11.2 

15.5 

6.2 
1.2 

14 

5.0 

3.8 

1.5 
3.1 

9.2 
8.1 

19.1 

11.6 

17.6 

13.7 

9.2 
8.9 

30 

1.6 
3.6 

7.2 
.6.2 

15.1 

16.9 

13.5 

11.6 

6.0 
3.8 

15 

6A 
1.9 

5.2 
3.2 

9.1 
8.9 

19.0 

11.6 

17.1 

13.9 

9.6 
9.2 

31 

8.0 
7.0 

16.0 

18.1 

13.9 

le 

7.6 
6.8 

6.0 

3.8 

9.1 
9.0 

18.8 

12.2 

17.  3 

13.8 

9.9 
9.3 

Crf 

si 

Oo 
Ti 

2-21-5f 
7:30   A) 

<l               1 

>-27-58 
:00  AM 

3- 
8: 

!5-58 
0  AM 

5-: 

11:: 

1 
6-58 

0   AM 

Sle 

ges: 

51 

090 

21. 1 

' 

22.: 

1 
1 

'.9 

It 

■  9 

1 

NR-  No  Record 


NOTE  :      Single  daily  volutt  indicate  daily  mean  sloge  only 
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TABLE  309 


DAILY  MAXIMUM  AKD  MINIMUM  GAOE  HEIGHTS 
OLD  RIVER    AT  CLIFTON  COURT  FERRY 


In 

reet 

Dole 

1957 

1956 

Dole 

1957 

1 

No« 

0<c 

Jon 

Feb 

Moi 

ACr 

MO, 

June 

Nov, 

Dec. 

Jon. 

f«t. 

Uor- 

Apt. 

Hoy 

T 

June 

' 

2.1 

5.4 
2.2 

6.0 
2.5 

6.6 
2.7 

6.7 
1.2 

7.9 
5.2 

7.0 
3.7 

7.6 
1.2 

17 

5.5 
2.2 

6.1 
2.6 

6.0 
2.1 

6.9 
3.5 

6.3 
3.1 

7.1 
1.9 

7.2 

1.1 

7.2 
3.1 

2 

5.6 
2.6 

2.0 

6.3 
2.5 

7.3 
3.0 

6.8 
3.7 

8.5 
5.2 

7.3 
3.9 

7.7 

1.1 

IS 

5.1 
2.0 

6.6 
2.6 

6.2 
2.2 

7.0 
3.8 

6.1 
3.1 

6.9 
1.5 

7.2 
3.9 

6.9 
2.7 

3 

5.1 

2.3 

5.2 
2.0 

6.1 
2.3 

3.8 

v\ 

9.0 
6.2 

7.2 
3.5 

7.5 
3.9 

19 

5.6 
2.0 

6.3 
2.7 

6.1 
2.1 

7.3 
1.1 

5.9 
3.3 

6.8 
1.2 

7.1 
3.9 

6.7 
2.6 

4 

5.t 
2.3 

1:1 

5.9 
2.1 

7.8 
1.0 

7.1 
3.8 

9.2 

7.0 

7.1 

3.1 

7.2 
3.7 

20 

5.9 
2.0 

6.3 
2.5 

6.0 
2.1 

7.0 

1.5 

6.3 
3-3 

6.7 
3.9 

7.2 

1.1 

%-l 

5 

5.5 
2.2 

6.2 
2.3 

5.9 
2.1 

7.3 
1.3 

7.0 
3.8 

9.3 
7.3 

7.2 
3.5 

7.1 
3.9 

21 

5.9 
2.1 

6.6 
2.5 

5.7 

2.1 

6.8 
1.5 

7.0 

1.1 

6.7 
3.8 

7.1 
1.3 

6.5 
3.1 

e 

5.6 

2.1 

5.7 
2.2 

5.7 
2.0 

7.1 
3.9 

6.9 
3.9 

9.1 
7.1 

7.1 
3.5 

6.6 
3.6 

22 

5.8 
1.8 

6.0 
2.6 

5.1 
2.3 

6.7 
1.2 

7.0 
1.2 

6.8 
3.9 

7.1 
1.2 

6.6 
3.2 

7 

5.6 

2.1 

5. 1 
1.7 

5.6 
2.0 

7.2 

1.1 

6.7 

3.6 

9.2 

7.3 

7.0 
3.6 

6.3 
3.3 

23 

5.9 
1.8 

5.8 
2.2 

5.3 
2.1 

6.6 
1.1 

7.1 

1.1 

6.1 
3.7 

11 

6.6 
3.2 

S 

5.7 
1.9 

5.2 

1.1 

5.6 
2.0 

7.2 

l.i 

6.7 

3.1 

8.8 
7.0 

6.7 
3.6 

6.3 
3.0 

24 

5.7 
1.9 

5.1 
2.1 

5.6 
2.3 

7.2 
1.1 

7.2 
1.5 

6.2 
3.6 

6.8 

1.1 

6.6 
3.2 

9 

5.9 
2.0 

5." 
1.1 

5.1 

2.1 

7.1 
3.8 

6.3 
2.9 

8.2 
6.6 

6.3 
3.7 

6.1 
3.0 

25 

'j.6 
1.9 

5.1 
1.9 

li 

1:1 

7.0 
1.5 

6.0 

3.1 

6.9 

1.7 

6.6 
3.2 

10 

5.9 
2.0 

li 

5.6 

2.2 

6.9 
3.7 

6.3 
3.0 

7.7 
6.2 

6.7 
3.2 

6.2 
3.2 

26 

5.1 
1.9 

5.2 
1.9 

6.5 
3.2 

6.6 
1.2 

6.8 

1.1 

5.6 
3.2 

7.2 
1.7 

6.7 
3.2 

M 

5.7 
2.0 

\:l 

5.1 

2.2 

6.8 
3.1 

6.5 
3.0 

7.6 
5.9 

6.2 
3.6 

6.3 
3.3 

27 

5.1 
1.9 

5.0 
1.9 

6.0 
3.0 

6.7 
1.3 

7.0 
1.7 

5.7 
3.2 

7.1 
1.6 

6.8 
3.1 

12 

5.6 
1.9 

5.0 
1.7 

5.6 
2.2 

7.3 
3.9 

6.2 
2.9 

7.5 
5.5 

6.1 
3.1 

6.3 
3.2 

ZS 

5.0 

1.7 

5.0 
1.8 

6.0 
2.8 

7.0 
1.2 

6.8 
1.1 

6.0 
3.1 

7.2 
1.6 

6.7 
2.7 

13 

\:l 

5.2 
1.9 

5.7 
2.3 

6.9 
3.5 

5.9 
2.5 

7.3 
5.5 

6.2 
3.7 

6.3 
2.8 

29 

1.9 
1.7 

5.2 
2.0 

6.3 
3.1 

6.6 

1.3 

6.3 
3.1 

7.1 
1.5 

\:t 

14 

5.5 
2.3 

u 

5.7 
2.1 

6.9 
3.5 

l-l 

7.3 

5.1 

6.1 
3.7 

6.6 
2.8 

30 

5.0 

1.8 

5.3 
2.2 

6.5 
2.7 

7.0 
1.2 

6.7 
3.7 

7.6 
1.1 

6.9 
2.6 

15 

5.3 

2.0 

5.7 
2.2 

5.7 
2.0 

6.8 
3.6 

1:1 

7.1 
5.1 

6.6 
3.7 

6.7 
2.8 

31 

5.5 
2.1 

6.1 

2.7 

7.0 
1.1 

7.8 
1.1 

16 

5.5 

2.1 

6.5 

2.9 

5.9 

2.0 

6.7 

3.1 

6.3 
2.6 

7.1 
5.1 

6.8 
3.9 

7.0 

;  .  1 

Cf« 

St 

Dc 

Ic 

Sto 

g»: 

Ti 
SI 

ne 

\ 

L 

1 

NR- No  Record 


Singlt  tfoily  volut*  mdicaU  doily  mton  stags  only 
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TABLE  310 


DAILY  WUCDniM  AND  MINIMUM  OAGE   HEIOHTS 
SACRAMENTO  RIVHl   AT  SACRAKEHTO  WEIR 


In  feet 

Omi 

1957 

I9S6 

OOK 

1957 

1958                                                       1 

N9* 

Dtc 

Jon              Feb 

Hor 

•p' 

Mo, 

Junt 

Nm. 

0«. 

J»< 

FM. 

IMi. 

Ap> 

MOf 

June 

1 

10. i* 
10.0 

'rs 

15.3 

25.2 

29.6 

29.1 

21.4 

21.3 

17 

l'i.7 

12.4 

NR 
ID 

28.1 

20.8 

26.3 

22.5 

17.2 

2 

10.3 
9.9 

10.2 
9.7 

15.0 

25.2 

26.9 

30.3 

20.9 

20.5 

IS 

13.6 

15.7 

NR 

28.3 

20.2 

26.2 

22.7 

17.2 

3 

10.3 
9.9 

10.1 
9.6 

15.1 

26.0 

26.3 

31.3 

20.4 

19.8 

l« 

12.3 

17.4 

HR 
NR 

29.7 

19.3 

25.7 

23.1 

17.1 

4 

10.1 
9.8 

10.3 
9.5 

15.8 

26.5 

27.0 

31.4 

20.3 

19.6 

20 

11.9 
11.5 

17.7 

NR 

30.6 

18.4 

25.3 

23.4 

16.8 

S 

10.11 
9.9 

10.5 
9.7 

15.7 

26.0 

26.4 

31.4 

20.2 

18.9 

21 

11.6 
11.2 

16.9 

in 

NR 

30.7 

18.9 

25.2 

23.6 

16.5 
15.6 

fi 

10.2 
9.8 

10.3 
9.7 

15.0 

26.6 

26.1 

31.4 

20.4 

18.1 

22 

11.6 
11.1 

16.3 

NR 
NR 

29.8 

22.5 

25.1 

24.0 

15.6 
14.9 

7 

10.1 
9.5 

10.1 
9.6 

1H.2 

27.1 

25.6 

31.6 

20.8 

17.4 

2S 

11.5 
11.0 

16.9 

NR 
NR 

28.8 

25.8 

25.1 

24.1 

14.9 
14.1 

a 

10.2 
9-5 

10.0 
9." 

13.5 

27.5 

25.0 

31.1 

20.9 

16.7 

24 

11.5 
11.0 

17.3 

m 
m 

28.4 

28.4 

25.2 

24.7 

14.2 
13.4 

9 

'U 

10.1 
9.5 

13.2 
13.0 

27.8 

24.5 

30.9 

20.8 

16.3 

25 

11.3 
11.0 

16.6 

NR 
NR 

29.8 

29.1 

25.0 

25.5 

13.6 
12.6 

10 

10.1 
9.6 

9.8 
9." 

13." 
13.1 

27.8 

23.8 

30.8 

20.9 

16.1 

26 

11.1 
10.8 

15.6 

NR 
NR 

31.3 

28.8 

24.6 

25.6 

13.0 
12.0 

It 

10.0 
9.5 

9.7 
9.2 

13.9 

27.7 

22.9 

29.9 

21.2 

16.1 

27 

10.9 
10.7 

14.5 

NR 
NR 

31.5 

28.4 

24.2 

25.2 

12.4 
11.2 

12 

9.9 
9.3 

9.7 
9.1 

15.8 

28.0 

21.8 

28.0 

21.5 

16.1 

28 

10.9 
10.5 

13.8 

22.7 

30.6 

27.5 

23.7 

24.8 

11.7 
10.6 

13 

9.9 
9.3 

9.8 
9.2 

16.7 

28.5 

20.8 

27.1 

22.1 

16.2 

29 

10.7 
10.3 

13.5 

23.4 

26.3 

23.0 

24.1 

11.4 
10.2 

14 

10.3 
9.9 

9.8 
9.3 

NR 
NR 

28.4 

20.0 

26.8 

22.6 

16.9 

30 

10.3 
10.0 

14.3 

24.3 

26.1 

22.2 

23.0 

10.9 
9.8 

IS 

12.6 

10.3 
9.2 

NR 
NR 

28.2 

20.2 

26.6 

22.8 

17.2 

31 

15.4 

25.2 

27.4 

22.1 

16 

:-.- 

10.9 

9.7 

NR 

NR 

28.1 

20.8 

26.5 

22.6 

1-.:- 

Cr, 

St 

D« 

te 

11-16-5 

r         1 

>-19-57 

2-: 

>?-5b 

3-i 

5-66 

1-  7- 

56 

5-20-5C 

T. 

n« 

7:00  PI 

<         1 

5:00  PM 

4:C 

»  AH 

7:C 

X)   AH 

6:30 

PH 

11:00  AH 

Sla 

««» 

SI 

a9e 

:=.: 

1-.= 

.6 

2S 

:1." 

25.- 

NR-  No  Record 


Single  doil|p  voluet   indtcoia   Ha^iy  meon  stoga  onlf. 
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TABLE  311 


DAILY  MAXIMUM   AND  MINIMUM  GAGE   HEIGHTS 
OLD  RIVER    AT   MANSION   HOUSE 


Don 

1957 

1958 

Ooto 

1957 

1958 

Nov 

Die 

Jon, 

Feb. 

Mor 

Apr 

MO) 

Juno 

Nov. 

Ooc. 

Jon- 

Fob. 

Mor 

•p>. 

Mot 

Juno 

3.^ 
0.2 

J. 3 
0.3 

1.0 
0.5 

1.6 
1.0 

4.6 
1.6 

5.6 

2.9 

1.7 
1.1 

5.1 
1.1 

17 

3.1 
0.3 

1.3 
0.7 

3.9 
0.1 

1.8 
1.5 

1.1 
1.0 

1.7 
2.0 

5.0 
1.1 

5.0 
0.9 

3.5 
0.6 

3.3 

0.1 

1.2 
0.3 

5.2 
1.0 

1.6 
1.5 

6.1 
2.9 

5.0 

1.1 

5.1 
1.3 

18 

3.1 
0.1 

1.6 
0.7 

1.1 

0.1 

5.0 
1.8 

3.8 
1.2 

1.5 

1.5 

5.0 

1.2 

1.8 
0.7 

3.3 
0.3 

3.2 
-0.1 

1.1 
0.3 

5.5 
1.8 

1.9 

6.6 
3.7 

1.9 
0.9 

5.2 
1.2 

19 

3.6 
0.1 

1.3 
0.7 

1.1 

0.3 

5.1 
2.1 

3.7 
1.0 

1.5 
1.3 

1.9 
1.2 

1.6 
0.6 

3.1 
0.3 

3.9 
-0.1 

3.9 
0.2 

5.8 
2.1 

1.9 
1.6 

NR 
NR 

1.8 
0.8 

5.0 
1.0 

20 

3.8 
0.1 

1.3 
0.5 

1.0 
0.1 

1.8 
2.5 

1.1 
1.0 

1.3 
1.1 

5.0 

1.1 

1.5 
0.6 

3.5 
0.3 

1.1 
0.3 

3.8 

0.1 

5.2 
2.3 

1.8 
1.6 

NR 
NR 

1.9 
1.0 

1.8 
1.2 

21 

3.8 
0.1 

1.6 

0.1 

l-J, 

1.6 

2.1 

1.7 
1.9 

1.1 
1.0 

5.1 
1.1 

1.3 
0.8 

1.6 
0.2 

3.6 
0.2 

3.7 
0.0 

1.9 
1.9 

1.8 
1.8 

NR 

NR 

1.8 
0.9 

1.1 
0.9 

22 

3.7 
-0.2 

1.0 
0.5 

3.3 
0.3 

1.5 

2.2 

1.8 
1.9 

1.5 
1.0 

1.8 

1.2 

Vb 

3.6 
0.1 

3.1 
-0.3 

3.6 

-0.1 

5.0 
2.0 

1.6 
1.5 

NR 
NR 

1.7 
1.0 

1.1 
0.8 

23 

3.8 
-0.2 

3.7 
0.2 

3.3 
0.1 

1.1 
2.1 

1.8 
2.1 

1.0 
0.7 

1.6 
1.2 

1.1 
0.8 

3.6 
0.0 

3.2 
-0.5 

3.5 
0.0 

5.1 

2.1 

1.5 
1.3 

NR 
NR 

1.1 
0.9 

o!6 

24 

3.7 
0.0 

3.3 
0.1 

3.5 
0.3 

5.0 
2.1 

1.9 
2.1 

3.8 
0.6 

1.5 
1.3 

1.1 
0.8 

3.8 
0.0 

3.3 
-0.6 

3.3 
0.1 

1.9 
1.9 

1.2 
0.8 

NR 

m 

1.1 
1.1 

3.9 

0.7 

2S 

3.6 
-0.1 

3.3 
-0.1 

3.6 
0.8 

5.0 
2.7 

1.7 
2.0 

3.7 
0.5 

1.8 
1.6 

1.3 
0.9 

3.9 
0.1 

3.1. 
-0.1 

3.6 
0.3 

1.8 
1.7 

1.1 
0.8 

NR 
NR 

1.1 
0.6 

1.0 
0.9 

2e 

3.1 
0.0 

3.1 
-0.1 

1.1 
1.2 

1.1 
2.2 

1.6 
1.9 

3.3 
0.1 

1.8 
1.6 

1.5 
0.9 

3.6 
0.0 

3.2 
-0.2 

3.3 
0.2 

1.6 
1.5 

1.3 
0.9 

NR 
NR 

1.0 
1.0 

1.1 
1.0 

27 

3.0 
-0.1 

3.0 
-0.1 

3.9 
1.0 

1.5 
2.3 

1.7 
2.1 

3.1 
0.5 

1-9 
1.6 

Si 

3.1 
-0.1 

3.0 
-0.3 

3.6 
0.2 

5.1 
1.9 

1.1 
0.8 

NR 

m 

1.2 
0.8 

1.2 
0.9 

28 

2.9 

-0.2 

3.0 
-0.2 

3.8 
0.9 

1.8 
2.1 

1.5 
1.8 

3.8 
0.8 

?:i 

1.5 
0.1 

3.5 
-0.2 

3.1 
-0.1 

3.7 
0.3 

1.7 
1.5 

3.8 
0.1 

NR 
NR 

1.0 

1.1 

1.1 
0.5 

29 

2.8 
-0.2 

3.2 
0.1 

1.2 
1.2 

1.3 
1.8 

1.0 
0.9 

5.1 
1.7 

1.7 
0.6 

3.1 
0.3 

3.1 
-0.2 

3.7 
0.1 

1.7 
1.6 

3.6 
0.6 

NR 
NR 

1.2 
1.1 

1.1 
0.6 

30 

3.0 

-0.1 

3.3 
0.2 

1.1 
0.7 

1.8 
1.7 

1.1 
1.2 

5.3 
1.6 

1.7 
0.1 

3.2 

0.1 

3.6 
0.2 

3.6 
0.0 

1.7 

1.1 

3.7 
0.5 

NR 
NR 

1.3 
1.0 

1.5 
0.5 

31 

3.1 
0.1 

1.1 
0.6 

1.7 
1.8 

5.6 

1.7 

}-t 

1.5 
1.0 

3.8 
0.1 

1.6 

1.1 

1.1 
1.0 

1.7 
2.2 

1.6 
1.2 

1.8 

c.  9 

Cre 

»t 

Do 

t« 

Sto 

«•»• 

Ti 
SI 

nt 
ago 

1 

i 

L 

NR-  No  Record 


Singl«  doily  voluai 


01*  doily  mton  stoga  only. 
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TABLE  312 


DAILY  KAXDnm   AND   MINIMUM  OAQE   KEIOHTS 
OEORaiANA  SLOUOH    AT  MOKELUKNE  RIVER 


In 

'!"-■'- 

Ooie 

(957 

1959 

Dolt 

1957 

1968                                                         1 

No* 

Otc 

Jon 

FtO 

Mor 

API 

"0, 

June 

Nov. 

0« 

Jon. 

N. 

Uei 

Api 

Uo, 

Jon. 

1 

m 
m 

3.3 
O.lt 

4.0 

0.5 

4.6 
1.2 

4.5 

1.9 

NS 
NR 

4.5 
1.3 

5.1 
1.3 

IT 

3.5 
0.4 

4.4 

0.9 

4.0 
0.2 

t:t 

NR 
NR 

4.4 

1.8 

4.7 
1.2 

4.9 
0.9 

2 

NR 
MR 

3.4 
0.2 

1.2 
0.1 

5.1 
1.9 

4.6 
1.8 

NR 
NR 

4.8 
1.3 

5.1 
1.2 

18 

3.5 
0.2 

4.6 
0.8 

4.1 
0.4 

5.3 
2.1 

NR 
NR 

4.2 
1.4 

4.7 
1.0 

S:? 

3 

NR 

m 

3.2 
0.0 

1.1 
0.3 

5.7 
1.9 

t:t 

KR 
NR 

4.7 
0.9 

5.0 
1.0 

19 

3.7 

0.2 

4.4 
0.6 

4.1 
0.4 

U 

NR 
NR 

4.1 
1.1 

4.6 
1.0 

4.6 

0.7 

4 

m 

NR 

It 

1.0 
0.3 

5.9 
2.3 

4.8 
NR 

NR 
4.7 

4.6 
0.8 

4.7 
1.0 

20 

3.9 
0.2 

4.4 
0.6 

4.0 
0.5 

5:1 

NR 
NR 

4.0 
0.9 

4.7 
1.1 

4.4 
0.6 

5 

NR 

NR 

1.2 

o.« 

3.9 
0.1 

5.3 
2.5 

NR 
KR 

6.8 

4.4 

4.8 
0.9 

4.6 
1.0 

21 

3.8 
0.2 

4.6 
0.6 

3.7 
0.4 

4.6 
2.7 

NR 
KR 

4.0 
0.9 

4.8 
1.1 

4.2 
0.8 

6 

3.6 
0.3 

3.7 
-0.2 

3.8 
0.0 

5.0 
2.1 

NR 
NR 

6.9 
4.2 

4.6 
0.8 

4.1 

0.8 

22 

3.8 
-0.1 

4.0 
0.8 

3.4 
0.3 

4.5 
2.5 

NR 
NR 

4.2 
0.9 

4.5 
0.9 

4.1 
0.8 

7 

3.6 

0.3 

3." 
-0.2 

3.6 
0.0 

5.1 
2.2 

NR 
NR 

6.6 
4.1 

4.4 
0.8 

3.9 

0.7 

23 

3.9 
-0.1 

3.8 
0.3 

3.3 
0.2 

4.4 
2.3 

NR 
NR 

1:1 

4.3 
0.9 

4.2 
0.8 

e 

3.7 
0.0 

3.2 
-OA 

3.6 
0.0 

5.2 
2.3 

NR 
NR 

6.0 

3.4 

4.2 
0.8 

1:1 

24 

3.8 
0.1 

3.4 
0.2 

3.6 
0.6 

5.1 

2.4 

NR 
NR 

3.5 
0.5 

4.2 
1.0 

4.1 
0.8 

9 

3.9 
0.1 

-0.6 

3.1 
0.1 

5.0 
2.1 

NR 
NR 

u 

4.2 
1.0 

3.8 
0.7 

25 

3.6 
0.0 

3.0 
0.0 

3.6 
0.9 

5.0 
3.0 

NR 
NR 

3.3 

0.4 

4.4 
1.2 

4.3 
0.8 

10 

3.9 
0.2 

3.5 
-0.3 

3.6 
0.5 

4.8 
1.9 

NR 
NR 

4.5 
2.3 

4.2 
0.5 

3.8 
0.9 

26 

3.4 
0.1 

3.2 
0.0 

4.5 
1.5 

4.4 
2.5 

NR 
NR 

3.2 
0.3 

4.4 
1.3 

4.3 
0.9 

II 

3.7 
0.2 

3.3 
-0.2 

3." 
0.3 

1.7 
1.7 

NR 
NR 

4.4 
2.1 

3.8 
1.0 

3.9 
1.0 

27 

3.0 
0.1 

3.0 
0.0 

3.9 
1.2 

4.5 
2.6 

NR 
NR 

3.2 
0.4 

4.6 
1.4 

4.5 
0.7 

12 

3.5 
0.0 

3.0 
-0.2 

3.6 
0.3 

5.2 
2.2 

NR 
NR 

4.4 
1.9 

3.9 
0.8 

4.0 
0.9 

28 

2.9 
-0.1 

3.0 
-0.1 

3.9 
1.0 

4.5 
2.3 

NR 
NR 

u 

4.5 
1.6 

4.3 
0.3 

13 

3.6 
0.0 

3.2 
-0.1 

^:I 

4.8 
1.8 

NR 
NR 

4.4 
2.1 

3.7 
1.0 

3.9 
0.5 

29 

2.8 
-0.1 

3.2 
0.2 

4.3 
1.3 

NR 
NR 

3.8 
0.9 

4.8 
1.5 

4.6 
0.6 

14 

0.5 

3.1 
0.0 

3.7 
0.2 

4.9 
1.9 

NR 
NR 

4.5 
1.8 

3.9 
1.0 

4.2 
0.6 

30 

3.0 

0.0 

3.3 
0.3 

4.4 
0.9 

NR 
NR 

4.1 
1.2 

5.0 
1.5 

4.6 
0.4 

IS 

3.2 
0.2 

3.8 
0.2 

3.7 
0.1 

4.8 
1.8 

NR 
NR 

4.2 
1.9 

4.0 
0.9 

4.3 
0.5 

31 

3.4 
0.2 

4.4 
0.8 

NR 
NR 

5.3 
1.5 

16 

3.^ 

1.€ 

3.9 

4.7 

1.8 

NR 

m 

4.3 

2.0 

4.3 

1.1 

4.6 
0.9 

Cre 

SI 

Do 

ic 

Slo 

g«t: 

Ti 
SI 

n« 
>gt 

■ 

' 

' 

NR-  No  Htcord 
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DAILY  MAXIMUM  AND  MIKIMUM  OAOE  HEIOHTS 
OLD  RIVEB  AT  HOLLAND  TRACT 


In 

feet 

Dole 

1957 

1956 

Dole 

1957 

1956                                                        1 

Nov 

Die 

Jon. 

Fob 

Mof 

Apr 

Mo, 

Jun« 

Nov. 

Doc. 

Jon 

Fob 

»o. 

•f 

Uo, 

Jont 

1 

3." 

o.i 
3.5 

3.7 

7.7 
4.2 

NB 
N» 

6.6 
5.9 

7.7 

4.4 

8.3 
4.3 

17 

6.6 

3.5 

7.6 
4.0 

7.1 
3.3 

7.9 
4.7 

7.2 
4.2 

7.6 
«.8 

7.9 
".3 

8.1 
4.0 

2 

6.6 
3.8 

6.5 
3.3 

7.'< 
3.6 

8.4 
4.9 

HR 
NR 

9.1 
6.0 

8.0 

4.3 

8.3 
4.2 

IS 

6.6 
3.3 

7.8 
3.9 

7.3 
3.5 

8.1 
5.1 

6.9 
4.0 

7.4 
4.3 

7.9 

4.1 

7.9 
3.9 

3 

6.5 
3.6 

3.1 

7.2 
3.3 

8.7 
4.9 

NR 
NB 

9.6 

7.1 

7.8 
3.9 

8.2 

4.1 

19 

6.8 

3.3 

7.5 

3.7 

7.2 
3.5 

8.2 
5.3 

6.7 

4,1 

7.4 
4.1 

7.8 
4.0 

1:1 

4 

6.5 
3.6 

7.0 
3.5 

7.1 
3.3 

8.9 
5.2 

8.0 
4.8 

9.7 
7.1 

3.8 

7.9 
3.9 

20 

7.0 
3.3 

7.6 
3.7 

7.1 
3.6 

7.9 
5.7 

7.3 
4.5 

7.2 
3.9 

7.9 
4.2 

7.6 
3.7 

5 

6.7 

3." 

7.3 

3.* 

7.0 

3.2 

8.3 
5.4 

8.0 

4.8 

9.6 
6.9 

7.9 

4.0 

7.8 

4.1 

21 

7.0 

3.3 

7.8 
3.7 

6.8 
3.5 

7.6 
5.6 

7.8 
5.0 

u 

8.0 
4.2 

7.4 
3.8 

6 

6.7 

6.8 
3." 

6.9 
3.1 

8.1 
5.0 

7.9 
5.0 

9.9 
6.8 

7.8 
3.8 

7.3 
3.8 

22 

6.9 

3.0 

7.2 
3.9 

6.5 

3.4 

7.5 
5.4 

7.8 
1.9 

7.4 
3.9 

7.7 
4.0 

7.3 
3.9 

7 

6.7 

3.1 

6.6 

2.9 

6.7 

3.1 

8.2 
6.1 

7.7 
4.7 

9.6 
6.8 

7.6 
3.9 

7.1 
3.8 

23 

7.0 
3.0 

7.0 
3.4 

6.5 
3.3 

7.4 
5.3 

7.8 
5.1 

7.0 
3.6 

7.5 
4.0 

7.4 
3.9 

S 

6.8 
3.2 

6.14 

2.7 

6.7 
3.1 

8.2 
5.2 

7.6 

4.4 

9.0 
6.2 

7.4 
3.8 

6.9 

3.7 

24 

6.9 
3.2 

6.6 

3.3 

6.7 

3.6 

NR 
NR 

7.8 
5.1 

6.8 
3.5 

7.4 
4.0 

7.3 
3.9 

9 

7.0 

3. a 

6.6 
2.5 

6.5 
3.2 

8.1 
5.1 

7.3 
3.9 

8.2 
5.6 

7.4 

4.1 

f:i 

25 

6.7 
3.1 

6.2 
3.1 

6.8 
4.0 

NR 
NR 

7.7 
4.9 

6.6 
3.4 

7.6 
4.3 

1:1 

ID 

7.0 
3.3 

6.6 
2.8 

6.7 

3.5 

7.9 
4.9 

7.2 

3.9 

7.6 
5.2 

7.0 
3.6 

7.0 

4.1 

26 

6.5 

3.2 

6.4 
3.2 

7.6 
4.5 

NR 
NR 

7.5 
4.8 

6.3 
3.3 

7.6 
4.4 

7.5 
4.0 

n 

6.8 
3.3 

6.14 
2.9 

6.5 

3.1 

7.7 

4.7 

7.4 
4.0 

7.4 
5.1 

7.0 

4.1 

7.1 

4.1 

27 

6.2 
3.2 

6.2 

3.2 

7.0 
4.2 

NR 
NR 

7.7 
5.0 

6.4 
3.4 

7.8 
4.4 

1:1 

12 

6.6 
3.1 

6.2 

2.9 

6.8 

3.4 

8.2 
5.1 

7.2 
4.0 

7.6 

4.9 

7.1 
3.B 

7.2 

4.0 

26 

6.1 

3.1 

6.3 
3.1 

7.0 

4.1 

NR 
NR 

7.5 
4.7 

tl 

1:1 

U 

13 

6.7 
3.0 

6.3 
3.0 

6.8 

3.4 

7.8 
4.7 

6.9 
3.6 

7.6 

5.1 

6.9 
4.1 

7.1 
3.6 

29 

6.0 
3.0 

6.4 
3.4 

7.4 
4.4 

7.3 

4.8 

7.0 
4.0 

1:1 

7.8 
3.7 

14 

6.5 
3.6 

6.3 
3.1 

6.8 
3.2 

4!8 

6.8 
3.8 

7.7 

4.8 

7.1 
4.0 

7.4 
3.7 

30 

6.1 
3.1 

6.5 
3.5 

7.5 
3.9 

7.8 
4.8 

7.3 
4.2 

8.2 

4.5 

7.8 
3.5 

15 

6.4 
3.3 

6.9 
3.t 

6.8 
3.1 

7.8 

4.7 

6.8 
3.6 

7.4 
4.9 

7.2 
4.0 

7.5 
3.6 

31 

6.7 
3.4 

7.5 
3.8 

1:1 

8.4 
4.5 

16 

6.6 

3." 

7.7 

4.2 

7.0 

i.2 

7.7 

4.7 

7.2 
4.2 

7.6 
5.0 

7.5 
4.1 

7.8 
4.0 

Crc 

St 

Do 

Ti 

te 

Sto 

gat. 

SI 

04C 

1 

L 

L 

— 1 — 

NR-  No  Record 


NOT 
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TABLE  3H 

DAILY  HAXIMUM  AND  MINIKUM  OAOE  HEIGHTS 
OLD  RIVER   NEAR   ROCK   SLOUGH 


In 

^eet 

Do'e 

1957 

1958 

Oote 

1957 

1958                                                         1 

Nov 

Otc 

Jon 

Feb. 

Mor 

lp> 

Mo> 

•Jvnt 

Nov. 

Otc. 

Jon, 

Fib. 

Uor. 

«Pf. 

Moy 

Jono 

1 

6.1 
3.2 

0.2 
3.2 

t.t 

7.4 
3.9 

i-x 

8.4 
5.6 

7.4 
4.1 

8.0 
4.1 

IT 

6.4 
3.3 

7.3 
3.7 

6.8 

3.0 

7.7 
4.8 

6.9 
4.0 

7.4 
4.5 

7.6 
4.1 

7.8 
3.8 

2 

6.4 
3.5 

6.2 
3.0 

7.1 
3.2 

8.2 

4.7 

1:1 

1:1 

7.8 

4.1 

8.1 
4.0 

18 

6.3 
3.0 

7.5 
3.7 

7.0 
3.0 

5:1 

6.6 
3.8 

7.2 
4.1 

7.6 
3.8 

7.6 
3.6 

3 

6.3 
3.3 

6.1 
2.8 

7.0 
3.1 

8.4 
4.7 

7.8 
4.5 

9.4 
6.9 

7.6 
3.7 

3:1 

19 

6.5 

3.0 

7.3 
3.7 

7.0 
3.2 

8.0 
5.0 

tl 

7.1 
3.9 

7.6 
3.8 

7.4 
3.5 

4 

6.3 
3.3 

6.8 

3.3 

6.8 

3.1 

8-7. 
5.0" 

7.7 
4.5 

?-5 
6.9 

7.6 
3.6 

7.7 
3.7 

20 

6.8 
3.0 

7.2 
3.4 

6.9 
3.3 

7.7 
5.5 

7.0 
3.8 

7.0 
3.7 

7.6 
3.9 

7.3 

3.4 

5 

6.4 
3.1 

7.1 
3.2 

6.8 
3.0 

8.1 
5.2 

7.7 
4.5 

?-5 
6.7 

7.7 
3.7 

3.8 

21 

6.7 
3.0 

1:1 

6.6 
3.2 

7.4 
5.3 

7.5 

4.7 

v\ 

7.7 
3.9 

v\ 

6 

6.5 
3.1 

6.6 
3.2 

6.7 
2.9 

7.8 
4.8 

7.7 
4.8 

9.7 
6.6 

7.6 
3.6 

7.1 
3.6 

22 

6.6 
2.8 

6.9 
3-5 

6.2 
3.2 

7.3 
5.1 

7.6 
4.7 

1:1 

7.5 
3.7 

7.0 
3-6 

7 

6.5 

3.1 

6.3 

2.7 

t:l 

7.9 
4.9 

7.5 

4.5 

9.4 
6.6 

7.4 
3.6 

6.8 
3.5 

2S 

6.8 
2.8 

6.7 
3.1 

6.2 

3.0 

7.3 
5.0 

7.6 

4.8 

6.7 
3.3 

7.3 
3.7 

\:\ 

8 

6.6 
2.9 

6.1 
2.4 

%:l 

8.0 
5.0 

I:S 

8.8 
6.1 

7.2 
3.6 

6.6 

3.4 

24 

6.6 
2.9 

6.2 
3.0 

6.4 
3.3 

7.9 

5.1 

7.6 
4.8 

6.5 
3.2 

7.2 

3.8 

7.1 
3.6 

9 

6.7 
2.9 

6.3 
2.3 

6.2 
3.0 

7.8 
4.8 

7.1 
3.7 

8.0 
5.4 

7.1 
3.6 

6.6 
3.6 

25 

6.5 
2.9 

l:i 

6.5 
3.7 

7.8 
5.7 

u 

6.4 
3.2 

7.4 
4.1 

7.1 
3.7 

10 

6.8 
3.0 

6.3 
2.5 

6.5 
3.3 

7.7 
4.6 

7.0 
3.7 

7.4 
5.0 

7.1 
3.3 

1:1 

26 

6.3 
2.9 

6.0 
2.8 

7.3 
4.2 

7.2 
5.2 

1:1 

6.1 
3.1 

7.4 
4.1 

7.2 
3.7 

II 

6.5 
3.0 

6.1 

2.7 

6.2 
3.1 

7.5 

4.4 

li 

7.2 
4.9 

tl 

6.8 
3.8 

27 

6.0 
2.9 

5.9 
2.8 

6.8 
3.9 

7.3 
5.3 

7.5 
4.8 

6.2 
3.2 

7.6 
4.2 

NR 
NR 

12 

6.4 
2.9 

5.9 
2.6 

6.5 

3.1 

8.0 
4.8 

6.9 
3.7 

7.4 
4.7 

6.9 
3.6 

6.9 
3.7 

28 

5.8 
2.8 

5.9 
2.8 

6.7 
3.8 

7.5 
5.0 

7.3 
4.5 

6.4 
3.5 

7.5 
4.4 

KB 
NR 

13 

6.4 
2.8 

6.0 
2.8 

6.6 
3.2 

7.6 

4.4 

6.6 
3.3 

7.4 
4.9 

6.7 
3.9 

6.8 
3.3 

29 

1:1 

6.1 
3.0 

7.1 

4.1 

7.1 
4.5 

6.7 
3.7 

7.7 
4.2 

HR 
NR 

U 

6.3 
3.3 

6.0 
2.8 

6.6 
3.0 

7.7 
4.5 

6.5 
3.5 

7.5 
4.5 

6.8 
3.8 

7.1 

3.4 

30 

5.9 
2.9 

6.2 
3.1 

7.3 
3.6 

7.6 
4.5 

7.1 
4.0 

7.9 
4.2 

NR 
NR 

15 

6.1 
3.0 

6.6 
3.1 

6.6 
2.8 

7.6 
4.4 

6.6 

3.4 

7.2 

4.6 

7.0 
3.7 

7.2 
3.3 

31 

6.3 
3.0 

7.2 
3.6 

7.5 
4.6 

8.2 
4.3 

16 

6.3 

3.2 

7.4 
3.9 

6.8 

3.0 

7.5 

4. .14 

6.9 

3.9 

7.3 

4.8 

7.2 
3.9 

7.6 

3.7 

Crf 

St 

On 

le 

Sto 

Qt»: 

■n 
SI 

09C 

NR-No  Record 


Single  doily  volues  mdtcoie   dolty  meon  sfage  only. 
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TABLE  315 


DAILY  MAXIMUM   AND  MINIMUM  OAOE   HEIOHTS 
YOLO   BYPASS   AT  LISBON 


F.D, 


Ap,. 


F«b. 


Uor. 


Apr. 


6.6 

1.1 


6.5 

1.5 


6.8 

1.5 


6.9 

1.5 


7.0 
1.5 


7. 
1.5 


7.0 

1.1 


7.0 

1.1 


6.8 

1.2 


7.0 

1.2 


6.8 

1.7 


6.7 
1.5 


6.7 
1.3 


6.7 

1.3 


6.6 
1.1 


7.2 

1.1 


7.5 

1.1 


7.1 
1.6 


6.9 

1.2 


6.6 
3.9 


6.8 
3.8 


6.9 
3.9 


6.7 
1.0 


6.1 
3.9 


6.6 

1.0 


6.6 
4.0 


7.2 

1.1 


7.9 
6.0 


8.2 
6.0 


8.1 
6.0 


8.2 
6.0 


8.2 
6.3 


7.9 
6.2 


7.7 
5.8 


7.1 
5.1 


8.0 
5.8 


8.2 
6.8 


8.3 
6.9 


8.3 
7.2 


8.1 

7.2 


11. 1 
11.1 
11.8 
15.7 
16.1 

16.5 
16.9 
17.3 
17.3- 

17.1 

17.1 
17.1 
17.8 
18.1 
18.1 
18.1 


19.3 
18.3 
17.5 
16.8 
16.0 

15.1 
11.6 
13.8 
13.1 

12.6 

12.1 
11.8 
11.5 
11.3 
11.1 
11.0 


11.8 
16.0 
17.8 
18.5 
18.2 

17.8 
17.7 
17.1 
17.1 
16.8 

16.5 
16.0 
15.3 
11.7 
11.2 
13.9 


9.3 
9.0 


9.1 
8.0 


8.5 
6.6 


8.3 
6.1 


8.3 
5.9 


8.2 
5.5 


8.0 
5.1 


7.9 
6.2 


7.8 
5.3 


7.8 
1.8 


7.3 
5.2 


7.5 
1.8 


7.2 
5.2 


7.7 
5.8 


7.9 
5.8 


8.2 
6.0 


9.0 
7.6 


8.9 

7.3 


6.9 


8.6 
6.5 


8.5 
6.1 


8.1 
6.0 


7.8 
5.8 


7.6 

5.1 


7.6 
5.0 


7.6 
1.9 


7.6 
5.0 


7.9 
5.2 


7.6 
1.8 


8.2 
5.3 


5.8 


19 
20 
21 


7.2 
5.5 


7.1 

5.1 


7.2 
5.0 


7.1 
1.9 


6.9 

1.7 


7.3 

1.1 


7.3 
1.6 


7.0 
1.6 


6.3 
1.1 


6.1 
1.3 


6.3 

1.1 


8.0 
5.1 


8.3 
6.2 


8.5 
6.2 


8.6 
6.9 


8.7 
6.9 


6.7 


8.1 
6.3 


7.8 
6.6 


7.1 
6.3 


7.5 
6.0 


7.1 
5.6 


7.0 
5.1 


7.1 
5.2 


7.1 
5.6 


8.1 
7.2 


8.3 
7.0 


8.3 
6.8 


8.1 
6.6 


7.8 
6.2 


7.1 
5.9 


7.3 
5.6 


7.6 
5.8 


7.5 
5.9 


8.6 
6.7 


9.9 

11.1 
11.9 
13.2 


18.1 
18.2 
18.5 
19.0 
19.6 

20.1 
19.6 
18.9 
19.3 
20.5 

21.1 
20.1 


10.7 
10.5 
10.2 
9.9 
10.1 

11.1 
12.7 
11.6 
15.7 
15.8 

15.3 
11.8 
11.1 
13.7 
11.0 


13.6 
13.2 

12.9 
12.6 
12.2 

11.9 
11.6 
11.1 
11.3 

11.1 

10.7 
10.2 

9.7 

9.6 
9.1 


8.5 
6.2 


8.1 
6.2 


8.1 
6.2 


8.5 
6.1 


8.6 
6.6 


8.3 
6.5 


8.2 
6.6 


8.3 
6.9 


8.6 
7.1 


8.7 
7.6 


8.7 
7.7 


8.7 
7.7 


8.8 
7.7 


9.0 

7.8 


9.1 
7.8 


8.7 
5.8 


8.5 
5.5 


8.3 
5.0 


8.0 
1.6 


7.7 
1.5 


7.5 

1.3 


7.5 
1.2 


7.1 
1.0 


7.1 
3.9 


7.5 
1.1 


7.7 
3.9 


7.1 
3.3 


7.8 
3.8 


7.8 
3.7 


Cffsl 
Slog«»: 


2-22-58 
9:30   AM 


2-27-58 
8:20   AM 


3-26-58 

12:30    AM 

15.9 


1-   1-58 

12:15  PM 

18.6 


NR-  No  Record 


Single  doily  values  lodicote  doily  meon  sloge  only 
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TABLE  316 


DAILY  MAXIMUM   AND  MINIMUM  OAOE   KEIOHTS 
SAN  JOAQUIN   RIVER    AT  SAN    ANDREAS   LANDING 


In 

eet 

Doll 

1937 

193S 

Doll 

1957 

1938                                                         1 

No« 

o« 

Jon. 

Feb. 

Mor 

»p, 

Mo, 

June 

Nov. 

Dec. 

Jon. 

Feb 

Hot. 

Apr. 

HOT 

Juno 

' 

f-.9 
3.1 

6.0 
3.2 

6.7 
3.3 

7.3 

3.9 

7.2 
1.5 

8.2 
5.1 

7.2 
3.9 

7.8 
3.8 

17 

6.2 
3.2 

7.2 

3.6 

6.7 
3.0 

7.6 
1.7 

6.8 
3.8 

7.1 
1.1 

7.1 
3.9 

7.6 

3.6 

2 

6.1 
3.3 

6.0 
2.9 

6.9 

3.1 

8.1 
1.6 

1:1 

8.8 
5.7 

7.5 
3.9 

7.8 
3.7 

IS 

6.2 

2.9 

7.3 
3.5 

6.8 
3.1 

7.9 
1.9 

6.1 
3.6 

6.8 
3.9 

7.1 
3.7 

7.1 
3.5 

3 

6.1 
3.2 

u 

6.8 
1.2 

8.1 
1.8 

7.6 

1.1 

9.1 
6.6 

7.1 
3.5 

1:1 

19 

6.1 
2.9 

7.1 
3.2 

6.8 
3.2 

7.9 
1.9 

6.3 

3.7 

6.8 

3.7 

u 

7.3 
3.3 

4 

6.1 
3.2 

6.6 
3.2 

6.7 
2.9 

8.6 

1.8 

7.6 

1.1 

9.2 
6.5 

1:1 

7.1 
3.5 

20 

6.6 
2.9 

7.1 
3.2 

6.7 
3.2 

7.5 

5.1 

7.0 
1.2 

6.7 
3.5 

7.1 
3.7 

7.1 
3.2 

5 

6.3 
3.1 

6.9 

3.1 

n 

8.0 
5-1 

7.6 

1.7 

9.1 

6.1 

7.1 
3.5 

7.3 
3.6 

21 

6.5 
2.7 

7.1 
3.2 

6.1 
3.1 

7.3 
5.2 

1:1 

6.8 
3.1 

7.5 
3.7 

6.9 
3.1 

6 

6.3 
3.0 

6.1 
2.6 

6.5 
2.8 

NR 

1.7 

7.6 
1.1 

9.1 
6.2 

7.3 
3.1 

6.8 
3.1 

22 

6.5 
2.7 

6.7 
3.1 

6.1 
3.1 

r.2 

5.0 

7.3 
1.5 

t:t 

7.2 
3.5 

6.8 
3.1 

7 

i.l 

6.2 

2.6 

6.3 
2.7 

NR 
NR 

1:1 

9.0 
6.2 

7.2 
3.1 

6.6 

3.1 

23 

6.6 

2.7 

6.5 
3.0 

6.1 
3.0 

7.1 
5.0 

7.1 
1.7 

6.1 
3.1 

7.0 
3.5 

6.8 
3.5 

9 

6.1 
2.8 

5.9 
2.1 

1:1 

NB 
NR 

7.2 
1.0  . 

8.5 
5.7 

6.9 

3.1 

6.1 
3.3 

24 

6.5 
2.8 

6.1 
2.9 

6.3 

3.3 

7.8 
5.1 

7.1 
1.7 

6.2 

3.1 

6.9 
3.6 

6.8 
3.5 

9 

6.6 
2.9 

6.1 
2.1 

6.1 

2.8 

NR 
NR 

6.9 
3.5 

7.6 
5.1 

6.9 
3.6 

6.6 
3.5 

25 

6.3 
2.8 

5.7 
2.7 

6.1 
3.7 

7.7 
5.6 

7.2 
1.5 

6.1 
3.0 

7.1 
3.8 

7.0 
3.6 

10 

6.7 
2-9 

6.2 

2.1 

6.3 
3.2 

NR 
NH 

6.8 
3.5 

7.1 
1.7 

6.5 

3.2 

6.6 
3.7 

26 

6.1 
2.8 

5.9 
2.8 

7.2 
1.2 

7.0 
5.1 

7.0 

1.1 

5.8 
2.9 

7.1 
3.9 

7.2 
3.6 

II 

6.4 
2.9 

5.9 
2.6 

6.1 
3.0 

NR 
NR 

7.0 
3.7 

6.8 
1.6 

6.7 
3.7 

6.6 
3.7 

27 

5.8 
2.8 

u 

6.6 
3.9 

7.1 
5.2 

7.3 

1.7 

5.8 
3.0 

7.2 
1.0 

7.2 
3.1 

12 

6.2 
2.8 

5.7 
2.5 

6.1 
3.0 

NR 
NR 

6.8 
3.6 

7.0 

1.1 

6.7 

3.1 

6.8 
3.6 

26 

5.7 
2.7 

5.8 
2.7 

6.6 
3.7 

7.2 
1.9 

7.0 
1.3 

6.2 
3.1 

7.2 
1.2 

7.0 
3.0 

13 

6.3 
2.7 

5.8 
2.7 

6.1 
3.1 

NR 
NR 

6.5 
3.2 

7.0 
1.6 

6.1 
3.7 

6.6 
3.2 

29 

5.6 
2.7 

5.9 
3.0 

7.1 

1.1 

6.9 

1.1 

6.5 
3.5 

7.1 
1.0 

7.1 
3.2 

14 

6.1 
3.2 

5.8 
2.7 

6.1 
2.9 

7.6 

1.4 

6.1 

3.1 

7.1 

1.3 

6.6 
3.7 

6.9 
3.3 

30 

5.7 
2.8 

6.0 
3.1 

7.2 
3.6 

1:1 

6.8 
3.8 

7.7 
1.0 

7.3 
3.1 

15 

6.0 
2.9 

6.5 
3.0 

6.1 
2.8 

7.5 

1.1 

6.1 
3.2 

6.9 

1.1 

6.7 
3.6 

7.0 
3.2 

31 

6.2 

3.0 

7.1 
3.5 

7.3 
1.5 

8.0 

1.1 

16 

6.2 

:  .1 

7.3 

i.9 

6.7 

2.9 

7.1 

6.8 

1.8 

7.0 

7.0 

7.1 

3.6 

Cr. 

«i 

Oc 

le 

Sto 

««• 

Ti 
SI 

Tie 

' 

— \ 

L 

1 — 

NR-  No  Record 


Smgli  doily  voluts  indieol*  doily  mson  stag*  only. 


230 


TABLE  317 


DAILY  MAXIMUM  AND  MINIMUM  OAOE  HEIOKTS 
SACRAMENTO   RIVER    AT   ISLETON 


Oo'( 

195' 

1956 

Dote 

1957 

1958                                                         1 

Nov 

0<c 

Jon 

Ftt 

Mor 

Apr 

MO, 

June 

No* 

Ooc. 

Jon 

Fob 

Uot 

AP.. 

MO, 

1 

Juno 

' 

o.l 
2.7 

t-i 

7.1 
3.1 

NH 
NR 

9.2E 
7.6 

NR 
NR 

NR 
NR 

8.1 
1.3 

IT 

6.7 
3.1 

7.5 
3.3 

7.1 
2.9 

ti 

NB 
NR 

NR 
NR 

8.1 
1.5 

8.2 
3.6 

2 

6.2 
2.9 

6.3 
2.5 

7.3 
2.9 

KR 
NR 

9.0E 
7.1 

NR 
NR 

8.2 
1.3 

8.3 
1.1 

IS 

6.7 

2.7 

7.7 
3.1 

7.3 
3.0 

9.3 
7.2E 

NR 

NR 

NR 
NR 

1.1 

8.0 
3.5 

3 

6.11 
2.8 

6.2 
2.3 

7.2 
2.8 

NR 

NR 

9.0E 
6.8 

NR 
NR 

8.1 
3.9 

8.1 
3.9 

19 

6.9 

2.5 

7.6 
3.3 

7.3 
3.0 

9.5 

7.7 

NR 
NR 

NR 
NR 

1:1 

7.8 
3.1 

4 

6.4 
2.8 

6.9 
2.6 

u 

NR 
NR 

8.8 
6.3 

NR 
KR 

8.0 
3.8 

7.9 
3.8 

20 

7.1 
2.5 

7.6 
3.2 

7.1 
2.9 

Vs 

NR 
NR 

NR 
NR 

8.0 
*.5 

7.6 
3.3 

5 

6.6 
2.6 

7.2 
2.6 

7.1 
2.6 

NR 

NR 

8.7 
6.2 

^8°:L 

8.1 
3.9 

7.7 
3.7 

21 

6.8 
2.1 

7.9 
3.2 

6.8 
2.9 

?:i 

NR 
NR 

NR 
NR 

8.0 

1.5 

7.3 
3.3 

6 

6.6 
2.5 

6.8 
2.1 

6.9 
2.6 

NR 
NR 

8.6 
5.9 

It 

7.8 
3.8 

7.1 
3.5 

22 

7.0 
2.2 

7.2 
3.3 

6.1 
2.8 

?:i 

NR 
NR 

NR 
NR 

7.7 
«.1 

7.2 
3.2 

7 

6.6 
2.3 

6.5 

3.1 

6.7 
2.5 

9.0 
6.0 

8.1 
5.6 

9.7 
8.6 

7.6 
3.9 

6.9 
3.5 

23 

7.0 
2.2 

7.0 
2.9 

6.3 

2.7 

9.  IE 
7.7 

NR 
NR 

NR 
NR 

7.5 
1.5 

7.2 
3.3 

e 

6.7 

2.1 

6.3 
1.8 

6.7 
2.5 

9.2 
6.3 

8.3 
5.1 

10.0 
8.2 

7.1 
3.9 

6.7 
3.5 

24 

6.8 
2.1 

6.5 
2.9 

6.6 
3.1 

9.3 
7.6 

NR 
NR 

NR 
NR 

I:? 

7.2 
3.2 

9 

6.9 

2.1 

6.1 
1.7 

6.1 
2.5 

9.0 
6.3 

7.9 
1.9 

9.3 
7.6 

7.3 
1.1 

6.9 
3.6 

2S 

6.6 

2.3 

6.1 
2.8 

6.6 

3.1 

8!l 

NR 
NR 

NB 
NR 

7.8 
5.0 

7.1 
3.1 

10 

6.9 
2.1 

6.1 
1.9 

6.7 
2.9 

8.9 
6.1 

7.7 
1.7 

8.8 

7.1 

7-2 
3.8 

6.9 
3.9 

2e 

tl 

6.2 
2.8 

7.5 
1.1 

9.2 
8.3 

NR 
NR 

NR 
NR 

8.0 
5.1 

7.6 
3.2 

M 

6.6 
2.1 

6.2 
2.1 

6.5 
2.7 

8.7 
6.3 

7.7 
1.7 

8.5 
7.0 

7.1 
1.2 

7.1 
3.7 

27 

6.0 

2.1 

6.0 
2.7 

NR 
NR 

l:L 

NR 
KR 

NR 
NR 

8.0 
5.1 

7.6 
3.0 

12 

6.1 
2.3 

5.9 
2.1 

6.8 
2.9 

9.0 
6.6 

NR 
NR 

8.0 
6.1 

tt 

6.9 
3.6 

28 

u 

6.0 
2.7 

NR 
NR 

1:1 

NR 
KR 

NR 
NR 

8.0 
5.1 

7.1 
2.1 

IJ 

6.1 
2.3 

6.2 
2.2 

6.9 

3.1 

8.8 
6.5 

NR 
NR 

8.0 
6.2 

6.9 

1.1 

6.9 

3.3 

29 

5.B 
2.1 

6.1 
2.9 

NR 

NR 

NR 
KR 

NR 
NR 

8.2 
5.0 

7.7 
2.7 

14 

tl 

6.2 
2.3 

6.9 
3.0 

8.9 
6.6 

NR 
NR 

7.9 
6.0E 

7.1 
1.3 

7.2 
3.3 

30 

5.9 
2.5 

6.2 
3.0 

NR 
NR 

NR 
NR 

NR 
NR 

8.1 
1.7 

7.7 
2.1 

15 

6.3 
2.6 

6.8 
2.6 

6.9 

2.9 

9.0 
6.6 

NR 
NR 

NR 
NR 

7.3 
1.3 

7.5 
3.3 

31 

6.1 
2.9 

NR 
NR 

NR 
NR 

8.6 
1.6 

16 

6.6 
3.0 

7.7 
3.1 

7.1 
2.9 

8.9 
6.5 

NH 
NR 

NR 

NR 

7.6 

1.1 

7.8 
3.6 

Crt%l 

D< 

tc 

Sfa9«t: 

Ti 
SI 

o«e 

1 

— I 

—i 

1 

1 

NR-No  Rfcortf 
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TABLE  318 


DAILY  MAXIMUM  AND  MINIMUM  OAOE  HEIOHTS 
ROCK  SLOTOH   AT  CONTRA    COSTA   CANAL    INTAKE 


In 

'eet 

Dote 

1957 

1958 

Dole 

1957 

1958                                                       1 

Nn. 

D«c 

Jan. 

Fill. 

Moi 

Ap. 

««T 

Jufl* 

Nov. 

O.C. 

Jon. 

Fob 

Mor. 

.P-. 

Mot 

1 

Juno 

■ 

6.3 
3.3 

6.14 

3.3 

7.1 

3.4 

7.6 
4.0 

u 

8.6 
5.7 

7.6 
4.2 

8.2 
4.1 

17 

6.5 
3.3 

7.4 
3.7 

7.0 

3.0 

?-5 
'1.5 

7.1 
4.0 

7.6 
4.6 

7.8 
4.1 

e.o 

3.7 

2 

6.6 
3.6 

6.4 
3.1 

7.2 
3.3 

t:l 

7.6 

4.5 

9.1 
5.9 

7.9 

4.2 

8.3 

4.0 

le 

6.5 

3.1 

7.6 
3.7 

7.2 
3.1 

8.1 
4.8 

6.8 
3.9 

7.4 
4.2 

7.8 
3.9 

7.8 
3.6 

S 

tt 

6.3 
2.9 

7.1 
3.2 

8.6 

4.8 

7.9 
4.6 

9.6 
7.0 

7.8 
3.7 

8.1 
3.8 

19 

6.7 
3.0 

7.4 
3.7 

7.1 
3.3 

8.2 

5.1 

6.7 
3.9 

1:1 

7.7 
3.9 

7.6 
3.5 

4 

6.5 
3.1 

t:t 

7.0 
3.2 

8.8 
5.0 

1:1 

9.8 
7.0 

7.7 
3.6 

u 

20 

6.9 
3.0 

7.4 
3.4 

7.0 
3.3 

7.9 

5.5 

7.2 
3.9 

7.2 
3.7 

7.9 
4.0 

7.5 
3.4 

5 

6.6 
3.2 

7.2 

3.4 

7.0 

3.0 

8.3 
5.3 

1:1 

9.7 
6.9 

7.8 
3.7 

7.7 
3.9 

21 

6.9 
3.1 

u 

6.7 
3.3 

7.6 
5.4 

11 

7.2 
3.7 

8.0 

4.0 

VI 

« 

6.7 
3.2 

6.8 
3.2 

6.8 
3.0 

8.0 

4.8 

7.8 
4.8 

10.0 
6.8 

7.7 
3.6 

7.3 
3.6 

22 

6.8 
2.8 

VI 

6.4 
3.2 

7.5 
5.2 

7.7 
4.7 

7.4 
3.7 

\l 

7.2 
3.6 

7 

6.6 
3.2 

6.5 
2.7 

6.6 

2.9 

8.1 
5.0 

7.6 
4.5 

9.7 
6.8 

7.6 
3.7 

7.0 
3.6 

23 

6.9 
2.8 

6.8 
3.1 

6.3 
3.1 

7.4 
5.1 

7.7 
4.9 

\:l 

U 

7.3 
3.7 

e 

6.7 
3.0 

6.3 
2.5 

6.6 
2.9 

8.2 
5.0 

7.5 
4.2 

6.2 

7.3 
3.6 

6.8 
3.5 

24 

6.8 
3.0 

6.4 
3.1 

6.6 
3.4 

8.1 
5.2 

7.8 

4.9 

6.7 
3.3 

7.4 
3.9 

7.2 
3.7 

9 

6.9 
3.0 

6.4 

2.4 

6.4 
3.0 

8.0 
1.9 

7.2 
3.7 

8.2 
5.6 

7.3 
3.9 

6.8 
3.6 

25 

6.6 
2.9 

6.1 
2.8 

6.6 
3.8 

8.0 
5.7 

7.7 
4.8 

6.6 
3.3 

7.6 
4.1 

7.2 
3.8 

10 

6.9 
3.0 

6.5 
2.6 

6.6 
3.3 

7.8 
4.7 

7.1 
3.7 

7.6 
5.2 

tt 

f:i 

26 

6.4 
2.9 

6.2 
2.9 

1:1 

7.4 
5.2 

7.5 
4.7 

6.3 
3.2 

7.8 
4.2 

7.4 
3.7 

II 

6.7 
3.0 

6.3 
2.8 

6.4 
3.1 

7.7 
4.5 

u 

7.4 
5.0 

6.9 
3.9 

7.0 
3.9 

27 

6.1 
2.9 

6.1 
2.9 

7.0 
4.0 

7.5 
5.3 

7.7 
4.9 

6.3 
3.3 

7.8 
4.3 

7.6 
3.6 

12 

6.5 
2.9 

6.0 
2.7 

6.7 
3.2 

8.2 
4.9 

7.1 
3.7 

7.6 
4.8 

7.1 
3.6 

7.1 
3.7 

28 

6.0 
2.8 

6.1 
2.8 

6.9 
3.9 

7.6 
5.1 

1:1 

6.7 
3.6 

7.7 
4.5 

7.4 
3.2 

1} 

6.6 
2.8 

6.2 
2.9 

6.7 
3.2 

7.8 
4.5 

6.8 
3.4 

7.6 
5.0 

6.9 
3.9 

7.0 
3.4 

29 

l:§ 

6.2 
3.1 

7.3 
4.2 

7.3 
4.6 

!:l 

8.0 
4.3 

7.7 
3.4 

14 

6.4 
3.3 

6.2 
2.9 

6.7 
3.0 

7.8 
4.6 

tl 

7.7 
4.6 

7.0 
3.8 

l:i 

30 

6.0 
2.9 

6.3 
3.2 

7.4 
3.7 

7.8 
4.6 

1:1 

8.2 

4.3 

7.7 
3.3 

15 

6.3 
3.1 

6.8 
3.2 

6.7 
2.9 

7.8 
4.5 

6.7 
3.4 

7.5 

4.7 

1:1 

7.4 
3.3 

31 

6.5 
3.1 

7.4 
3.6 

7.7 
4.7 

8.4 
4.3 

16 

6.5 

7.6 

"4.0 

6.9 

3.0 

7.7 

4.5 

7.1 

3.9 

7.6 

7.4 

3.9 

7.7 

3.8 

Cre 

St 

Do 

Ic 

Sla 

«•»; 

SI 

\ 

L 

NR-  No  n«cOfd 
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DAILY  MAXIMUM  AND  MINIMUM  OAOE  HEIOHTS 
MINER  SLOUOH  AT  FIVE  POINTS 


In  reet 

Dole 

1957 

I95S 

Dole 

1957 

i95e                                     j 

Nov 

Dec. 

Jan. 

Feb 

Mor. 

Ap. 

Mo> 

June 

No>. 

Dec. 

Jon. 

Fab. 

Uor. 

Apt. 

"a, 

JUIM 

I 

MR 

7.3 
1.7 

8.2 
6.2 

12.6 
11.7 

13.7 

11,8 
11,3 

8,8 
6,6 

9-? 
5.8 

17 

HB 
NR 

8,6 
5.7 

8,6 
6.7 

15.0 
11.6 

8,8 
7.9 

10.3 
9.9 

8.8 
5.9 

u 

2 

m 

NR 

1:1 

8.1 
6.1 

12.7 
11.8 

13.1 
12.3 

12,1 

9,0 
6,1 

9.1 

5.6 

18 

NR 
NR 

8.8 
6.6 

8.5 
6.7 

15.1 
11.8 

8.6 
7.8 

1:i 

8.7 
5.7 

?:? 

3 

KR 
HR 

7.2 

1.5 

8.1 
6.1 

13.6 
12.6 

12.3 
12.0 

11,1 

8.7 
5.7 

8.9 
5.3 

19 

NB 
HR 

8.8 
6.6 

8.6 
6.6 

15.6 
11.9 

8.6 
7.8 

10.1 
9.7 

8.6 
5.7 

8.6 
1.5 

4 

NR 
NR 

7.9 

1.8 

8.1 
6.1 

13.6 
13.1 

11.8 

11.1 

11.6 
11.3 

8.6 
5.5 

8.7 
5.0 

20 

HR 
NR 

8.9 
6.9 

8.1 
6.1 

11.8 
11.6 

?:i 

9.9 
9.5 

8.8 
5.9 

8.0 

4.3 

5 

NR 
NR 

8.2 
1.9 

8.1 
6.3 

13.5 
13.0 

11.2 

10.7 

11.5 
11.0 

8.7 
5.5 

8.6 
5.0 

21 

NR 
NR 

9.1 
6.9 

8.0 
6.2 

15.1 

11.5 

1:1 

9.8 
9.2 

8.8 
5.9 

8.2 

1.1 

6 

HR 
NR 

7.8 
1.9 

8.1 
6.1 

13.6 
13.0 

10.9 
10.1 

11.0 
13.5 

i:i 

8.1 

1,7 

22 

NB 
NB 

8.1 
6.8 

7.6 
5.9 

15.2 
11.9 

9.6 
8.5 

9.6 
8.9 

8.5 
5.8 

8.1 

1.3 

7 

NR 
NR 

7.5 
1.5 

7.9 
5.8 

11.2 
13.3 

10.5 
9.8 

13.7 
13.1 

8.1 
5.3 

7,9 
1,7 

23 

NR 
NR 

8.1 
6,1 

7.5 
5.6 

11.6 

10.3 
9.5 

9.3 
8.5 

8.1 
5.3 

8.2 
1.3 

a 

HR 
HB 

7.2 

1.3 

7.8 
5.6 

11.1 
13.9 

10.2 

9.5 

13.5 
13.1 

8.2 
5.3 

7,7 
1,6 

24 

NR 
NR 

8.1 
6,5 

5.8 

13.6 

11.0 

8.9 
8.0 

8.1 
6.0 

8.1 
1.2 

9 

HB 
HR 

7.1 
1.2 

7.6 
5.5 

11.1 
11.0 

9.8 
9.1 

13.1 
12.6 

8.1 
5.1 

7,8 
1,6 

2S 

NR 
NR 

7,7 
6,1 

7.8 
6.0 

11.1 

12.1 

8.7 
7.7 

8.7 
6.1 

8.3 
1.2 

10 

HR 
NR 

7.1 

1.3 

7.8 
5.7 

11.1 

11.0 

9.5 
8.9 

12.7 

12.3 

7.7 
5.0 

7,8 
1.8 

2« 

NR 
NR 

7.7 
6.1 

8.8 
6.8 

15,3 

12.3 

8.1 
7.1 

8.8 
6.5 

8.5 
1.2 

II 

HB 

NR 

7.2 

1.3 

7.6 
5.6 

11.1 

13.9 

9.1 
8.6 

12,1 
12,0 

7.9 

5.1 

7.8 
1.7 

27 

7.0 
1.7 

7,1 
5,7 

9.1 
7.9 

15,7 

12,0 
11,6 

8.3 
7.0 

8.8 
6.5 

8.5 

1.0 

12 

HR 
NR 

6.9 
1.3 

8.1 
5.8 

11.1 
13.9 

9.0 

8.3 

12,0 

11.3 

7.9 
5.2 

8.0 

1.7 

26 

6.9 
1,6 

7.2 

5.1 

9.7 
8.8 

15,0 

11,7 
11.1 

?-3 
6.9 

8.8 
6.5 

7.7 
3.1 

13 

NR 
NB 

7.2 

1.1 

8.1 
6.6 

11.7 
11.3 

8.8 
8.0 

11.1 
10.8 

7.7 
5.5 

7.8 

1.3 

29 

6,8 
1.5 

7.3 
5.1 

10.6 
9.7 

11.1 
10.1 

8.1 
6.7 

9.0 
6.1 

8,5 
3.8 

14 

NR 
NR 

7.2 

1.1 

8.1 
6.7 

15.0 
11.7 

8.7 
7.9 

10.9 
10.1 

7.9 
5.6 

8,1 
1.3 

30 

6,9 

1,5 

7.1 
5.5 

11.2 
10.5 

10.7 
10.2 

8.7 
6.5 

9.1 
6.3 

8.3 
3.5 

15 

NR 
HR 

7.8 
1.5 

8.5 
6.8 

15.1 
11,7 

8.7 
7.9 

10.6 
10.1 

8.1 
5.6 

8.1 

1.1 

31 

7,7 
6,0 

12.1 
11.2 

10.8 
10.1 

9.3 
6.2 

16 

NB 

HB 

8.7 

8,6 
6,8 

15,0 

11,7 

8.9 

8.0 

10,1 
10.0 

8.1 

8.7 

1.8 

Cf 

St 

0 

T 

lie 
me 

2-27-5 
11:30   Al 

3 
H 

3-26-58 
3:00  AM 

SI 

get. 

S 

oge 

IS. 8 

1 

12,1 
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1 
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TOLO  BYPASS    AT  LIBERTY    ISLAND 


233 


Doll 

1957 

1958 

Dole 

1957 

1956                                                       1 

Nov 

Ok 

Jon             Feb 

Mor 

Apr 

"07 

June 

Nov- 

Dec. 

JOfl 

Feb 

Mof 

AlX. 

Mo, 

June 

1 

2.1 

6.7 

2.1 

7.1 
2.5 

8.2 
1.1 

11.3 

10.6 

9.1 

7.8 
1.3 

8.1 

3.8 

17 

6.9 
2.1 

1:1 

7.5 
2.1 

11.2 
13.9 

7.1 
3.9 

8.8 
7.1 

8.0 
3.8 

8.5 
3.3 

2 

6.1 
2.5 

6.6 
2.2 

7.7 

2.3 

9.1 
5.0 

13.1 

12.7 
10.6 

8.2 

1.3 

8.1 
3.5 

18 

7.0 
2.0 

8.0 

2.6 

7.5 

2.2 

11.3 
11.0 

7.0 
3.1 

8.5 
6.1 

8.0 
3.6 

8.3 
3.3 

I 

6.7 

2.1 

6.5 
1.9 

7.6 
2.2 

1:1 

12.6 

11.2 
13.1 

8.0 
3.5 

8.2 
3.3 

19 

7.2 
1.9 

7.9 
2.3 

7.7 

2.3 

11.6 

6.8 
3.1 

8.2 
5.5 

7.8 
3.5 

8.1 
3.0 

4 

6.7 

2.1 

7.3 

2.2 

7.5 
2.0 

11.0 
8.2 

12.1 
11.0 

11.1 
11.1 

7.9 
3.1 

8.0 
3.2 

20 

7.3 
1.9 

7.9 
2.3 

7.5 
2.3 

15.1 

1:1 

7.8 
5.0 

7.9 
3.7 

1:1 

S 

6.9 
2.2 

7.6 
2.2 

7.5 
2.0 

11.6 
9.2 

11.1 
10.5 

"•3 

13.8 

8.0 
3.5 

7.9 

3.3 

21 

6.9 
1.6 

8.2 

2.1 

7.1 
2.2 

15.6 

1:1 

1:1 

8.0 
3.7 

7.6 
3.0 

« 

6.9 

2.1 

7.1 
1.5 

7.3 

2.0 

12.0 
10.1 

10.6 
9.7 

13.8 
13.3 

7.8 
3.3 

7.3 
3.1 

22 

7.2 

1.7 

7.1 
2.1 

6.8 
2.2 

15.8 

7.8 
1.5 

7.6 

1.5 

7.7 
3.5 

7.5 
3.0 

7 

6.9 
1.9 

6.8 
1.3 

7.2 
2.0 

12.9 
11.1 

i:? 

13.1 
13.2 

7.6 
3.3 

7.1 
3.2 

2S 

7.3 
1.7 

7.2 
1.9 

6.7 
2.2 

15.3 

7.8 
5.0 

7.2 

1.2 

7.1 
3.5 

7.6 

3.1 

8 

7.0 
1.9 

6.6 
1.3 

7.1 
2.0 

13.2 
12.6 

9.2 
7.1 

13.2 
12.8 

7.5 
3.3 

7.0 
3.3 

24 

7.1 
1.8 

6.7 
1.9 

7.1 
2.8 

11.2 

9.6 

6.9 

1.0 

7.3 
3.7 

7.5 
3.2 

9 

7.2 
1.9 

6.8 
1.2 

6.8 
2.0 

13.0 
12.6 

8.1 
5.3 

12.7 
12.3 

u 

7.2 

3.1 

ZS 

6.8 
1.7 

tl 

7.0 
3.1 

11.6 

11.5 
10.5 

6.7 
1.1 

7.5 
1.0 

6.7 
3.2 

10 

7.2 
2.0 

6.7 
1.1 

7.2 
2.6 

12.8 

8.0 

1.1 

12.3 
11.8 

7.0 

3.3 

7.2 
3.7 

26 

6.5 
1.9 

6.5 
2.0 

7.9 
1.0 

15.7 

11.7 
11.2 

6.5 
1.0 

7.7 
1.1 

8.0 
3.1 

It 

6.9 
2.0 

6.5 
1.5 

6.9 

2.3 

"•1 
12.8 

7.9 

1.3 

11.9 
11.3 

7.2 
3.7 

7.1 
3.1 

27 

6.3 
1.9 

6.3 
2.1 

7.1 
3.5 

16.3 

11.2 
10.5 

6.7 
3.9 

7.7 
1.2 

8.0 
2.8 

12 

6.7 
1.9 

6.2 
1.6 

7.2 
2.1 

13.1 
12.6 

7.1 
1.0 

11.1 
10.1 

7.2 

3.3 

7.1 
3.1 

28 

6.2 
2.0 

6.1 
2.3 

7.1 
3.1 

15.5 

10.5 
9.5 

7.1 
1.1 

8.0 
1.1 

7.8 
2.1 

13 

6.8 
1.9 

6.5 
1.9 

7.2 
2.5 

13.6 
13.0 

7.1 
3.5 

10.6 
9.5 

6.9 
3.7 

7.2 
3.0 

29 

6.1 
2.0 

2.6 

^•1 
3.8 

It 

7.1 
1.0 

8.0 
1.1 

8.2 

2.5 

14 

6.6 

2.1 

6.5 
1.9 

7.3 
2.2 

11.1 
13.8 

7.1 
3.6 

9.9 

8.7 

7.0 
3.5 

7.5 
2.9 

30 

6.2 
2.2 

6.6 
2.6 

7.8 
3.0 

9.1 
7.0 

7.5 
1.1 

1:1 

8.0 

2.1 

15 

6.5 
2.2 

7.2 

2.3 

7.2 
2.0 

11.2 
13.9 

7.1 

3.1 

9.3 
7.8 

7.2 
3.1 

^•1 
2.8 

31 

6.8 
2.3 

7.8 
2.9 

9.0 

7.1 

8.6 
1.1 

16 

6.8 
2.1 

8.1 
3.1 

7.5 
2.1 

11.1 

13.9 

7.5 

3.8 

9.0 

7.1 

7.5 
3.5 

8.2 

5.3 

Cf 
Sit 

SI 
gii: 

D 
Ti 

S 

t* 
me 
09e 

2-27-5< 
11:30  Al 

3 
1 

1 

' i 1 ' i ' 

NR-  No  Record 


Single  6o>\j  noluts   <n<]tcal«   doily  meon  sfoga  only. 
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TABLE  321 


DAILY   KAXIMUM   AMD   MINIMUM  OAOE   HEIQHTS 
THREEMILE    SLOUCH    AT  SAN  JOAQUIN  RIVER 


Ooi« 

1957 

1956 

Dole 

1957 

1 

Nov 

Dec 

Jon 

Fee 

Mor 

Apf 

Ho, 

June 

Now. 

Dec. 

Jon 

Feb 

Uor. 

API 

HO, 

June 

1 

m 

2.8 
-0.1 

3.5 
-0.1 

4.0 
0.5 

3.8 
1.2 

1.8 
2.0 

3-? 
0.6 

1.1 
0.1 

17 

3.0 
-0.2 

3.9 
0.3 

3.1 
-0.1 

1.3 
1.1 

3.3 
0.5 

3.6 
0.9 

1.0 
0.5 

1.2 
0.2 

2 

MR 

2.8 
-0.3 

3.7 
-0.2 

1.8 
1.2 

3.9 

1.0 

5.1 
2.0 

1.2 

0.5 

1.1 
0.3 

le 

3.0 
-0.1 

1.1 
D.l 

3.6 
-0.2 

1.6 
1.5 

3.0 
0.3 

3.1 
0.5 

1.0 
0.3 

1.1 
0.1 

5 

tm 

NR 

2.7 
-0.5 

3.6 
-0.lt 

5.2 

1.5 

1.3 
1.0 

5.6 
3.2 

1.1 
0.1 

1.3 
0.2 

19 

3.2 
-0.1 

3.9 
-0.1 

3.6 
-0.2 

1.5 
2.0 

2.8 

0.3 

3.1 
0.3 

3.9 
0.2 

3.9 
-0.1 

4 

NR 

NR 

3.14 
-0.2 

3.-. 
-0.5 

5.1 
1.7 

1.3 
1.1 

5.7 
3.0 

1.0 
0.1 

1.0 
0.1 

20 

3.1 

-0.1 

3.9 
-0.1 

3.5 

-0.2 

1.1 
2.0 

3.8 
0.5 

3.3 
0.0 

1.0 
0.3 

3.8 
-0.1 

5 

NR 
NR 

3.6 
-0.2 

3.» 
-0.6 

1.7 
1.7 

1.3 
1.3 

5.6 

2.8 

1.1 

0.1 

3.9 

0.2 

21 

3.3 
-0.7 

1.2 

-0.1 

3.1 

-0.2 

3.9 
1.9 

1.0 
1.2 

3.3 
0.0 

1.1 
0.1 

3.5 
0.0 

6 

3.1 
-0.3 

3.2 
-0.8 

3-? 
-0.6 

1.1 
1.3 

1.3 
1.1 

1:1 

1.0 
0.0 

3.1 
0.0 

22 

3.3 
-0.7 

3.5 
0.1 

2.8 

-0.3 

3.8 
1.7 

3.9 
1.1 

3.1 
0.1 

3.8 
0.2 

3.1 
0.0 

7 

3.1 
-0.5 

2.9 
-1.0 

3.1 
-0.7 

1:1 

1.0 
1.0 

i:i 

3.8 
0.0 

3.2 
0.0 

23 

3.1 
-0.7 

.U 

2.7 
-0.1 

3.7 
1.7 

3.9 
1.3 

3.0 
-0.2 

3.6 
0.2 

3.5 
0.1 

e 

3.1 
0.5 

2.7 
-1.0 

3-9 
-0.6 

1.6 
1.6 

3.9 
0.6 

NR 
NR 

3.5 
0.0 

3.0 

0.0 

24 

3.2 
-0.5 

2.8 

-0.1 

3.0 
-0.2 

1.1 
1.8 

3.9 
1.3 

2.8 
-0.3 

3.1 
0.2 

3.5 
0.1 

9 

3.3 
-0.2 

2.8 
-1.1 

2.8 
-0.5 

1.1 
1.1 

3.6 
0.2 

NR 
NR 

3.1 
0.2 

3.1 
0.1 

25 

3.0 
-0.5 

2.1 
-0.7 

3.0 
0.1 

1.3 
2.3 

3.7 
1.1 

2.7 
-0.1 

u 

3.7 
0.3 

10 

3." 
-0.2 

2.9 
-0.9 

3.0 

-0.1 

1.2 
1.2 

3.5 
0.1 

NR 
NR 

3.1 
-0.1 

3.2 
0.2 

2e 

2.8 
-0.5 

2.6 
-0.6 

3.9 
0.9 

3-f 
1.8 

3.6 
1.1 

2.5 
-0.1 

3.8 
0.5 

3.8 

0.2 

II 

3.0 
-0.9 

2.7 
-0.8 

2.8 
-0.3 

1.0 
1.0 

3.7 
0.1 

NR 
KR 

3.2 
0.3 

3.2 
0.1 

27 

2.5 
-0.5 

2.1 
-0.6 

3.3 
0.6 

3.7 
1.9 

3.8 
1.3 

2.5 
-0.3 

3§ 
0.6 

3.8 
0.0 

12 

2.3 
0.1 

2.t 
-0.8 

3.1 
-0.3 

1.5 
1.1 

3.1 
0.2 

NR 
NR 

3.2 

0.1 

3.1 
0.3 

26 

2.1 
-0.6 

2.5 
-0.6 

3.2 
0.1 

3.8 
1.6 

3.6 
1.0 

2.8 
0.0 

3.8 
0.8 

3.7 
-0.3 

13 

3.0 
-0.6 

2.6 

-0.6 

3.1 
-0.2 

1.1 
1.0 

3.1 
-0.1 

m 
m 

3.0 
0.1 

3.2 
-0.1 

29 

2.3 

-0.6 

2.6 
-0.3 

3.7 
0.7 

3.1 
0.7 

3.2 
0.2 

1.0 
0.7 

1.1 
-0.1 

14 

2.8 
-0.1 

2.6 
-0.6 

3.2 
-0.5 

1.2 

1.1 

3.1 
0.0 

NR 
1.0 

3.2 
0.3 

3.6 
0.0 

30 

2.5 
-0.1 

2.7 
-0.2 

3.8 
0.2 

3.9 
1.0 

3.6 
0.1 

1.3 
0.6 

1.0 
-0.2 

15 

2.7 
-0.1 

3.3 
-0.3 

.1:1 

1.2 
1.0 

3.1 
-0.1 

3.1 
1.0 

3.3 
0.2 

3.7 
-0.2 

31 

2.9 

-0.1 

3.8 

0.1 

3.9 
1.0 

1.6 
0.6 

16 

2.9 

-0.2 

ii.l 
0.6 

-0.1> 

1.1 
1.0 

3.1 
0.1 

3.  5 
1.1 

3.6 
0.3 

1.1 
0.2 

Cr< 

»I 

DC 

le 

1 

SIC 

get: 

Ti 
SI 

mo 
o«c 

' 

.  i 

— 1 

NR-No  Record 


NOTE  :      Singit  daily  «alu««  Indlcaft  doily  mton  siogt  onlf 
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TABLE  322 

DAILY  MAXIMUM  AND  MINIMUM  OACE  HEIGHTS 
SACRAMENTO  RIVER  AT  RIO  VISTA 


In 

feet 

OoK 

19 

57 

1958 

Oota 

1957 

1 

Nov 

Oie 

Jon. 

Fob. 

Mor 

•p.. 

Hoy 

Juna 

Nov 

Ooc. 

Jon 

Fob. 

Hor 

Apt 

Ho, 

Juno 

■ 

6.6 
2.8 

6.7 
2.8 

7.1 
2.8 

8.0 
3.4 

8.1 
5.2 

8.8 
5.4 

7.9 
3-5 

8.5 
3.2 

17 

7.0 
2.8 

7.9 
3.1 

7.4 
2.4 

8.5 
4.9 

7.3 
3.5 

7.6 
4.3 

8.0 
3.3 

8    3 
2.9 

2 

6.7 
3.0 

6.8 
2.5 

7.6 
2.6 

S:l 

8.2 
5.0 

9.7 
5.7 

8.3 
3.3 

8.5 
3.0 

18 

7.0 
2.3 

8.1 
2.9 

7.6 
2.5 

8.8 
5.3 

7.0 
3.3 

^3:1 

7.9 
3.1 

8.2 
2.9 

3 

6.8 
2.9 

6.6 

2.3 

7.6 

a.* 

U 

u 

11 

8.2 
2.8 

8.3 
2.9 

19 

7.2 
2.3 

8.0 
2.7 

7.6 
2.6 

Ve 

6.8 
3.4 

1:1 

7.8 
3.0 

8.0 
2.7 

4 

6.9 
2.9 

7. A 
2.7 

7.4 
2.3 

U 

8.4 
4.6 

9.7 
6.5 

8.1 
2.7 

8.1 
2.8 

20 

m 
m 

8.0 
2.7 

NR 

NR 

8.3 
5.6 

7.7 
4.4 

7.2 
3.3 

7.9 
3.1 

7.8 
2.6 

5 

7.0 
2.6 

u 

7.4 
2.2 

8.9 

4.3 

1:1 

t:t 

8.3 
2.8 

7.9 
3.0 

21 

m 

NH 

u 

NR 
NR 

8.1 
5.6 

7.9 
4.3 

7.3 
3.1 

7.9 
3.1 

7.5 
2.8 

6 

7.1 
2.5 

7.2 
2.0 

7.3 
2.1 

8.6 

4.6 

l.l 

9.8 
6.4 

8.0 
2.7 

u 

22 

NR 
NR 

7.5 
2.3 

KR 
NR 

8.0 
5.6 

7.9 
4.2 

7.3 
3.2 

7.6 
2.9 

7.4 
2.8 

7 

7.0 

2.2 

6.9 
1.7 

7.1 

2.1 

8.7 
4.6 

8.2 
4.3 

9.5 
6.4 

u 

7.1 
3.0 

23 

m 
m 

7.3 

2.3 

6.7 

2.5 

8.0 
5.6 

7.8 
4.3 

6.9 
2.9 

7.4 
3.0 

7.5 
3.0 

a 

7.1 
2.3 

6.7 
1.6 

7.1 
2.2 

8.7 
4.8 

8.1 
4.0 

9.0 
5.9 

7.4 
2.8 

6.9 
3.2 

2« 

NF 
NR 

6.8 
2.3 

7.0 
3.0 

8.8 
5.7 

7.8 
4.5 

6.6 
2.8 

7.2 
3.2 

7.5 
3.1 

9 

7.3 

2.1 

t:l 

6.8 
2.3 

8.6 

4.8 

Vl 

8.2 
5.3 

7.3 
3.2 

7.1 

3.3 

2S 

NR 
NR 

6.3 
2.2 

7.0 
3.4 

8.3 
6.2 

7.6 
4.6 

6.5 
2.8 

7.5 
3.4 

7.7 
3.3 

10 

7.3 
2.1 

6.9 

2.0 

7.1 
2.8 

B.3 
4.7 

7.6 
3.4 

7.6 
5.0 

6.9 
2.8 

7.1 
3.7 

26 

6.7 

2.3 

6.6 

2.3 

7.8 
4.2 

7.8 
5.8 

7.4 
4.6 

6.2 
2.8 

7.7 
3.5 

7.9 
3.1 

II 

7.0 
2.1 

6.6 
2.0 

6.8 
2.6 

8.1 
4.5 

u 

7.3 

4.9 

7.1 
3.5 

7.3 
3.5 

27 

6.4 
2.3 

6.4 
2.4 

7.2 
3.7 

8.0 
6.0 

7.6 
4.9 

t:l 

7.7 
3.7 

7.7 
2.8 

12 

6.8 

2.2 

6.3 

2.0 

7.2 
2.7 

8.5 
4.9 

7.3 
3.5 

7.4 

4.6 

6.8 
3.2 

7.3 
3.3 

26 

6.3 
2.3 

6.4 
2.5 

7.1 
3.6 

8.1 
5.6 

7.4 

4.5 

7.1 
3.2 

8.0 
3.8 

7.7 
2.3 

13 

6.8 
2.2 

6.6 
2.2 

7.2 
2.7 

8.1 

4.4 

7.0 
3.2 

7.4 
4.7 

6.8 
3.5 

1:1 

29 

6.2 
2.4 

6.5 
2.9 

7.5 
3.9 

7.7 
4.6 

7.1 
3.2 

8.3 
3.5 

8.1 
2.6 

14 

t:l 

6.6 
2.3 

7.2 

2.4 

8.2 
4.6 

7.0 
3.3 

7.4 
4.4 

7.0 
3.2 

7.5 
2.8 

30 

6.3 
2.6 

6.6 
2.8 

7.8 
3.2 

7.7 
4.3 

7.6 
3.4 

8.3 
3.5 

8.1 
2.3 

15 

6.6 
2.5 

7.2 
2.7 

7.2 
2.3 

8.3 
4.5 

7.0 
3.0 

1:1 

7.2 
3.0 

7.7 
2.6 

31 

6.8 
2.6 

7.7 
3.0 

7.8 
4.4 

8.7 
3.4 

16 

6.9 
2.7 

8.1 

3.5 

7.4 
2.3 

8.3 

4.6 

7.4 

3.5 

7.4 

4.5 

7.5 
3.2 

8.0 

3.0 

Cre 

St 

Da 

le 

Sto 

9««; 

r. 
St 

11* 
oqe 

1 

L 

NR-No  Record 


Single  daily  «alut«  indtcolt  doily  maon  stag*  only. 
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TABLE  323 


DAILY   MAXIMUM   AND  MINIMUM  OAOE   HEIGHTS 
THREEMILE   SLOUCH   AT  SACRAMENTO   RIVES 


Dote 

1957 

1958 

Dote 

1957 

1956                                                         1 

Nov 

OK 

Jon- 

Feb. 

Mor 

Apt 

Mo> 

Juno 

Nov. 

Doc. 

Jon. 

Fob 

Mor 

«0>. 

Mo, 

T 

Juno 

1 

-0.2 

3.6 
-0.2 

1.2 
-0.3 

1.8 
0.3 

1.5 
1.7 

NR 
NR 

1.7 
0.3 

5.2 
0.0 

17 

3.8 
-0.2 

1.7 
0.0 

1.2 
-0.7 

5.2 
1.7 

1.1 

0.3 

1.3 
1.0 

1.7 
0.2 

1 

5.1 
-0.2 

2 

=,.6 
6.0 

3.6 
-0.5 

1.1 
-0.5 

5.6 
1.0 

t:l 

NR 
NR 

5.1 
0.2 

5.2 
-0.2 

18 

3.8 
-0.7 

1.9 
-0.2 

1.1 
-0.6 

5.5 
2.0 

3.7 
0.1 

1.1 
0.5 

1.7 
-0.1 

4.9 
-0.3 

3 

j.7 
-0.2 

3.5 
-0.7 

1.1 
-0.6 

6.0 
1.2 

5.1 
1.3 

NR 
NR 

5.0 
-0.3 

5.0 
-0.3 

19 

1.0 
-0.8 

1.7 
-0.1 

1.1 
-0.5 

5.1 
2.1 

NR 

m 

1.1 
0.2 

4.6 
-0.2 

-S:I 

4 

3.7 
-0.2 

1.2 
-0.1 

-U 

6.2 

1.6 

5.1 
1.2 

NR 

3.0 

1.9 
-0.1 

1.8 
-0.3 

20 

1.2 
-0.8 

1.7 
-0.1 

1.3 
-0.5 

5.0 

2.3 

NR 
NR 

1.0 
0.0 

1.7 
0.0 

4.5 
-0.5 

5 

3.8 
-0.1 

1.5 
-0.5 

1.2 
-0.9 

5.6 

1.1 

5.1 
1.1 

6.2 
2.9 

5.0 
-0.3 

1.6 
-0.2 

21 

1.0 
-1.2 

5.0 
-0.3 

3.9 
-0.6 

1.7 
2.2 

NR 
NR 

1.0 
-0.1 

1.7 
0.0 

4.3 
-0.3 

6 

3.9 
-0.5 

1.0 

-1.1 

1.1 
-1.0 

5.3 
1.1 

5.1 
1.1 

6.1 
2.9 

1.8 
-0.1 

1.0 
-0.3 

22 

1.1 
-1.0 

1.3 
-0.7 

3.6 
-0.6 

1.6 
2.2 

NR 

m 

1.0 
-0.1 

1.1 
-0.2 

1.1 
-0.3 

7 

-0.8 

3.7 
-1.1 

3.9 
-1.0 

5.1 
1.1 

1.9 
0.9 

6.1 
2.9 

1.5 
-0.3 

3.8 
-0.2 

23 

1.2 
-0.9 

1.1 
-0.7 

.1:1 

1.5 
2.2 

NR 
NR 

3.6 
-0.3 

1.2 
-0.1 

1.2 
-0.1 

8 

.1:1 

3.1 
-1.5 

3.9 
-0.9 

u 

1.8 
0.7 

5.6 

2.1 

1.2 
-0.3 

3.7 
0.1 

24 

1.0 
-0.9 

3.5 
-0.7 

3.8 
-0.1 

5.1 
2.3 

NR 
NR 

3.1 
-0.1 

1.0 
0.0 

1.2 
0.0 

9 

-0.7 

3.6 
-1.5 

3.6 
-0.8 

5.3 
1.6 

1.1 
0.1 

1.8 
1.8 

1.1 
0.1 

3.8 
0.2 

25 

3.8 
-0.9 

3.1 
-0.9 

3.8 
0.3 

6.0 
2.8 

NR 
NR 

.1:1 

1.3 
0.2 

4.1 
0.2 

10 

1.1 
-0.7 

3.7 
-1.3 

3.9 

-0.2 

5.1 

1.1 

1.3 
0.1 

1.2 
1.5 

3.7 
-0.2 

3.9 
0.6 

26 

3.5 
-0.7 

3.3 
-0.7 

1.6 
1.0 

1.3 
2.3 

m 

NR 

3.0 
-0.1 

1.1 
0.1 

1.6 
0.0 

II 

3.8 
-0.7 

3.1 
-1.1 

3.6 
-0.5 

1.8 

1.3 

1.1 

0.3 

1.0 
1.5 

3.9 

0.1 

1.1 
0.1 

27 

3.2 
-0.7 

3.2 
-0.6 

1.0 
0.5 

1.1 

2.5 

NR 
NR 

3.1 
-0.3 

1.5 
0.5 

1.5 
-0.3 

12 

.1:1 

3.1 
-1.0 

1.0 
-0.3 

5.3 
1.7 

1.1 
0.3 

1.1 
1.2 

3.7 

0.1 

1.1 
0.2 

28 

3.1 
-0.7 

-1:1 

3.8 
0.1 

1.6 
2.1 

NR 
NR 

3.1 
0.0 

1.8 
0.6 

4.5 
-0.8 

13 

s.l 

3-i 

-0.8 

1.0 
-0.1 

1.8 
1.2 

3.7 
-0.2 

1.1 
1.1 

1:1 

3.9 

-0.3 

29 

3.0 
-0.6 

3.3 
-0.2 

1.3 
0.7 

NR 
NR 

3.9 
0.1 

1.8 
0.3 

4.8 
-0.5 

14 

3.5 
-0.2 

3.3 
-0.7 

1.0 

-0.7 

1:t 

3.7 
0.0 

1.2 
1.1 

3.8 
0.1 

1.2 
-0.3 

30 

3.2 

-0.1 

3.1 

-0.2 

1.5 
0.1 

NK 
NH 

1.3 
0.2 

5.1 
0.3 

1.8 
-0.8 

15 

i.t 
-0.5 

1.0 
-0.1 

3.9 
-0.8 

5.0 
1.3 

3.8 
-0.3 

1.0 
1.2 

1.0 
0.0 

1.1 
-0.1 

31 

3.6 
-0.5 

1.5 
-0,1 

NR 
NR 

5.1 
0.2 

16 

3.7 
-0.3 

1.9 
0.1 

1.2 
-0.7 

5.0 

1.3 

1.2 

0.3 

1.2 

1.2 

1.3 
0.1 

1.8 
-0.1 

Cre 

V 

Do 

te 

Slo 

«ci: 

T( 
SI 

090 

1 

NR—  No  Record 
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TABLE  321, 


DAILY  MAXUnm  AND  HINIMim  OAOE  HEIOHTS 
YOI/>   BYPASS    AT  LINDSEY  SLOOOH 


In 

reel 

Dole 

1957 

1958 

Dole 

1957 

1 

No* 

On 

Jon. 

Feb 

Mar- 

Apr 

Mo> 

June 

No>. 

Ok. 

Jan. 

ft 

yor 

Apr. 

my 

Jutte 

6.6 
2.6 

6.8 
2.6 

7.5 
2.6 

8.0 
3.1 

io. 6 

8.9 

9.0 
6.2 

8.0 
3.5 

8.6 
3.1 

17 

7.0 
2.6 

8.0 
3.0 

7.5 
2.2 

u 

1:1 

7.7 
1.7 

8.2 
3.1 

e.5 

2.9 

V.l 

6.8 
2.3 

7.7 

2.1 

t:t 

11 

10.1 
6.7 

8.1 
3.3 

8.5 
3.0 

IS 

7.1 
2.1 

8.2 
2.8 

7.5 
2.3 

9.6 

7.2 

6.9 
3.3 

7.5 
1.2 

8.1 
3.1 

8.1 
2.9 

6.8 
2.6 

6.7 
2.1 

7.6 
2.2 

l.l 

9.1 
7.0 

10.1 
8.5 

8.2 
2.7 

8.1 
2.8 

19 

7.3 
2.1 

8.0 
2.5 

7.7 
2.1 

V.l 

6.8 
3.1 

7.5 
3.7 

8.0 
3.0 

8.1 
2.7 

6.9 
2.6 

7." 
2.1 

7.5 

2.1 

9.6 
5.0 

8.6 
6.2 

10.8 
9.0 

8.1 
2.7 

8.1 
2.7 

20 

7.5 
2.1 

8.0 
2.5 

7.5 
2.1 

It 

7.7 
1.1 

7.3 

3.1 

e.o 

3.1 

8.0 
2.6 

7.0 

2.1 

7.7 
2.3 

7.5 
1.9 

9.1 

5.0 

8.7 
5.9 

11.1 

9.5 

8.2 
2.8 

8.0 
3.0 

21 

7.1 
1.6 

8.3 
2.6 

7.1 
2.3 

9.8 
8.2 

7.8 
1.3 

7.1 
3.2 

8.1 
3.1 

1:1 

7.1 
2.3 

7.2 
1.7 

l-.l 

8.9 
1.7 

8.6 
5.9 

NR 
MR 

8.0 
2.8 

7.5 
2.8 

22 

7.1 
1.8 

7.5 
2.2 

6.8 
2.2 

10.0 

8.7 

7.8 
1.3 

7.1 
3.2 

7.8 
3.0 

7.6 
2.7 

7.0 
2.0 

7.0 
1.5 

7.2 
1.9 

9.0 
5.1 

8.3 
5.1 

NR 
NR 

1:1 

7.0 
3.0 

23 

7.1 
1.8 

7.3 
2.1 

6.7 
2.9 

10.0 
9.0 

1:1 

7.0 
3.0 

7.5 
3.0 

7.6 
2.9 

7.1 
2.0 

6.7 
1.5 

7.1 
1.9 

9.1 
5.5 

8.2 
1.5 

NR 
NR 

7.7 
3.0 

7.0 
3.2 

24 

7.2 
1.9 

6.8 
2.0 

7.0 
3-2 

10.0 
8.8 

8.0 
1.9 

6.7 
2.9 

7.1 
3.2 

7.6 
3.0 

7.3 
2.1 

6.9 

1.1 

6.8 

2.1 

8.9 
5.5 

^3:1 

NK 
NR 

7.5 

3.1 

7.2 
3.3 

29 

7.0 
1.9 

6.1 
2.0 

7.0 
3.2 

10.2 
9.3 

7.8 
5.1 

6.5 
2.9 

li 

7.8 
3.1 

7.3 
2.2 

6.9 
1.6 

7.2 
2.6 

8.8 
5.7 

1:1 

NR 
NR 

7.2 
3.0 

7.2 
3.6 

2S 

6.7 
2.1 

6.6 
2.2 

7.9 
1.0 

10.6 
9.6 

7.8 
5.5 

6.3 
2.8 

7.8 
3.6 

8.0 
3.0 

7.0 
2.1 

6.6 
1.8 

6.9 
2.3 

8.6 
5.6 

7.7 
3.7 

NR 
NR 

7.1 
3.6 

7.1 
3.8 

27 

6.1 
2.1 

6.1 
2.3 

7.1 
3.6 

12.0 
10.9 

8.0 
5.7 

6.7 
2.9 

1:1 

8.0 
2.7 

6.8 
2.0 

6.1 
1.8 

7.2 
2.5 

9.1 
6.0 

3.6 

NR 
NR 

7.1 
3.3 

7.1 
3.2 

28 

6.3 
2.2 

6.5 

2.1 

7.0 
3.1 

12.0 
10.6 

7.7 
5.1 

7.2 
3.2 

6.0 
3.8 

7.8 
2.1 

6.9 

2.0 

6.7 
2.0 

7.2 
2.5 

8.7 
5.8 

7.0 
3.2 

NR 
NR 

u 

7.2 
2.7 

29 

6.2 
2.2 

6.6 
2.7 

7.5 
3.8 

7.5 
5.1 

7.2 
3.3 

8.1 
3.6 

8.2 
2.1 

6.7 
2.7 

6.7 
2.1 

7.2 
2.2 

9.0 
6.2 

7.0 

3.1 

NR 
NR 

7.2 

3.1 

7.6 
2.7 

30 

6.1 
2.1 

6.6 
2.7 

7.8 
3.1 

7.9 
1.6 

7.6 
3.1 

8.1 
3.5 

8.1 
2.2 

6.7 
2.3 

7.1 
2.5 

7.2 
2.1 

9.1 
6.1 

7.1 
3.0 

NR 
NR 

7.1 
3.2 

7.8 
2.6 

31 

6.8 

2.1 

7.7 
2.9 

8.0 

1.8 

8.7 
3.1 

7.0 

2.-: 

8.2 

3.3 

7.5 

2.2 

9.1 

6.  2 

7.1 
3.6 

NR 

NR 

7.7 
3.3 

8.2 
3.0 

Cr« 

SI 

Da 

tc 

Sta 

9««; 

Ti 
SI 

tie 
o«c 

' 

1 

NR-  No  Record 
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TABLE  325 


DAILY   MAXIMUM    AND   MINIMUM  OAOE   HEIGHTS 
SAN  JOAQUIN  RI'.TB    AT  ANTIOCH 


In  feet 

Oflie 

1957 

1,5a 

Dole 

1957 

1958                                                       1 

Nov 

Dae 

Jon. 

Fob. 

Mor. 

it,. 

Mor 

Juno 

Nov. 

Ooc. 

Jon. 

Hb 

Hot. 

Apt. 

uo> 

June 

1 

13.2 
9.8 

12.9 
9.1 

13.7 
9.5 

11.2 
9.9 

13.9 
10.7 

11.8 
11.1 

11.1 
9.9 

11.4 
9.1 

IT 

13.0 

9.2 

11.1 
9.7 

13.7 
9.0 

11.6 
10.9 

13.1 
9.9 

13.6 
10.1 

11.3 
10.1 

't:l 

2 

13.5 
10.0 

13.0 
9.1 

13.9 
9.3 

15.1 
10.7 

11.1 
10.5 

15.5 
11.7 

11. 1 
9.8 

11.5 
9.1 

IS 

13.0 
9.2 

11.3 
9.5 

13.9 
9.2 

11.9 
11.2 

13.1 

9.7 

13.5 

10.0 

11.1 
9.9 

11.2 
9.3 

3 

"•5 
9.8 

12.8 
9.0 

13.8 
9.1 

15.1 
10.9 

11.5 
10.5 

15.7 
12.1 

11.1 
9.1 

11.3 
9.3 

19 

13.2 
8.8 

11.2 
9.3 

13.8 
9.3 

11.8 
11.6 

13.0 
9.8 

13.1 

9.7 

1:i 

11.0 
9.2 

4 

13.2 
9.5 

13.6 
9.3 

'i:l 

15.6 
11.1 

11.5 
10.5 

15.8 
12.2 

11.3 
9.1 

11.1 
9.3 

20 

'Vs 

11.2 
9.3 

13.7 
9.2 

11.3 
11.1 

13.8 
10.5 

13.1 
9.6 

11.1 
9.9 

13.8 

9.2 

5 

13.2 
9.3 

13.9 
9.2 

'1:1 

11.9 
10.7 

11.6 
10.7 

15.7 
12.0 

11.1 
9.1 

13.9 

9.1 

21 

'k'r 

11.1 
9.5 

13.1 
9.2 

11.0 
11.3 

11.2 
10.7 

13.1 
9.5 

11.5 
10.0 

13.6 
9.3 

6 

U.3 
9.2 

Ts 

'1.1 

11.7 
10.9 

11.5 
10.5 

15.9 
12.1 

11.2 
9.1 

m 

NH 

22 

'U 

13.7 
9.0 

13.0 
9.2 

13.9 
11.3 

11.1 
10.6 

13.5 
9.1 

11.2 

9.9 

13.1 
9.3 

T 

i:l 

13.1 
8.11 

Ts 

11.8 
10.9 

11.3 
10.1 

15.6 
12.0 

11. 0 

9.1 

m 

KB 

2J 

'V. 

13.5 
9.0 

13.0 
9.2 

13.8 
11.3 

11.0 
10.7 

13.0 
9.2 

11.0 
10.0 

13.6 
9.5 

B 

13.1 
8.9 

12.9 
8.3 

'1:1 

11.8 
11.1 

11.2 
10.1 

15.0 
11.5 

13.7 

9.1 

13.2 
9.7 

24 

'U 

13.0 
9.0 

13.2 
9.7 

11.6 
11.5 

11.0 
10.7 

12.8 
9.2 

11.0 
10.1 

13.6 
9.6 

9 

13.5 
9.0 

13.1 
8.5 

13.1 
9.0 

11.7 
11.0 

13.8 
9.6 

11.2 
11.0 

13.5 
9.7 

13.2 
9.8 

25 

'tt 

12.6 
8.9 

13.3 
10.0 

11.3 
11.9 

13.8 
10.6 

12.7 
9.2 

13.8 
9.6 

9.8 

10 

13.5 
9.0 

13.1 
8.7 

13.3 
9.5 

11.1 
10.8 

13.8 
9.7 

13.7 
10.7 

13.3 
9.5 

13.3 
10.2 

26 

12.7 

8.8 

12.8 

9.0 

11.1 

10.8 

13.6 
11.1 

13.6 
10.6 

12.5 
9.1 

13.6 
9.7 

11.0 
9.7 

II 

13.2 

8.9 

12.9 
8.7 

13.1 
9.3 

11.2 
10.6 

13.8 
9.9 

13.5 
10.7 

13.1 
10.0 

13.5 
10.1 

27 

12.5 

8.8 

12.7 

9.1 

13.1 
10.3 

13.7 
11.5 

13.9 
11.0 

12.8 
9.2 

9.8 

13.9 
9.3 

12 

'l°S 

12.5 
8.7 

13.1 
9.1 

11.7 
11.0 

13.6 
9.9 

13.5 
10.6 

13.2 
9.9 

13-1 
9.8 

26 

12.1 
8.8 

12.7 
9.2 

13.3 
10.1 

13.9 
11.2 

13.6 

10.6 

13.3 
9.5 

13.6 
10.0 

13.9 
9.0 

13 

13.0 

8.8 

12.8 
8.9 

13.1 
9.3 

11.2 
10.5 

13.2 
9.5 

13.5 
10.7 

13.1 
10.2 

13.7 
9.1 

29 

12.3 
8.9 

12.8 
9.5 

13.8 
10.1 

13.8 
10.7 

13.3 
9.6 

13.9 
9.7 

11.3 
9.2 

14 

13.0 
9.3 

12.8 
9.0 

13.1 
9.1 

11.3 
10.6 

13.2 
9.7 

13.7 
10.5 

13.1 
9.9 

'It 

30 

12.5 
9.1 

12.9 
9.5 

11.0 
9.8 

13.9 
10.1 

13.6 
9.9 

11.2 
9.6 

11.2 

9.0 

15 

12.7 
9.0 

13.5 
9.3 

13.1 
3.9 

11.1 
10.5 

13.2 
9.1 

13.1 
10.7 

9.8 

11.2 
9.3 

31 

13.1 
9.2 

13.9 
9.6 

13.9 
10.5 

11.5 
9.6 

16 

13.0 
9.2 

11.3 
10.1 

13.7 
9.0 

11.3 
10.6 

13.6 
9.9 

13.6 
10.6 

13.9 
10.0 

11.3 
9.5 

Cr 

«t 

D 

T 

lie 

SI 

g«k: 

S 

09e 

i 

— 1 

1 

L 

NR-  No  n«cord 
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TABLE  326 


DAILY  NAJCIMDM  AND  MDHMm  OAOE  HEIOHTS 
SACRANBKTO  RIVEP   AT  COLLDISVIXXE 


In 

'"set 

(tell 

1957 

1958 

Dote 

1957 

„5e 

WW 

Otc 

Jan 

FM 

U«f 

»(" 

"or 

Jwf«« 

No*. 

Ooc. 

Jeit. 

f«» 

yor 

Apt 

"•T 

Jwn* 

' 

6.1 
2.7 

i.7 

2.6 

3.0 

3.9 

t.i 

3:6 

7.8 
2.7 

17 

6.6 
2.6 

7.5 

2.9 

6.9 
2.1 

7.8 
4.0 

SB 
NR 

3.5 

7.2 
2.9 

7.5 
2.4 

2 

1:1 

6.3 
2.1 

7.1 
2.1 

8.11 
3.8 

7.3 
3.7 

8.8 
4.8 

7.6 
2.8 

7.9 
2.6 

18 

6.6 
2.2 

7.6 
2.7 

7.1 
2.3 

8.2 
4.4 

MR 
NR 

6.7 
3.0 

1:1 

7.4 
2.3 

J 

6.3 

2.7 

6.2 
2.2 

7.1 
2.2 

8.7 
1.0 

7.8 
3.6 

8.9 

5.5 

7.6 
2.4 

7.7 
2.5 

l> 

6.8 
2.1 

7.5 
2.5 

7.1 
2.4 

8.0 
4.7 

■m 

NR 

6.6 
2.8 

7.2 
2.6 

7.3 
2.3 

4 

6.a 
2.6 

6.9 
2.5 

7.0 
2.1 

8.9 
«.2 

7.8 
3.6 

9.0 
5.3 

7.5 

2.4 

7.4 
2.5 

20 

6.9 

2.1 

7.5 
2.5 

7.0 
2.3 

u 

7.2 
3.7 

6.6 
2.6 

7.3 

2.6 

7.1 
2.3 

9 

6.5 
2.1 

7.2 
2.1 

6.9 
1.9 

u 

li 

1:1 

u 

7.2 
2.5 

21 

6.8 
1.8 

7.7 
2.6 

6.6 
2.3 

1:1 

7.4 
3.9 

6.6 
2.5 

7.3 
2.7 

6.8 
2.4 

c 

6.6 
2.i> 

?:? 

6.8 
1.8 

7.9 
».o 

VI 

9.2 
5.2 

7.4 

2.4 

6.7 
2.5 

22 

6.8 
1.9 

7.0 
2.2 

6.2 

2.2 

7.1 
4.5 

7.3 

3.7 

6.6 

2.5 

7.1 

2.5 

6.6 
2.4 

7 

6.6 
2.1 

6.1 
1.6 

6.6 
2.0 

8.1 
ii.Z 

7.6 

3-4 

8.3 
5.1 

7.1 
2.4 

6.5 
2.5 

2J 

6.9 

2.0 

6.7 

2.1 

6.2 
2.8 

7.1 
4.5 

7.2 
3.8 

6.2 
2.3 

6.8 
2.6 

6.8 
2.6 

e 

6.7 
2.2 

6.2 
1.1 

6.5 
2.1 

8.1 
4.2 

7.4 
3.2 

8.2 

4.6 

6.8 
2.4 

6.4 
2.8 

24 

6.7 
2.0 

6.2 

2.0 

6.5 

2.8 

7.8 
4.7 

3.8 

6.0 
2.3 

6.7 
2.7 

6.8 
2.7 

9 

6.8 
2.2 

6.« 
1.7 

6.3 
2.1 

7.9 

1.1 

7.1 
2.7 

7.4 

4.1 

6.6 
2.7 

6.4 
3.0 

25 

6.5 
2.0 

5.8 
2.0 

6.5 

3.1 

7.5 
5.0 

7.0 
3.7 

5.9 
2.3 

6.9 
2.9 

7.0 
2.9 

10 

6.8 
2.2 

6.4 
1-9 

6.6 
2.6 

7.7 
3.9 

7.0 
NR 

6.8 
3.8 

6.4 
2.5 

6.5 
3.3 

2S 

6.2 
2.2 

6.1 
2.1 

7.3 
3.9 

6.8 
4.5 

6.8 
3.8 

5.7 
2.2 

7.1 
3.1 

7.2 
2.7 

tl 

6.5 
2.2 

6.2 

1.9 

6.3 
2.3 

l:t 

m 

6.7 
3.8 

6.6 
3.1 

6.7 
3.2 

27 

6.0 
2.2 

5.9 
2.2 

6.6 
3.4 

6.9 
4.6 

7.1 
4.1 

6.1 
2.3 

7.2 
3.2 

7.1 

2.4 

12 

6.6 
2.1 

5.9 
1.9 

6.7 

2.5 

1:1 

m 

MR 

6.8 
3.7 

6.3 
2.9 

6.6 

2.9 

28 

5.9 

2.2 

5.9 
2.3 

6.5 
3.2 

7.0 
4.3 

6.8 
3.7 

6.5 
2.6 

7.4 

3.3 

7.5 
2.0 

13 

6.1 
2.1 

6.1 
2.1 

6.6 
2.1 

7.4 
3.6 

NR 
MR 

6.8 

3.8 

6.3 
3.2 

6.5 

2.5 

29 

5.8 
2.3 

6.0 
2.7 

7.0 
3.5 

7.0 
3.9 

6.5 

2.7 

7.7 
3.1 

7.5 
2.2 

14 

6.2 
2.7 

6.1 
2.2 

6.7 
2.2 

7.5 
3.8 

MR 

6.8 
3.6 

6.5 
2.9 

6.9 
2.5 

30 

5.9 
2.5 

t-} 

7.2 
2.8 

7.1 

3.5 

6.9 
3.0 

7.7 
2.9 

7.4 
2.1 

15 

6.1 

2.3 

6.8 
2.5 

6.6 

2.0 

7.6 
3.6 

MR 
MR 

6.7 
3.8 

6.7 
2.7 

7.1 

2.4 

31 

6.3 
2.4 

7.1 
2.6 

7.1 

3.6 

8.0 
2.8 

16 

?:i 

7.6 

6.9 

7.6 

NR 

6.8 

?:? 

7.3 

Crc 

St 

Oa 

te 

Slo 

gcs: 

St 

9«e 

NR-  No  Record 


NOTC  :      Smgla  doily  voiuts  mdicaii  doitf  mton  tioQ*  only. 
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DAILY   MAXIMUM    AND   MINIMUM  OAQE   HEIOHTS 
SUISHN  BAY    AT  BENICIA    ARSENAL 


Dole 

1957 

1956 

Dote 

1957 

1958                       1 

Nov 

Dtc 

Jon, 

Fob. 

Mor- 

«p. 

Mo, 

Jone 

Nov. 

Doc. 

Jon. 

F.b. 

Uor 

«t" 

"•» 

Jun« 

1 

3.1 
-1.2 

3.2 
-1.3 

NR 
NR 

".3 
-1.9 

3.8 
-1.5 

1.9 
-0.9 

1.5 
-2.2 

1.8 
-2.8 

17 

3.5 
-1.7 

NR 
NR 

3.9 
-2.6 

1.1 
-1.1 

-U 

3.5 
-1.1 

1.0 
-2.3 

1.1 
-2.9 

2 

3.2 
-1.1 

3.2 
-1.7 

NR 
NR 

5.3 
-1.1 

3.9 
-1.9 

5.7 
-0.3 

1.5 
-2.5 

1.9 
-2.8 

le 

3.6 
-2.'3 

NR 
NR 

1.1 
-2.1 

1.9 
-0.7 

3.3 
-1.8 

3.5 
-1.9 

1.0 
-2.5 

1.0 
-3.0 

3 

3." 

3.1 
-2.0 

NR 
NR 

5.5 
-1.1 

1.5 
-2.2 

5.6 
-0.3 

1.5 
-2.8 

1.6 
-2.8 

19 

5.8 
-2.5 

NR 
NR 

1.1 
-2.3 

1.6 
-0.6 

3.2 

-1.1 

3.1 
-2.2 

1.0 
-2.7 

1.0 
-3.0 

4 

3." 
-1.5 

3.8 
-1.7 

NR 
NR 

5.7 
-1.0 

1.5 
-2.1 

5.6 
-0.8 

1.6 
-2.9 

1.3 
-2.8 

20 

1.0 
-2.7 

NR 
NR 

3.9 
-2.3 

1.1 
-0.6 

1.2 
-0.6 

3.3 
-2.2 

1.1 
-2.7 

3.7 
-2.9 

5 

3.5 
-1.8 

1.1 
m 

NR 

NR 

5.0 
-1.6 

1.6 
-1.7 

5.1 
-1.2 

1.5 

-2.9 

1.0 
-2.6 

21 

3.9 
-3.1 

NR 
NR 

3.6 
-2.2 

3.7 
-0.1 

1.1 
-0.6 

3.1 
-2.1 

1.0 
-2.6 

3.5 
-2.7 

6 

3.6 
-2.0 

m 

NR 
NR 

1.6 
-1.2 

1.1 
-1.8 

5.7 
-1.0 

1.3 
-2.9 

3.5 
-2.3 

22 

3.8 
-3.0 

NR 
NR 

3.2 
-2.2 

3.7 
-0.1 

1.3 
-0.8 

.1:1 

3.9 

3.1 
-2.5 

7 

3.6 
-2.3 

m 

m 

NR 
NR 

1.8 
-0.9 

1.1 
-1.6 

5.1 
-0.9 

3.9 

-U 

23 

3.9 

-2.7 

NR 
NR 

3.1 
-1.2 

3.6 
-0.1 

1.0 
-0.8 

3.0 
-2.1 

3.6 
-2.3 

3.6 
-2.0 

e 

3.6 
-2.3 

NR 
NR 

NR 
NR 

1.8 
-0.6 

1.1 
-2.1 

1.8 
-1.3 

3.5 
-2.5 

3.1 
-1.2 

24 

3-f 
-2.6 

NR 
NR 

3.5 
-0.9 

It 

3.9 
-0.9 

2.8 
-2.2 

3.5 
-1.9 

3.7 
-1.5 

9 

3.8 

-2.3 

NB 
KB 

NR 
NR 

1.6 
-0.7 

1.1 
-2.5 

1.0 
-1.1 

3.2 
-2.0 

-l-i 

25 

3.3 
-2.3 

NR 
NR 

3.1 
-0.1 

1.2 
0.3 

3.6 
-1.2 

2.6 
-2.2 

3.6 
-1.5 

ii.O 
-1.5 

10 

3.7 
-2.14 

NR 

NR 

NR 
NR 

1.3 
-1.1 

1.1 
-2.1 

3.5 
-1.3 

-1:1 

3.2 
-0.5 

26 

3.0 
-2.1 

NR 

NR 

1.2 
0.3 

3.1 

-0.1 

3.1 
-1.0 

2.3 

-2,1 

3.8 
-1.3 

1.2 
-1.9 

tl 

3.3 
-2.1 

m 

NR 

NR 
NR 

1.0 
-1.2 

1.0 
-1.7 

3.3 
-0.9 

3.2 
-0.9 

3.3 
-0.9 

27 

2.9 
-1.9 

NR 
NR 

3.1 
-0.6 

3.1 
-0.6 

3.8 
-0.2 

2.7 
-1.9 

3.9 
-1.1 

1.2 
-2.5 

12 

3.2 
-2.3 

NR 
NR 

NR 
NR 

1.5 
-1.2 

3.7 
-1.7 

3.1 
-0.9 

3.0 
-1.0 

3.3 
-1.5 

28 

2.7 
-1.6 

NR 
NR 

3.2 
-0.8 

3.7 
-1.2 

.1:1 

3.2 
-1.9 

1.2 
-1.5 

1.6 
-2.9 

13 

3.1 
-2.3 

NR 
NR 

NR 
NR 

1.0 
-1.8 

3.1 
-1.8 

3.5 
-0.7 

3.1 

-1.0 

3.6 
-2.0 

29 

2.8 
-1.6 

NR 

NR 

3.7 
-0.6 

3.8 
-0.3 

-^^8 

1.6 

-2.0 

1.6 
-2.9 

14 

3.0 
-1.6 

NR 
NR 

NR 
-2.3 

1.1 
-1.7 

3.3 

-1.5 

3.1 
-0.6 

3.3 
-1.6 

3.8 
-2.1 

30 

2.8 
-1.3 

NR 

NR 

3.9 

-1.7 

3.8 
-1.3 

1.2 
-1.7 

1.6 
-2.1 

1.6 
-2.9 

15 

3.0 
-2.0 

NR 
NR 

3.6 

-2.6 

1.3 
-1.9 

3.1 

-2.0 

3.6 
-0.5 

3.3 
-2.0 

1.0 
-2.6 

31 

NR 
NR 

3.9 
-2.2 

1.6 
-1.3 

1.8 

-2.7 

16 

3." 
-1.7 

NR 
NR 

3.9 
-2.6 

1.2 

-1.8 

3.7 
-1.6 

3.0 
-0.9 

3.7 
-2.1 

1.1 

-2.7 

Cr< 

St 

0 

Ti 

It 

SIC 

ges: 

S 

oge 

1 

1 — 

1 

NR-No  Record 
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TABLE  J28 


DAttY  MEAH  OAOE    HEIGHT 
SAM  JOAQUIN  RIVER    AT   FBEHONT  PORD  BRIDOE 


Dec 


fed 


Mor 


«0' 


to.l 
=5.1 
-8.1 
^.1 
53.1 

tS.O 
■>3.0 
53.0 
J8.0 
58.0 

58.0 
5^.0 
■8.1 
58.1 
53.0 
58.0 


58.1 
58.0 
58.0 
58.2 

58.3 
58.1 
58.3 
58.3 
58.3 

58.2 

58.2 
58.2 
58.2 
58.3 
58.3 


58.11 
58.1 
58.1 
58.4 

58.1 
58.6 
58.6 
58.6 
58.6 

58.6 
58.6 
58.6 
58.8 
59.0 
59. t 


62.0 
61.7 
61.8 
62.9 

63.7 
64.6 
64.3 
63.3 
62.4 

61.7 
61.3 
61.2 
61.4 
61.4 
61.2 


OS. 5 
64.9 
63.9 
62.9 
62.3 

62.0 

61.7 
61.8 
62.8 
62.6 

61.8 
61.3 
61.0 
60.8 
61.1 


69.1 
69.3 
69.7 
70.1 
70.7 

71.1 
71.0 
70.9 
70.7 
70.5 

70.4 
70.2 
70.1 
70.0 

6a.  c, 


Mor 


.}une 


D9.0 
68.9 
68.9 
68.9 
68.9 

68.8 
68.8 
68.9 
68.9 
68.8 

68.8 
68.8 
68.9 
68.8 
68.8 
l3.8 


Crtst 

Stages: 


Dole 
Time 
Stage 


T= 


68.5 
68.4 
68.4 
68.5 

68.5 
68.5 
68.6 
68.6 
68.6 

68.6 
68.4 
68.4 
68.1 
68.1 
67.5 


Fee 


5O.0 

50.4 

59.5 

57.9 

58.5 

59.6 

58.0 

58.7 

59.5 

57.9 

58.8 

59.4 

58.0 

58.8 

59.4 

58.1 

58.6 

59.3 

58.1 

58.6 

59.2 

58.1 

58.5 

59.5 

58.1 

58.5 

60.0 

58.1 

58.5 

61.4 

58.0 

58.5 

62.2 

58.0 

58.5 

62.7 

58.2 

58.5 

63.5 

58.2 

58.4 

63.3 

5P./I 

62." 

60.9 
60.7 
61.4 
62.9 
65.0 

66.0 
65.5 
64.4 
63.5 
63.3 

64.5 
65.5 


Mor 


Apr 


6<>.3 
67.7 
68.4 
68.5 
68.4 

68.2 
68.3 
68.8 
69.0 
68.9 

68.8 
68.8 
68.8 
68.9 

68.9 


69.7 
69.6 
69.5 
69.4 
69.4 

69.3 
69.2 
69.2 
69.2 
69.1 

69.1 
69.0 
69.0 
69.0 


Moy 


68.8 
68.8 
68.8 
68.8 
68.8 

68.7 
68.5 
68.4 
68.3 
68.2 

68.1 
68.2 
68.3 
68.3 

68.4 


1-18-58 

10:00   AM 
59.6 


1-29-58 

9:00  m 

63.7 


2-  7-58 
5:00  PM 
64.6 


2-22-58 
1:00  PM 

66.0 


2-28-58 

11:00  PM 

65.6 


3-25-58 

10:00   AM 

69.0 


4-  6-iS 

6:30  AM 

71.1 


June 


66.1 
64.9 
64.2 
63.7 
63.3 

63.1 
64.1 
65.3 
65.8 
65.8 

65.9 
66.3 
66.7 
66.7 


NR- No  Record 


TABLE  329 


DAILY   MEAD   OAOE   HEIGHT 
MERCED  RIVER  BELOW  SSEIXINO 


Dole 

1957 

1958 

Dote 

1957 

1958                                                      1 

Htn. 

Dec. 

Jon. 

Feb. 

Mof. 

Apr 

MOT 

JurM 

Nov. 

Dec. 

Jofl. 

Feb. 

Mor 

Apr. 

Mo, 

June 

1 

182.5 

182.7 

183.  OE 

183.2 

183.9 

185.2 

183.2 

186.4 

17 

182.6 

183.0 

182.9 

183.0 

184.6 

184.2 

186.0 

183.2 

2 

182.5 

182.7 

183. OE 

183.1 

183.9 

186.0 

183.5 

186.4 

IB 

182.6 

182.9 

182.9 

183.1 

184.5 

184.2 

186.5 

185.7 

3 

182.5 

182.7 

183.  OE 

183.6 

183.9 

186.5 

184.1 

186.0 

19 

182.6 

183.0 

182.9 

184.1 

184.5 

184.6 

166.6 

185.8 

4 

182.5 

182.7 

182.9 

183.6 

183.9 

187.8 

184.4 

185.2 

20 

182.7 

182.8 

182.9 

183.6 

184.8 

184.6 

186.6 

185.8 

3 

182.5 

182.7 

182.9 

183.6 

183.9 

187.4 

184.5 

185.0 

21 

182.7 

182.8 

182.9 

183.4 

184.7 

184.6 

186.6 

185.5 

6 

182.5 

182.7 

182.8 

183.3 

184.1 

186.6 

185.0 

185.2 

22 

182.7 

182.8 

182.9 

183.2 

186.4 

184.7 

186.8 

185.3 

7 

182.5 

182.7 

182  .-8 

183.2 

184.1 

185.7 

185.5 

185.2 

23 

182.7 

182. 8e 

182.9 

183.2 

186.3 

184.7 

186.8 

185.3 

a 

132.5 

182.7 

182.  8e 

183.2 

184.1 

185.0 

185.5 

185.1 

24 

182.7 

182. 8e 

183.4 

183.2 

185.7 

184.3 

186.8 

185.4 

9 

182.5 

182.7 

182. 8E 

183.1 

184.1 

183.9 

185.6 

184.4 

2S 

182.7 

182. 9E 

183.4 

183.6 

185.0 

183.7 

186.8 

185.1 

10 

182.5 

182.7 

182. 8e 

183.1 

184.0 

184.2 

185.8 

183.3 

26 

182.7 

182. 9E 

183.6 

183.5 

183.8 

183.3 

186.7 

184.2 

II 

182.5 

182.7 

182. Se 

183.1 

183.9 

183.9 

186.2 

182.2 

2T 

182.7 

182. 9E 

183.6 

183.1 

183.2 

183.1 

186.7 

184.3 

12 

182.5 

182.7 

182. 9E 

183.2 

184.0 

184.0 

186.0 

181.3 

2S 

182.7 

182. 9E 

183.3 

183.5 

183.4 

183.4 

186.7 

184.3 

13 

182.6 

182.7 

182. 9E 

183.2 

183.9 

184.2 

185.6 

181.2 

29 

182.7 

182. 9E 

183.2 

183.4 

183.2 

186.8 

184.1 

14 

182.6 

182.7 

182. 9E 

183.1 

183.9 

183.9 

184.9 

181.1 

30 

182.8 

182. 9E 

183.5 

183.5 

183.2 

186.7 

183.4 

19 

182.6 

182.8 

182. 9E 

183.1 

184.4 

183.6 

184.9 

181.1 

31 

182.8 

183.  OE 

183.3 

185.2 

186.7 

IS 

182.6 

182.9 

182.9 

183.1 

185.0 

183.5 

185.5 

181.3 

Cf 

°° 

tl 

3-22-5* 

5 

'-  3-58 

5- 

J2-58 

5- 

>4-58 

6-  3 

58 

T. 

ne 

1:30  PI 

4                1 

1:45   PM 

6: 

X>  PM 

3:< 

X>  AM 

2:00 

AM 

sn 

ges: 

St 

ogc 

196.? 

1 

.==.: 

18 

:.- 

IS 

J. 7 

186. 

NR-No  Raeord 
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TABLE  330 


DAILY   MEAN  GAOE   HEIQHT 
MERCED   RIVER    AT  CRESSEY 


Ooia 

1957 

1956 

Oota 

1957 

1958                                                      j 

Nov, 

Oac 

Jon 

feb. 

Mof. 

Apr. 

Moy 

Juno 

Nov. 

Dec. 

Jon. 

Fte 

Mor 

Apr 

Mo, 

Jgn« 

0.7 

0.7 

0.8 

1.5 

2.8 

9.8 

5.1 

12.1 

17 

0.6 

0.9 

0.8 

1.0 

6.6 

7.6 

10.3 

2.3 

0.7 

0.7 

0.8 

1.2 

3.2 

11.7 

5.7 

10.6 

IS 

0.6 

1.0 

0.8 

1.0 

5.1 

7.7 

11.6 

8.9 

0.7 

0.7 

0.8 

2.2 

3.2 

11.3 

6.9 

9.8 

19 

0.6 

1.0 

0.8 

5.0 

5.1 

8.3 

12.5 

9.9 

0.7 

0.6 

0.9 

2.8 

3.2 

17.1 

7.9 

8.9 

20 

0.6 

1.0 

0.8 

4.7 

5.5 

8.6 

12.5 

10.0 

0.7 

0.8 

0.8 

l.ll 

3.2 

17.1 

8.1 

8.0 

21 

0.6 

0.9 

0.8 

2.5 

6.3 

8.5 

12.3 

9.6 

0.7 

0.8 

0.8 

2.3 

3.5 

16.0 

8.9 

8.3 

22 

0,6 

0.9 

0.7 

1.8 

10.2 

8.8 

12.5 

8.9 

0.6 

0.8 

0.8 

1.6 

3.8 

13.1 

10.6 

8.3 

23 

0.6 

0.8 

0.8 

1.6 

11.1 

8.9 

12.6 

8.7 

0.6 

0.8 

0.8 

l.H 

3.9 

10.9 

10.1 

8.3 

24 

0.6 

0.8 

0.9 

1.1 

10.9 

8.4 

12.5 

8.9 

0.6 

0.8 

0.8 

1.3 

3.8 

7.3 

10.3 

7.5 

2S 

0.6 

0.8 

3.0 

2.2 

9.8 

6.6 

12.5 

8.6 

0.6 

0.8 

0.8 

1.2 

3.6 

8.2 

10.7 

5.7 

26 

0.7 

0.8 

2.6 

3.2 

5.8 

6.0 

12.4 

6.9 

0.6 

0.8 

0.9 

1.0 

3.3 

7.2 

11.1 

3.9 

27 

0.6 

0.8 

3.9 

2.1 

5.2 

5.0 

12.5 

6.5 

0.5 

0.7 

1.0 

1.1 

3.3 

7.3 

11.8 

2.3 

2S 

0.6 

0.8 

2.3 

1.4 

4.3 

5.8 

12.4 

6.6 

0.6 

0.7 

0.9 

2.0 

3.2 

7.7 

10.4 

1.8 

29 

0.6 

0.8 

1.5 

5.0 

5.5 

12.5 

6.4 

0.6 

0.7 

0.8 

1.1 

3.2 

7.3 

8.4 

1.6 

30 

0.7 

0.8 

1.9 

5.1 

5.4 

12.5 

5.3 

0.6 

0.8 

0.8 

1.1 

1.9 

6.1 

7.8 

1.5 

31 

0.8 

2.2 

8.1 

12.2 

0.6 

0.9 

0.8 

1.0 

9.3 

6.7 

9.1 

1.5 

Cr< 

SI 

On 

le 

3-l6-5f 

3-22-58 

4- 

1-58 

4- 

3-58 

1-  1-58 

1-  6-5£ 

5-12-58 

5-24-58 

Slo 

gti: 

Ti 
SI 

>9« 

10:30  Af 
12.1 

(               8:30  AM 

11.8 

1 

11: 

1 
1 

0  PM 
.2 

12:30  PM 
16.4 

5:00  PM 
18.3 

1:15   PM                3:30  AM 
16.5                     12.3 

5:00  PM 
12.6 

NR-NofliCOrd 


TABLE   331 


DAILY   MEAN  OAOE   HEIGHT 
^kS   J0A4UIN  RIVER   NEAR    NEWMAN 


Ooli 

1957 

I95S 

Dole 

1957 

1 

Nov. 

Doc. 

Jon.               Fob. 

Mor. 

Apr. 

Moy 

Juno 

Nov. 

OiC. 

Jon. 

Fob 

Mor 

Apr. 

May 

Juno 

1.6 
1.6 
1.7 
1.7 
1.6 

1.6 
1.6 
1.6 
1.6 
1.6 

1.6 
1.6 
1.6 
1.6 
1.6 
1.6 

1.7 
1.8 
1.9 
1.8 
1.8 

1.9 
1.9 
1.9 
1.9 
1.9 

1.8 
1.8 
1.8 
1.8 
1.9 
1.9 

1.9 
1.9 
1.9 
2.0 
2.0 

2.0 
2.0 
2.0 
2.0 
2.0 

2.0 
2.1 
2.3 
2.3 
2.4 
2.7 

1.9 
1.6 
1.1 
1.8 
5.7 

6.1 
6.4 
6.2 
5.6 
1.9 

1.4 
1.2 
1.0 
4.3 
1.2 
4.0 

7.2 
7.2 
6.7 
6.1 
5.7 

5.4 
5.5 
5.6 
6.1 
6.1 

5.6 
5.2 
5.0 
1.9 
5.1 
7.9 

11.3 
15.3 
16.3 
17.1 
17.8 

18.2 
18.1 
17.8 
17.5 
17.2 

17.0 
16.7 
16.5 
16.4 
16.2 
15.9 

13.6 
13.5 
13.5 
13.8 
14.0 

11.1 
14.4 
11.7 
14.7 
14.8 

14.9 
15.1 
15.1 
14.8 
11.3 
14.1 

14.8 
14.7 
11.1 
14.1 
13.8 

13.5 
13.6 
13.7 
13.7 
13.5 

12.9 
12.2 

11.7 
11.4 
10.9 

10,2 

17 
18 
19 
20 

21 

22 
23 
24 
25 
26 

27 

2a 

29 

30 

31 

1.6 
1,6 
1,6 
1,6 
1.7 

1,8 
1.8 
1.7 
1.7 
1.7 

1.7 
1.7 
1.7 
1.7 

2.0 
2.1 
2.3 
2.3 
2.3 

2,2 
2.2 
2.1 
2.1 
2.1 

2.1 
2.0 
2.0 
2.0 
1.9 

2.8 
2.8 
2.8 
2.8 
2.8 

2,7 

a. 7 
2.8 
3.2 

1.1 

5.0 
5.6 
5.6 
5.5 
5.1 

3.8 
3.7 
4.2 
7.3 
7.5 

7.8 
7.6 
6.8 
6,3 
5.8 

6.5 
7.0 

10.5 
10.6 
11.1 
11.6 
12.1 

12.5 
13.6 
14.3 
14.8 
14.6 

13.6 
13.0 
12.8 
12.8 

13.0 

15.7 
15.6 
15.5 
15.5 
15.4 

15.2 
15.1 
15.0 
14.8 
14.4 

14.1 
13.8 
13.8 
13.7 

11.3 
11.6 
11.9 
15.2 
15.2 

15.1 
15.0 
14.9 

11.8 
11.7 

14.6 
11.5 
14.6 
14.7 
11.7 

9.2 
8.9 
10.4 
10.7 
10.6 

10.3 
10.2 
10.7 
11.1 
11.0 

10.3 
10.4 
10.7 
10.7 

Cr 
SI 

Tlmi 
I«tt: 

Slogi 

2-  6-58               2-20-58               3-  2-58               j-2()-58 

l;0OAM                   4:00  PM                6:00  AM                2:00  AM 

6.5                       8.2                       7.1                      11. « 

^.  6-58               5-13-58               5-21-58               6-25-58 
12:00  Noon            5:00  AM              12:00  Noon            8:30  PM 

1'1.2                          I'-.?                          1"^.?                          11.2 

Nft-NoRacord 
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TABLE  332 


DAILY  MEAN   QAOE   HEIOHT 
SAN  JOAQUIN   RIVER    AT   PATTERSON   BRtDQB 


In 

'o._-t 

Don 

1957 

1958                                                      ^ 

Oot« 

195? 

1959                                                      1 

Nov. 

D«. 

Jon. 

Fib. 

Mor 

Apr. 

Mo» 

Jwnt 

Nov 

O.C. 

Jon. 

F.I) 

Mor 

Apr. 

Mo, 

Juno 

1 

35.9 

35.9 

36.2 

39.5 

12.0 

19.0 

19.7 

•jQ.^j 

17 

35.9 

36.2 

36.8 

36.1 

11.7 

NB 

50.2 

15.5 

35.9 

35.9 

36.2 

39.2 

12.1 

50.7 

19.6 

50.7 

IS 

35.9 

36.3 

36.9 

38.3 

15.9 

NR 

50.3 

11.1 

35.9 

36.0 

36.2 

39.1 

11.9 

NR 

19.5 

50.6 

19 

35.9 

36.1 

37.0 

39.8 

16.3 

m 

50.5 

15.0 

4 

35.9 

36.0 

36.2 

39.1 

11.2 

m 

19.5 

50.3 

20 

35.9 

36.5 

36.9 

12.3 

16.8 

NR 

50.7 

16.1 

35.9 

36.1 

36.2 

39.8 

10.6 

m 

19.7 

50.  1 

21 

35.9 

36.5 

36.9 

12.8 

17.6 

NR 

50.9 

16.1 

35.9 

36.1 

36.2 

10.8 

10.3 

NR 

19.8 

19.8 

22 

35.9 

36.5 

36.9 

12.5 

18.1 

m 

51.0 

16.3 

35.9 

36.1 

36.2 

10.9 

10.1 

NR 

19.9 

19.6 

29 

36.0 

36.1 

36.9 

12.7 

19.1 

NR 

51.0 

16.1 

35.9 

36.1 

36.2 

10.9 

10.1 

NR 

50.2 

19.6 

24 

35.9 

36.1 

37.1 

12.2 

19.7 

50.9 

50.9 

16.1 

9 

35.9 

36.1 

36.2 

10.5 

10.3 

NR 

50.1 

19.7 

25 

35.9 

36,1 

37.1 

11.7 

50.2 

50.9 

50.9 

16.6 

!0 

35.8 

36.1 

36.3 

39.8 

10.7 

NR 

50.5 

19.6 

26 

35.9 

36.3 

38.0 

11.2 

50.5 

50.6 

50.8 

16.9 

I  1 

35.8 

36.1 

36.2 

39.3 

10.1 

NR 

50.6 

19.1 

27 

35.9 

36.3 

39.0 

11.3 

50.3 

50.1 

50.7 

16.5 

12 

35.8 

36.0 

36.3 

38.9 

39.9 

NR 

50.7 

18.8 

28 

35.9 

36.3 

39.6 

11.7 

19.8 

50.1 

50.5 

15.9 

13 

35.8 

36.1 

36.U 

38. T 

39.6 

NR 

50.8 

18.2 

29 

35.9 

36.3 

39.8 

19.3 

19.9 

50.5 

16.1 

14 

35.9 

36.1 

36.4 

38.7 

39.5 

m 

50.9 

17.6 

30 

35.9 

36.3 

39.9 

19.1 

19.8 

50.5 

16.1 

15 

36.0 

36.1 

36.1 

38.8 

39.6 

NR 

50.7 

17.2 

31 

36.2 

39.7 

19.1 

50.6 

16 

•'  -9 

36.2 

36. 

6 

38.6 

11.6 

NR 

50.3 

16. '=1 

Cre 

SI 

00 

le 

2-21-5( 

) 

J-26-58 

5- 

11-58 

5-23-58 

6-  2 

-58 

6-21-58               6-26-58 

6-30-58 

g.< 

Ti 

ne 

6:00   At 

< 

):00  PM 

7: 

10  AM 

1:00  AM 

3:00 

PM 

1:10  PM              11:00  AM 

1: 

jO   PM 

SI 

9* 

43.0 

I 

50.6 

5 

1 

5.9 

51.0 

50.7 

16.1 

16.9 

16.1 

NR- No  Record 


TABLE  333 


DAILY   KEM  GAGE   HEIGHT 
SAN  JOAQUIN  RIVER    AT  GRAYSON 


Doll 

1957 

,95a 

Dale 

1957 

1958                                                        1 

Nov. 

Dec. 

Jon. 

Feb. 

Mor. 

Apt. 

MOV 

June 

Nov. 

Dec. 

Jon. 

Feb. 

Mar. 

Apr. 

Moy 

June 

1 

27.2 

27.3 

27.7 

31.2 

31.2 

11.9 

11.9 

42.6 

17 

27.2 

27.7 

28.1 

30.2 

37.0 

13.9 

12.3 

37.5 

2 

27.2 

27.3 

27.6 

30.9 

31.1 

13.1 

11.8 

12.6 

18 

27.2 

27.8 

28.2 

30.1 

38.5 

13.8 

12.2 

36.3 

27.2 

27.1 

27.6 

30.8 

31.3 

11.3 

11.6 

12.6 

19 

27.2 

27.9 

28.3 

31.7 

39.0 

13.6 

13.1 

36.1 

27.2 

27.5 

27.6 

30.8 

33.7 

11.8 

11.6 

12.1 

20 

27.3 

27.9 

28.3 

31.8 

39.6 

13.6 

12.7 

37.9 

27.2 

27.6 

27.6 

31.1 

33.1 

15.0 

11.7 

12.2 

21 

27.3 

28.0 

28.2 

35.3 

10.2 

13.5 

13.0 

39.1 

27.2 

27.6 

27.6 

32.5 

32.6 

15.6 

11.9 

11.9 

22 

27.3 

28.0 

28.2 

31.6 

11.0 

13.1 

13.1 

39.1 

27.1 

27.6 

27.6 

32.7 

32.3 

16.1 

12.1 

11.5 

23 

27.3 

27.9 

28.2 

31.6 

11.6 

13.3 

13.2 

39.3 

27.1 

27.6 

27.6 

32.7 

32.3 

16.1 

12.2 

11.3 

24 

27.3 

27.8 

28.1 

31.1 

11.2 

13.2 

13.2 

39.2 

27.1 

27.5 

27.6 

32.1 

32.1 

16.2 

12.1 

11.3 

25 

27.3 

27.9 

28.7 

31.0 

12.6 

13.1 

13.1 

39.3 

10 

27.1 

27.6 

27.7 

31.7 

32.8 

15.7 

12.5 

11.3 

26 

27.3 

27.8 

29.3 

33.8 

13.0 

13.0 

13.0 

39.5 

,, 

27.1 

27.7 

27.7 

31.1 

32.7 

15.2 

12.6 

11.:' 

27 

27.3 

27.8 

30.3 

33.7 

13.1 

12.7 

12.8 

39.2 

IZ 

27.1 

27.6 

27.6 

30.6 

32.1 

11.9 

12.7 

10. H 

28 

27.3 

27.8 

31.1 

33.9 

12.8 

12.1 

12.7 

38.1 

13 

27.1 

27.5 

27.7 

30.1 

31.7 

11.7 

12.9 

10.2 

29 

CT.3 

27.8 

31.1 

12.3 

12.2 

12.5 

38.1 

14 

27.2 

27.6 

27.7 

30.5 

31.5 

11.1 

13.0 

39.5 

30 

27.3 

27.7 

31.5 

11.8 

12.1 

12.4 

38.2 

15 

27.1 

27.7 

27.8 

30.6 

31.6 

11.3 

12.8 

39.0 

31 

27.7 

31.1 

11.5 

12.1 

16 

27.3 

27-7 

27.9 

30.1 

33.3 

11.1 

12.6 

38.1 

Oc 

It 

l-30-5< 

3 

?-  6-58 

2- 

>l-58 

3- 

27-58 

1-  7 

-58 

6-26-5 

J 

m. 

6:00    P 

1              1 

1:00  PM 

2: 

iO   AM 

9: 

M  AM 

3:15 

PM 

2:00  P 

« 

St 

«•• 

St 

ogc 

31.5 

32.8 

3 

5.5 

1 

3.2 

16. 

S 

3Q.6 

, 

. 

NR-NoR«COfd 
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TABLE  331. 


DAILY  KEAN  OAOE  HEIGHT 
TOOLUMNE   RIVER    AT  LA  ORANGE   BRIDGE 


In    reel 

Ooit 

1957 

1956 

Dole 

1957 

1 

No*. 

Oic. 

Jon 

Feb 

Mor 

Apt. 

Mo« 

June 

Nov 

Dec. 

Jon 

Fee 

Mor        '       Apr 

Mor 

JtirM 

. 

169.5 

169.9 

168.9 

169.0 

171.3 

174.5 

172.8 

172. 6e 

17 

169. 8 

170.0 

169.0 

169.4 

173.2 

173.2 

173. 5E 

1 

168.9 

2 

169.4 

170.1 

169.1 

168.9 

171.2 

174.5 

172.7 

172. 5E 

18 

170.4 

170.0 

169.0 

170.1 

173.6 

172.2 

174. IE 

170.6 

> 

169.3 

170.4 

169.1 

169.0 

171.2 

174.6 

172.7 

172. 4E 

19 

170.3 

169.9 

168.8 

170.2 

174.0 

172.7 

174. 6E 

173.4 

4 

169.6 

170.5 

169. 0 

169.0 

171.3 

174.7 

173.7 

173. 3E 

20 

170.2 

170.0 

169.0 

169.8 

174.3 

174.2 

174. 6e 

175.0 

5 

169.6 

170.4 

169.0 

169. 0 

171.2 

174.7 

174.2 

169.7 

21 

170.2 

170.1 

169.0 

169.8 

174.6 

174.2 

174. 6E 

175.1 

« 

169.6 

170.5 

169.3 

169.0 

171.2 

174.7 

174.2 

168.9 

22 

170.2 

169.6 

169.0 

169.7 

174.6 

174.3 

174. 7E 

175.1 

7 

170.0 

170.4 

169.1 

169.0 

171.3 

174.6 

172.8 

168.9 

23 

170.1 

170.1 

169.0 

169. 6 

174.5 

174.1 

174. 7E 

174.6 

e 

170.2 

170.1 

169.1 

168.9 

171.2 

174.6 

171.0 

168.9 

24 

169.9 

170.0 

169.1 

170.1 

174.5 

173.8 

174. 4E 

174.1 

9 

170.0 

170.8 

169.1 

168.8 

171.3 

174.6 

171.0 

168.9 

25 

170.3 

169.5 

169.0 

170.8 

174.5 

173.7 

174. 2E 

173.9 

10 

169.8 

170.6 

169.0 

169.0 

171.0 

174.6 

171.1 

168.9 

28 

170.4 

169.9 

168.8 

171.4 

174.5 

173.7 

173. 9E 

172.7 

II 

170.2 

170.3 

169.0 

169.0 

170.5 

174.5 

172.2 

168.5 

27 

170.3 

170.2 

168.7 

171.3 

174.2 

173.7 

173. OE 

171.7 

12 

170.3 

170.2 

169. 0 

169.0 

169.9 

174.5 

172.7 

168.8 

28 

169.8 

169.9 

169.0 

171.2 

173.5 

173.7 

171. 5E 

171.4 

1] 

170.  H 

170.4 

169.0 

169.0 

170.0 

174.4 

172.6 

168.7 

29 

170.2 

169.5 

169. 0 

172.5 

174.1 

170. 8E 

170.1 

14 

170.1 

170.2 

169.0 

169.0 

170.2 

174.4 

172. 6E 

168.6 

50 

170.2 

170.0 

169.0 

172.2 

173.6 

171. OE 

170.4 

19 

170.3 

169.6 

169.0 

169.0 

170.7 

173.8 

172. 6e 

168.6 

31 

169.7 

169.0 

173.8 

172. 4e 

IC 

170.0 

170.1 

169.0 

169.0 

172.1 

174.0 

172. 6e 

168.6 

Cf< 

it 

Do 

le 

.-:i-. 

-2':-se 

3- 

JO-58 

li- 

1-58 

4-  3-58 

4-20-5. 

1-.C' 

Slo 

ft: 

Ti 
SI 

tie 
Dgfl 

7:00    Pf 
175.0 

1 

:30  PM 
74.8 

11: 

17 

30  PM 
4.6 

9:00  AM 

174.9 

6:00  PM 
174.9 

4:00  PM               10:00E  AK 
174.5                     175. OE 

3:30  PM 
175.2 

NR-No  Record 


Estimated 


TABLE  335 


DAILY   MEAN  GAGE    HEIGHT 
TUOLUMNE   RIVER    AT  ROBERTS   PERRY   BRIDGE 


In 

reet 

Oa(« 

1957 

1958 

Dole 

1957 

1958                                                      I 

No*. 

Dec. 

Jon. 

Feb. 

Mor. 

Oor. 

Mo, 

June 

Nov. 

Dec. 

Jon. 

Feb. 

Mor. 

Apr. 

Moif 

June 

1 

110.0 

110.6 

109.7 

109.6 

111.6 

115.0 

113.1 

112.9 

17 

110.5 

110.6 

109.6 

109.8 

113.4 

113.9 

113.6 

109.4 

2 

110.1 

110.8 

109.6 

109.6 

111.6 

115.0 

113.0 

112.9 

18 

110.8 

110.5 

109.6 

110.6 

113.9 

112.6 

114.3 

110.6 

3 

110.0 

110.9 

109.7 

109.6 

111.6 

115.3 

113.0 

112.5 

19 

110.9 

110.4 

109.5 

111.2 

114.3 

112.8 

114.9 

113.1 

4 

110.1 

111.0 

109.7 

109.7 

111.6 

115.3 

113.8 

113.6 

20 

110.8 

110.6 

109.6 

110.6 

114.6 

114.3 

114.9 

115.2 

5 

110.2 

110.9 

109.6 

109.7 

111.6 

115.2 

114.5 

111.1 

21 

110.7 

110.6 

109.6 

110.5 

115.0 

114.6 

114.9 

115.5 

t 

110.2 

111.0 

109.8 

109.6 

111.6 

115.3 

114.6 

109.6 

22 

110.8 

110.3 

109.6 

110.4 

115.1 

114.7 

115.0 

115.5 

7 

110.5 

110.9 

109.7 

109.6 

111.7 

115.1 

113.8 

109.5 

23 

110.7 

110.5 

109  6 

110.3 

115.0 

114.6 

115.1 

115.2 

8 

110.8 

110.7 

109.7 

109.6 

111.6 

115.1 

111.5 

109.5 

24 

110.5 

110.7 

109.8 

110.5 

115.0 

114.3 

114.8 

114.5 

9 

110.6 

111.1 

109.7 

109.4 

111.6 

115.1 

111.5 

109.5 

25 

110.7 

110.2 

109.6 

111.1 

115.0 

114.0 

114.6 

114.4 

10 

110.5 

111.2 

109.7 

109.6 

111.5 

115.0 

111.5 

109.5 

26 

110.9 

110.2 

109.7 

111.8 

114.9 

114.0 

114.3 

113.3 

1' 

110.6 

110.8 

109.6 

109.6 

111.1 

115.0 

112.2 

109.3 

27 

110.8 

110.7 

109.5 

111.6 

114.8 

114.0 

113.4 

112.0 

12 

110.8 

110.8 

109.6 

109.7 

110.6 

115.0 

113.0 

109.5 

28 

110.6 

110.5 

109.6 

111.6 

113.9 

114.0 

112.1 

112.1 

15 

110.9 

110.9 

109.6 

109.6 

110.5 

114.8 

112.9 

109.4 

29 

110.6 

110. a 

109.6 

113.0 

114.4 

111.1 

110.6 

14 

110.7 

110.7 

109.6 

109.6 

110.6 

114.8 

112.8 

109.. 1 

50 

110.8 

110.5 

109.6 

112.4 

114.2 

111.3 

110.7 

18 

110.8 

110.4 

109.6 

109.6 

111.0 

114.3 

112.9 

109.3 

31 

110.4 

109.6 

114.0 

112.6 

le 

110.6 

110.5 

109.6 

109.6 

112.5 

114.4 

112.9 

109.3 

Cr 

■f 

Oo 

to 

3-21-5t 

4-  1-58 

4-  3-58 

4-; 

1-58 

5-  5- 

58 

5-23-58 

6-21-58 

6-22-58 

SU 

ri 

Tie 

11:45   P> 

1:00  PM 

2:30  AM 

12:1 

5  AM 

9:00 

PM 

3:00  ?r 

10:00  PM 

5:00  PM 

SI 

age 

115.5 

US. 4 

115.5 

111 

.9 

114.7 

115.  i 

M^A' 

115. t, 

NR- No  Record 
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TABLE  336 


DAILY   MEAN  OAOE   llEiaHT 
TUOLUMNE   RIVER    AT   HICKMAN   BRIDOE 


Ooii 

19 

57 

I95B 

Dote 

1957 

1958                                                      1 

N0>. 

Dae. 

Jon. 

Fttl. 

Mor. 

Apr. 

Moi 

Jun* 

Nov. 

Oic. 

Jon 

Fit 

Mor 

«0r. 

Mo> 

Junt 

1 

Tt.b 

75.4 

74.5 

74.2 

76.6 

80-1 

78.0 

77.9 

17 

76. J 

76.4 

74.2 

74.2 

78.4 

79.0 

78.4 

73.7 

2 

71.8 

75.5 

74.1 

74.2 

76.5 

80.0 

77.9 

77.8 

la 

75.4 

76.3 

74.2 

75.2 

79.1 

77.5 

79.2 

75.0 

J 

7«.7 

75.7 

74.3 

74.2 

76.5 

80.3 

77.9 

77.3 

19 

75.7 

75.2 

74.1 

76.0 

79.4 

77.5 

79.8 

77.6 

4 

74.7 

75.8 

74.3 

74.3 

76.5 

80.4 

78.6 

78.6 

20 

75.6 

75.3 

74.1 

75.4 

79.7 

79.2 

79.8 

80.0 

5 

74.9 

75.8 

74.2 

74.4 

76.5 

80.2 

79.4 

76.4 

21 

75.5 

75.4 

74.1 

76.2 

80.1 

79.6 

79.8 

80.3 

« 

74.9 

75.8 

74.3 

74.2 

76.5 

80.3 

79.5 

74.1 

22 

75.6 

75.2 

74.2 

75.1 

80.3 

79.6 

80.0 

80.4 

7 

75.2 

75.8 

74.4 

74.2 

76.6 

80.1 

79.0 

74.0 

25 

75.5 

75.1 

74.1 

75.0 

80.1 

79.5 

80.0 

80.1 

a 

75.6 

75.6 

74.2 

74.2 

76.5 

Bo.l 

76.3 

74.0 

24 

75.4 

75.5 

74.4 

75.1 

80.1 

79.3 

79.7 

79.4 

9 

75.4 

75.8 

74.2 

74.0 

76.6 

80.0 

76.2 

74.0 

25 

75.4 

75.1 

74.3 

75.8 

80.0 

79.0 

79.6 

79.3 

10 

75.2 

76.0 

74.4 

74.1 

76.6 

80.0 

76.2 

74.0 

26 

75.6 

74.8 

74.3 

76.7 

80.0 

79.0 

79.2 

78.3 

II 

75.2 

75.6 

74.2 

74.1 

76.0 

79.9 

76.9 

73.8 

27 

75.6 

75.4 

74.1 

76.6 

79.9 

79.0 

78.4 

76.9 

12 

75.6 

75.6 

74.2 

74.2 

75.5 

79.9 

78.0 

73.9 

2a 

75.5 

75.3 

74.0 

76.5 

79.0 

79.0 

77.0 

77.0 

13 

75. 7 

75.6 

74.1 

74.2 

75.3 

79.8 

77.8 

73.9 

29 

75.2 

75.0 

74.2 

78.2 

79.3 

76.9 

75.4 

14 

75.5 

75.5 

74.2 

74.2 

76.4 

79.7 

77.8 

73.7 

30 

75.6 

75.0 

74.2 

77.4 

79.3 

76.0 

76.3 

15 

75.6 

75.2 

74.1 

74.2 

75.8 

79.3 

77.8 

73.7 

31 

75.2 

74.2 

78.9 

77.4 

16 

7  '^ .  5 

75.1 

74.2 

74.2 

77.3 

79.4 

77.8 

73.6 

Crc 

St 

Da 

t 

3-22-5E 

1 

-  1-58 

4- 

3-58 

4-21-68 

4-29- 

58 

5-  6-58 

c 

-23-68 

6-23-68 

Slo 

gii: 

Tir 
Sit 

nc 

g« 

3; 00  Ah 

80.6 

1 
1 

:00   PM 

80.4 

5:; 

8C 

0   AM 

.5 

1 

2:00   AM 

79.8 
1 

10:30 

79.6 

PM 

1 

12:15    AK 

79.6 

1 

:00  AM 

80.3 

1:00    AM 
80.4 

NR-NoRacord 


TABLE  337 


DAILY   MEAN  OAOE   KEIOHT 
DBY   CREEK   NEAR   MODESTO 


I 


Dotf 

1957 

1958 

Dots 

1957 

1956                                                  1 

Now 

Dae 

Jon 

F.b. 

Mof. 

Apr. 

Hot 

Juna 

No* 

Dae. 

Jon. 

FaO. 

Mar, 

Apr. 

Mor 

Juna 

1 

69.0 

68.9 

69.0 

70.2 

69.5 

76.8 

69.1 

69.1 

17 

69.0 

69.1 

68.2 

69.0 

78.6 

69.0 

69.1 

68.8 

2 

69.0 

69.0 

69.0 

69.4 

69.3 

80.5 

69.0 

69.2 

18 

69.0 

69.3 

68.2 

69.0 

72.5 

69.3 

69.3 

68.8 

69.0 

68.9 

69.0 

70.8 

69.1 

81.6 

68.9 

69.2 

19 

69.0 

69.7 

68.2 

76.5 

70.6 

69.8 

69.2 

68.8 

69.0 

68.9 

69.0 

73.9 

68.9 

80.7 

69.0 

68.9 

20 

69.0 

69.4 

68.2 

80.9 

69.7 

69.6 

69.0 

68.8 

69.0 

69.0 

69.0 

73.1 

68.8 

77.7 

69.0 

68.9 

21 

69.0 

69.2 

68.2 

73.0 

70.5 

69.6 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

73.1 

68.7 

77.4 

69.0 

69.1 

22 

69.0 

69.1 

68.1 

71.0 

79.2 

69.3 

69.0 

68.9 

69.0 

69.0 

69.  OE 

70.6 

68.7 

76.6 

69.0 

69.1 

23 

68.9 

69.1 

68.1 

70.0 

75.4 

69.2 

69.5 

69.2 

69.0 

69.0 

69.  OE 

69.8 

68.6 

72.7 

69.0 

69.1 

24 

69.0 

69.0 

68.9 

69.5 

7H.lt 

69.1 

69.7 

69.1 

69.0 

69.0 

69.  OE 

69.7 

68.6 

71.2 

69.0 

69.2 

25 

69.0 

69.0 

73.8 

72.5 

73.8 

69.0 

69.4 

69.0 

10 

69.0 

69.0 

69.  OE 

69.3 

68.6 

70.3 

69.3 

69.0 

26 

69.0 

69.0 

72.6 

74.4 

71.0 

69.0 

69.4 

69.0 

II 

69.0 

69.0 

69.  OE 

69.0 

68.5 

69.8 

69.4 

69.0 

27 

69.0 

69.0 

77.5 

71.5 

70.0 

68.9 

69.5 

69.2 

12 

69.0 

69.0 

69.  OE 

69.0 

68.5 

69.5 

69.4 

69.0 

2a 

68.9 

69.0 

73.6 

70.1 

69.9 

69.0 

69.5 

69.0 

15 

69.0 

69.1 

69.  OE 

74.8 

68.5 

69.3 

69.4 

68.9 

29 

69.0 

69.0 

70.4 

69.5 

69.0 

69.2 

68.9 

14 

69.1 

69.3 

68.2 

71.4 

68.5 

69.1 

69.2 

69.0 

30 

68.9 

68.9 

69.5 

69.2 

69.0 

69.3 

69.0 

15 

69.1 

69.3 

68.2 

69.8 

69.7 

68.9 

69.1 

69.0 

31 

68.9 

71.2 

72.9 

69.1 

16 

69.0 

69.1 

68.2 

69.2 

80.4 

69.4 

69.0 

68.9 

Da 

la 

1-27-5 

3 

?-  5-58 

2- 

SO-58 

3- 

16-58 

3-22 

58 

4-  3-5f 

1 

-  3-58 

4- 

6-58 

Ti 

me 

10:46   A 

1             1 

D:00  AM 

4: 

30   AM 

11: 

SO  PM 

6:00 

PM 

5:00  A^ 

I               t 

:00  PM 

11: 

0   PM 

gat: 

SI 

oga 

78,1 

' 

80.4 

8 

3.1 

8 

<.3 

1 

82. 

1 — 

83.2 

1 

85.6 

8 

.1 

N  R  -  No  Record 


E  -  Estimated 
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TABLE  338 

DAILY   MEAN  GAGE   HEIGHT 
TUOLUMNE  RIVER   AT  MODESTO 


Ooli 

195T 

1958 

Oott 

1957 

1958                                                        1 

Nov. 

Oac. 

Jan. 

Fab. 

Mor. 

AP'. 

"oy 

Jun« 

N». 

0«. 

Jon. 

f... 

Uo>. 

»»'. 

"•» 

JUM 

1 

H2.2 

12.6 

42.3 

12.1 

43.5 

51.5 

47.9 

46.5 

17 

42.6 

42.6 

42.0 

42.0 

50.  .0 

49.4 

46.6 

11.9 

2 

12.3 

42.5 

42.0 

42.1 

43.5 

54.0 

46.7 

46.6 

18 

42.5 

42.6 

42.0 

42.3 

48.8 

47.5 

48.8 

42.2 

12.2 

42.8 

42.1 

42.2 

43.4 

54.2 

46.6 

45.8 

19 

42.8 

42.6 

42.0 

44.1 

49.0 

46.2 

50.2 

44.0 

* 

12.2 

42.8 

42.1 

42.6 

13.5 

55.1 

16.8 

16.9 

20 

42.7 

12.6 

41.9 

47.4 

49.6 

48.2 

50.5 

49.6 

'.2.3 

42.8 

42.0 

43.4 

13.5 

53.5 

19.1 

16.4 

21 

42.7 

42.6 

41.9 

43.0 

50.7 

50.2 

50.6 

51.4 

12.3 

42.8 

42.0 

42.5 

13.4 

53.0 

19.7 

12.3 

22 

42.6 

42.6 

42.0 

42.6 

53.2 

50.3 

50.8 

51.8 

12.3 

42.8 

42.1 

42.2 

"3.5 

53.4 

19.8 

I:..-' 

21 

42.7 

42.4 

42.0 

42.5 

52.6 

50.2 

51.4 

51.8 

12.6 

42.8 

42.0 

12.1 

43.5 

51.7 

15.7 

12.2 

24 

12.6 

42.6 

42.1 

42.4 

51.7 

49.6 

50.9 

50.2 

42.6 

12.6 

42.0 

12.0 

43.5 

51.3 

43.8 

12.2 

25 

12.5 

42.6 

42.5 

42.9 

51.6 

48.8 

50.7 

49.7 

12.5 

43.0 

42.1 

12.0 

13.5 

51.1 

43.8 

12.1 

2e 

12.7 

42,3 

42.4 

44.6 

51.0 

48.7 

49.9 

48.7 

12.1 

42.8 

42.0 

42.0 

43.1 

50.9 

43.9 

42.1 

27 

42.8 

42.5 

43.0 

44.0 

50.8 

48.7 

48.8 

45.9 

12.6 

42.7 

42.0 

42.0 

42.7 

50.8 

16.8 

42.0 

28 

42.7 

42.6 

42.5 

"3.6 

49.5 

48.7 

46.5 

45.2 

12.7 

42.7 

42.0 

42.6 

42.5 

50.6 

46.4 

12.1 

29 

42.5 

42.5 

42.2 

47.9 

49.0 

43.8 

43.3 

12.8 

42.8 

42.0 

42.3 

42.5 

50.4 

46.4 

42.0 

50 

42.7 

12.3 

42.1 

46.0 

49.7 

13.5 

42.8 

42.6 

12.7 

42.0 

12.1 

42.9 

49.9 

46.4 

12.0 

51 

42.6 

42.2 

47.4 

44.5 

i:'.7 

12.1 

12.0 

12.0 

47. 1 

19.6 

16.1 

11.9 

Cr. 

Oa 

tt 

2-20-5 

3 

J-17-58 

3- 

22-58 

1- 

1-58 

1-21 

-58 

5-  7-58 

)-23-58 

6- 

!3-58 

Sla 

gat: 

ri 

SI 

Tie 

8:30   A 

19.2 

1 

5:00  AM 

51.3 

9: 

5 

30  PM 

*.2 

1:00   AH 

56.0 

9:00   AM 

50.5 

10:00  AM                 9:00  AM 

19. 8                      51.6 

7: 

JO  AM 

=  .0 

NR-NoR«cord 


TABLE  339 


DAILY  MEAN   GAGE    HEIGHT 
TUOLUMNE  RIVER    AT   TUOLUMNE    CITY 


In 

reet 

Ooia 

1957 

,958 

Uoio 

1957 

1958                                                  1 

No>. 

Die 

Jon. 

Fob. 

Mo'. 

Ap,. 

Moy 

Jyn« 

Nov. 

0«c. 

Jon. 

F.O. 

Mor. 

4p,. 

Mo, 

Juno 

I 

29.8 

31.0 

30.3 

29.6 

33.1 

10.6 

39.8 

39.0 

17 

30.8 

30.8 

29.0 

29.1 

NR 

11.2 

39.0 

32.2 

2 

29.8 

30.6 

29.4 

29.3 

33.1 

42.7 

39.0 

39.2 

IB 

30.6 

30.8 

29.0 

29.5 

NR 

40.6 

39.8 

31.2 

5 

29.8 

31.1 

29.2 

29.3 

NR 

43.0 

38.7 

39.1 

19 

31.2 

30.7 

28.9 

31.5 

38.7 

39.9 

40.5 

33.2 

4 

29.7 

31.2 

29.2 

30.2 

HR 

43.8 

38.7 

39.1 

20 

31.2 

30.6 

28.7 

36.2 

39.1 

40.3 

41.0 

37.5 

5 

29.9 

31.4 

29.2 

31.1 

KR 

43.4 

39.7 

39." 

21 

31.1 

30.7 

28.8 

33.5 

39.8 

41.1 

41.2 

39.3 

S 

30.1 

31.3 

29.0 

31.5 

NR 

43.2 

40.3 

37.1 

22 

31.0 

30.8 

28.8 

31.9 

41.0 

41.2 

"1.3 

40.6 

7 

30.1 

31.4 

29.3 

30.0 

NR 

t3.5 

40.4 

36.4 

25 

31.1 

30.3 

28.9 

31.3 

41.9 

41.2 

41.7 

40.7 

■ 

30.6 

31.3 

29.2 

29.6 

NR 

43.1 

39.1 

35.8 

24 

30.9 

30.6 

29.  a.- 

31.0 

41.4 

40.9 

41.6 

40.0 

« 

31.0 

30.9 

29.1 

29.4 

NR 

42.9 

38.0 

35.7 

25 

30.6 

30.7 

29.3 

31.4 

NR 

40.5 

41.4 

39.4 

10 

30.8 

31.6 

29.2 

29.1 

NR 

42.7 

37.9 

32.6 

26 

31.0 

30.1 

30.2 

33.7 

NR 

40.4 

41.2 

39.0 

II 

30.5 

31.6 

29.1 

29.1 

NR 

42.4 

38.1 

35.5 

27 

31.2 

30.2 

31.0 

33.7 

NR 

40.3 

40.7 

37.5 

12 

30.8 

31.2 

29.0 

29.1 

NR 

42.2 

39.0 

35.1 

28 

31.1 

30.8 

31.0 

33.2 

40.9 

40.2 

39.8 

36.2 

15 

31.1 

31.0 

28.9 

30.1 

NR 

42.0 

39.3 

34.6 

29 

30.6 

30.5 

29.8 

40.0 

40.1 

38.6 

35.6 

14 

31.3 

31.3 

28.9 

30.3 

NR 

41.8 

39.4 

34.0 

SO 

30.8 

30.0 

29.4 

38.8 

40.4 

38.1 

34.1 

15 

30.9 

31.1 

28.9 

29.5 

NR 

41.6 

39.3 

33.5 

51 

30.4 

29.5 

38.6 

38.2 

I* 

31.1 

30.1 

28.9 

29.2 

NR 

41.3 

39.2 

33.0 

Cr 

•1 

DC 

!■ 

12-10-5 

r 

1-28-58 

2- 

5-58 

2- 

JO-58 

3-23 

58 

4-  4-5f 

; 

-23-58 

6- 

!3-58 

St< 

«••: 

SI 

og> 

3:00  P 
32.2 

4 

1:00   AM 
31. H 

9: 

3 

30   PM 
3.0 

2; 

3 

iO  PM 

.  1 

8:30 

AM 

8:00  A) 

13.4 

(            : 

:00  PM 

41.7 

8:< 
4( 

30   AN 

5.7 

Mn-NoRtcOfd 
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TABLE  340 

DAILY  MEAN  QAOE   HEIOHT 
JOAQUDI  RIVER    AT  MAZE  ROAD  BRICOE 


Oota 

I9S7 

i9se 

Doia 

1957 

1958                                                 1 

Nov. 

D.C. 

Jon. 

Ftb. 

Mm. 

Apr. 

Uo> 

Jurw 

Nov. 

Ote. 

Jon. 

Ft». 

Mor. 

»»'. 

MO) 

Jgna 

19.8 

20.5 

20.3 

21.7 

25.1 

32.0 

32.7 

33.4 

17 

20.5 

20.4 

20.0 

21.0 

28.2 

35.2 

33.2 

27.3 

19.7 

20.3 

19.9 

21.6 

25.2 

33.8 

32.2 

33.5 

IB 

20.3 

20.6 

20.1 

21.1 

29.2 

34.8 

33.2 

26.9 

19.7 

20.4 

19.6 

21.5 

25.2 

35.8 

31.8 

33.0 

19 

20.4 

20.6 

20.0 

22.5 

29.5 

34.2 

33.8 

27.2 

19.6 

20.7 

19.6 

21.7 

24.9 

37.3 

31.7 

33.1 

20 

20.7 

20.6 

20.0 

26.0 

29.9 

34.0 

34.4 

29.0 

19.6 

20.8 

19.6 

22.6 

24.6 

38.2 

32.0 

33.3 

21 

20.6 

20.6 

19.9 

26.2 

30.4 

34.4 

34.8 

30.9 

19.8 

20.8 

19.5 

23.7 

24.3 

38.0 

32.6 

32.7 

22 

20.5 

20.6 

19.8 

25.0 

31.1 

34.5 

35.0 

31.7 

19.8 

20.8 

19.6 

23.1 

24.2 

38.8 

33.1 

31.2 

23 

20.6 

20.4 

19.8 

24.5 

32.4 

34.4 

.    35.4 

31.8 

30.0 

20.8 

19.6 

22.9 

24.2 

38.8 

33.1 

30.6 

24 

20.5 

20.4 

19.9 

24.2 

33.3 

34.2 

35.7 

31.7 

20.3 

20.6 

19.6 

22.8 

24.1 

38.9 

32.5 

30.6 

2S 

20.3 

20.6 

20.3 

24.1 

33.8 

33.9 

35.7 

31.4 

iO.3 

20.8 

19.6 

22.5 

24.3 

38.3 

32.4 

30.5 

26 

20.4 

20.3 

20.9 

25.2 

34.2 

33.6 

35.8 

31.4 

20.2 

21.0 

19.7 

22.0 

24.2 

37.6 

32.6 

30.3 

27 

20.6 

20.1 

21.5 

25.4 

34.4 

33.3 

35.4 

30.7 

20.2 

20.8 

19.7 

21.8 

23.7 

37.1 

33.0 

30.0 

28 

20.6 

20.4 

22.4 

25.2 

34.0 

33.1 

34.8 

29.4 

20.4 

20.7 

19.7 

21.9 

23.1 

36.6 

33.5 

29.5 

29 

20.4 

20.5 

21.9 

33.2 

32.8 

34.1 

28.9 

20.6 

20.7 

19.7 

22.3 

22.8 

36.3 

33.6 

29.0 

50 

20.3 

20.2 

21.7 

32.1 

32.8 

33.5 

28.2 

20.5 

20.8 

19.7 

21.6 

23.0 

35.9 

33.5 

28.4 

91 

20.2 

21.6 

31.4 

33.2 

20.5 

20.5 

19.9 

21.2 

24.il 

35.5 

33.4 

28.0 

Cr 

SI 

Do 

Tl 

la 

3-27-5 
10:00  Al 

3 

4-  5-58 
1:00  PM 

4- 
6: 

7-58 
00  PM 

4- 
1: 

9-58 
00   AM 

4-22 
6:00 

-58 
PM 

5-14-58 
11:00  AM 

3-24-58 
3:00  PM 

5-26-58 
1:00  PM 

SI 

gi>: 

SI 

ogt 

31.5 

38.4 

3 

9.1 

39.0 

34. 

5 

33.6 

35.8 

35.8 

NR-No  Racord 


TABLE  3itl 


DAILY  MEAN  GAGE   HEIGHT 
STANISLAUS   RIVER   AT  ORANGE  BLOSSOM  BRIDGE 


Oala 

1957 

1958 

Dote 

1957 

1958                                                       ] 

No.. 

Dtc. 

Jon. 

Fab 

Mor. 

•p.. 

Mo> 

Jgna 

Nov.            Dec. 

Jon. 

Fob. 

Mor 

Apr 

Mor 

June 

2 
3 
4 
5 

e 

7 
8 
9 

10 

1! 

12 
13 
14 
13 
16 

1.7 
1.7 

1.7 
1.7 
1.7 

1.7 
1.6 
1.7 
1.7 
1.7 

1.7 
1.7 
1.7 
1.7 

1.7 

1.7 
1.7 
1.7 
1.7 
1.7 

1.7 
1.7 
1.7 
1.7 
1.7 

1.7 
1.7 
1.7 
1.7 
1.7 
1.7 

1.4 
1.4 
1.4 
1.4 
1.4 

1.4 
1.4 
2.8 
3.2 
3.4 

3.5 
3.9 
3.3 
4.0 
4.7 
".2 

4.2 
2.9 
3.6 
5.7 
5.3 

4.9 
5.6 
5.6 
5.6 
5.4 

5.5 
5.8 
5.0 
3.0 

2.1 

2.4 

5.7 
5.7 
5.1 
5.1 

5.4 

5.6 
5.6 
5.6 
5.5 
5.5 

5.3 
5.3 
5.4 
5.4 
5.6 
6.5 

9.7 
12.3 
14.8 
14.6 
10.8 

8.6 
8.5 
7.4 
7.2 
7.4 

7.4 
7.2 
7.4 
6.7 
7.4 
7.5 

5.3 
5.7 
6.7 
7.6 
8.2 

9.1 

9.9 

9.1 

11.2 

10.7 

10.3 
10.2 

9.4 
10.0 

9.7 
10.4 

7.5 
4.9 
10.2 
9.7 
8.6 

4.3 
7.2 
8.0 
7.8 
7.4 

7.4 
6.9 
6.4 
6.4 
6.5 
6.7 

17 
18 
19 

20 
21 

22 
23 
24 
25 
26 

27 
28 
29 
30 
31 

1.7 
1.7 
1.7 
1.7 
1.7 

1.7 
1.7 

1.7 
1.7 
1.7 

1.7 
1.7 

1.7 
1.7 

1.8 
1.8 
1.7 
1.7 
1.5 

1.6 
1.6 
1.6 
1.6 
1.5 

1.5 
1.5 
1.5 
1.4 
1.4 

4.2 
4.0 
3.9 
3.1 
2.6 

2.6 
2.6 
2.2 
1.9 
2.6 

2.4 
1.9 
1.8 
2.7 
3.5 

4.3 
4.6 
5.2 
4.5 
5.4 

5.2 
4.0 
4.5 
6.7 
5.8 

5.4 
5.2 

5.4 
5.0 
5.4 
5.4 
5.7 

7.5 
9.2 
9.7 
10.6 
8.8 

7.5 
6.6 
4.2 
5.3 

6.4 

7.4 
7.5 
7.7 
7.5 
7.2 

7.2 
7.1 
6.4 
5.8 
5.2 

5.3 
5.6 
6.0 

5.8 

10.8 
10.2 
9.8 
10.4 
10.7 

9.6 
9.4 

9.1 
8.4 
9.4 

9.9 
10.0 
10.5 
11.1 

10.9 

8.0 
9.0 
8.5 
9.5 
9-3 

7.7 
7.5 
7.6 
8.0 
6.1 

4.8 
5.7 
5.7 
5.0 

Time 
Slogai: 

Slogc 

4-  3-58              5-  8-58              5-  9-58              5-11-58 
8:00  PM              10:30  PM                5:30  PM                2:30  PM 

15.0                       11.2                       12.0                       11.0 

1                               .1 1 1 

5-12-58              5-14-58              5-17-58              5-30-58 

2:00   PM                12:30   PM                  1:00   AM                  1:00   AM 

11.2                          10.9                          11.0                          11.1 

NR-NoRtCCrd 
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TABLE   31.2 


DAILY   MEAN  GAQE   HEIGHT 
STANISLAUS   RIVER    AT  RI'/ERBANK 


In 

feet 

Oof* 

1957 

1956 

Ooi« 

1957 

1956                                                       1 

Nov. 

On. 

Jon. 

Feb. 

Mor. 

4pr. 

MOV 

Jun« 

Nov. 

0«c. 

Jon. 

Fob. 

Mor. 

»0t. 

Mo, 

June 

1 

73.2 

73.1 

72.9 

76.2 

77.* 

Si. 8 

77.6 

82.9 

17 

73.1 

73.2 

76.3 

76.4 

77.6 

79.6 

83.7 

80.1 

2 

73.2 

73.1 

73.0 

76.0 

77.6 

84.7 

77.7 

78.0 

18 

73.1 

73.3 

76.0 

76.4 

77.1 

79.6 

84.5 

82.0 

3 

73.1 

73.1 

72.9 

7t.7 

77.4 

87.4 

78.3 

82.6 

19 

73.1 

73.3 

76.1 

77.4 

77.3 

80.0 

85.2 

81.1 

4 

73.1 

73.1 

72.9 

77.5 

77.1 

87.7 

79.7 

83.0 

20 

73.1 

73.2 

75.9 

76.6 

77.5 

79.8 

8*. 9 

82.1 

5 

73.1 

73.2 

72.9 

77.6 

77.3 

85.5 

80.1 

82.2 

21 

73.1 

73.1 

74.8 

77.5 

77.5 

79.6 

84.3 

82.7 

e 

73.1 

73.2 

72.9 

77.2 

77.5 

81.1 

81.2 

78.7 

22 

73.1 

73.0 

74.8 

77.2 

78.9 

79.6 

85.1 

80.6 

7 

73.1 

73.1 

72.9 

77.2 

77.5 

81.8 

82.4 

79.6 

23 

73.1 

73.0 

74.7 

76.6 

81.3 

79.6 

86.1 

80.4 

e 

73.1 

73.1 

71.0 

77.6 

77.6 

79.8 

81.3 

81.0 

24 

73.1 

73.1 

74.2 

76.1 

81.7 

79.1 

85.9 

80.1 

9 

73.1 

73.1 

75.2 

77.5 

77.5 

79.5 

83.5 

80.9 

25 

73.1 

73.0 

74.1 

78.6 

83.0 

78.6 

86.9 

80.8 

10 

73.1 

73.1 

75.5 

77.5 

77.4 

79.8 

83.8 

80.3 

26 

73.1 

73.0 

74.3 

78.0 

81.9 

78.0 

86.4 

79.5 

n 

73.1 

73.1 

75.7 

77. A 

77.3 

79.6 

83.0 

80.3 

27 

73.1 

73.0 

75.0 

77.6 

79.9 

77.6 

85.4 

77.2 

12 

73.1 

73.1 

75.8 

77.7 

77.3 

79.4 

83.1 

79.8 

28 

73.1 

73.0 

73.9 

77.3 

79.6 

77.7 

85.4 

78.2 

13 

73.1 

73.1 

76.0 

77.5 

77.3 

80.0 

82,3 

79.2 

29 

73.1 

73.0 

73.5 

77.8 

78.1 

85.0 

78.2 

14 

73.2 

73.1 

75.7 

75.9 

77.3 

79.2 

82.5 

79.1 

30 

73.1 

73.0 

73.5 

77.9 

78.0 

84.2 

77.9 

15 

73.2 

73.2 

76.H 

71. 4 

77.4 

79.6 

82.4 

79.1 

31 

72.9 

75.2 

78.7 

84.2 

IS 

73.1 

73.2 

76.5 

73.8 

78.7 

79.8 

82.8 

79.2 

Cre 

si 

Do 

le 

1-  lt-5£ 

i 

-10-58 

5-] 

1-58 

5-12-58 

5-19- 

58 

5-23-68 

5 

-25-58 

6- 

3-58 

Sto 

«••: 

Ti 
SI 

9C 

14:00   A> 

87.9 

] 

:00  AM 

84,3 

10:  C 

8. 

0   PM 

.4 

1 

8:30  PH 

83.5 

L 

9:30 

85.4 

PM 

5:30  AM 

86.5 

11 

:30  PM 

87.1 

1:30   PM 
83.5 

NR- No  Record 


TABLE  3i»3 


DAILY   MEAN  QAGE   HEIGHT 
STANISLAUS   RIVER    AT  RIPON 


In   feet 

Oolt 

1957 

,958 

Ooia 

1957 

1958                                                       ] 

Nov. 

Dae. 

Jon. 

Feb. 

Mor. 

Apr. 

Ho( 

Juno 

Nov. 

Dec. 

Jon 

Fab 

Mor 

Apr. 

Mo, 

Jjna 

1 

37.7 

37.5 

37.3 

41.0 

43.7 

47.3 

45.3 

54.4 

17 

37.5 

37.6 

41.6 

40.4 

45.7 

48.5 

63.6 

47.9 

2 

37.6 

37.5 

37.4 

41.7 

44.4 

52.1 

44.8 

50.9 

18 

37.5 

^7.6 

41.4 

42.0 

44.2 

48.4 

54.3 

50.3 

3 

37.6 

37.5 

37.3 

39.9 

44.3 

55.4 

45.2 

49.3 

19 

37.6 

37.8 

41.4 

43.5 

43.8 

48.7 

54.9 

51.0 

4 

37.6 

37.5 

37.3 

42.2 

43.6 

57.4 

47.3 

53.1 

20 

37.5 

37.7 

41.3 

44.2 

44.1 

48.8 

55.4 

51.1 

5 

37.6 

37.6 

37.3 

44.4 

43.6 

57.2 

48.2 

53.2 

21 

37.5 

37.6 

40.1 

43.5 

44.2 

48.4 

56.1 

52.2 

6 

37.6 

37.6 

37.3 

43.6 

44.0 

55.0 

49.6 

50.8 

22 

37.5 

37.5 

39.7 

43.8 

45.5 

48.1 

56.0 

51.7 

7 

37.6 

37.5 

37.3 

43.1 

44.2 

52.8 

51.1 

46.7 

23 

37.5 

37.4 

39.5 

43.4 

48.7 

48.2 

55.9 

50.0 

a 

37.6 

37.5 

37.3 

43.5 

44.2 

51.5 

51.8 

49.8 

24 

37.5 

37.4 

39.6 

41.7 

50.8 

47.5 

56.2 

49.1 

9 

17.6 

37.5 

38.8 

44.0 

44.2 

49.3 

51.7 

50.6 

25 

37.5 

37.4 

39.6 

44.3 

51.8 

46.4 

56.4 

49.7 

10 

37.6 

37.5 

39.9 

43.9 

44.2 

48.9 

53.7 

50.0 

28 

37.5 

37.4 

38.9 

45.5 

62.7 

45.3 

56.7 

49.6 

1 1 

37.6 

37.5 

40.3 

43.8 

44.1 

48.8 

53.8 

49.4 

27 

37.5 

37.4 

40.2 

44.7 

60.6 

44.8 

55.9 

45.6 

12 

37.5 

37.5 

40.4 

44.1 

43.9 

48.2 

53.6 

49.2 

28 

37.5 

37.4 

39.4 

44.1 

48.6 

45.0 

55.5 

45.8 

13 

37.5 

37.5 

41.0 

44.8 

43.9 

48.8 

53.4 

48.0 

29 

37.5 

37.4 

38.6 

45.4 

46.5 

55.4 

46.0 

14 

37.6 

37.5 

40.5 

42.9 

43.9 

48.1 

62.6 

47.6 

30 

37.6 

37.4 

38.2 

43.8 

45.8 

55.0 

46.0 

15 

37.6 

37.6 

41.3 

40.6 

44.1 

48.1 

52.9 

47.6 

31 

37.3 

39.2 

45.3 

64.6 

16 

37.6 

37.6 

42.1 

39.4 

45.5 

48.4 

52.9 

47.6 

Cf 

D< 

10 

2-25-5 

8 

3-16-58 

3- 

26-68 

4- 

4-68 

5-10 

-68 

6-26-6 

3 

5-  5-58 

6- 

22-58 

T 

9:00   P 

M 

8:00  PM 

11: 

30  AM 

3: 

00  PM 

9:00 

PM 

9:30  A 

« 

S:00  AM 

1: 

DO  AN 

SI 

«•• 

S 

ago 

46.5 

46,9 

■; 
' 

2,8 

S 

7.6 

64, 

1 

66.8 

53.3 

6 

1 

2.8 

NR-NoRfCOr< 
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7.9 

O 

7.8 

8 

7.8 

8 

7.7 

8 

7.7 

8 

7.8 

8 

7.9 

8 

8.0 

8 

8.3 

8. 

8.3 

8. 

8.2 

9 

8.1 

8 

8.4 

8 

8.5 

8 

6.5 

ft 

;.= 

8.2 

9.9 

7.9 

10.1 

7.6- 

9.9 

7.6 

9.9 

7.5 

11.2 

7.5 

12.3 

7.5 

11.8 

7.6 

11.6 

7.6 

11.6 

7.9 

11.3 

8.1 

10.9 

8.1 

10.7 

8.2 

10.8 

8.3 

11.1 

P.? 

10.2 

TABLE  3U 


DAILY  MEAN  GAGE  HEIGHT 
SAN  JOAQUni  RIVER    HEAR    VERKALIS 


9.5 


Mcf 

13.6 
13.7 
13.8 
13.1 
13.1 

12.9 
12.8 
12.8 
12.8 
12.9 

12.9 
12.4 
11.9 
11.6 
11.5 

12.6 


19.9 
21.8 
23.8 
25.4 
NR 

NR 

HR 
26.5 
26.5 
26.1 

25.5 
25.0 
24.7 
24.2 
23.9 
23.6 


Mar 

iO.S 

20.3 

19.9 

19.9 

20.3 

20.8 
21.3 
21.5 
21.0 

20.9 

21.2 
21.5 
21.9 
22.0 
21.9 


Junt 
21. 0 
21.9 
21.2 
21.3 
21.7 

21.3 
19.7 
19.1 
19.2 
19.1 

18.9 
IB. 6 
18.1 
17.5 
17.0 
16.6 


8.3 
8.3 
8.6 
8.5 

8.5 
8.5 
8.4 
6.3 
8.3 

8.5 

8.5 
8.4 
8.2 


B.3 

6.0 

9.2 

16.0 

23.3 

21.6 

8.6 

8. 8 

9.7 

17.2 

23.0 

21.7 

8.6 

8.7 

10.9 

17.3 

22.5 

22.2 

8.6 

8.6 

14.1 

17.8 

22.3 

22.7 

8.6 

8.5 

14.6 

18.3 

22.4 

23.1 

8.6 

8.2 

13.6 

18.9 

22.5 

23.3 

8.5 

8.2 

13.1 

20.3 

22.5 

23.6 

8.2 

8.2 

12.6 

21.5 

22.3 

24.0 

a. 5 

8.5 

12.5 

22.1 

22.1 

24^1 

8.3 

9.0 

13.8 

22.5 

21.7 

24.2 

8.0 

9.5 

14.0 

22.7 

21.4 

23.7 

8.3 

10.5 

13.7 

22.3 

21.1 

23.2 

8.4 

10.0 

21.5 

21.0 

22.8 

8.2 

9.7 

20.2 

20.9 

22.2 

8.1 

9.6 

IQ.il 

51.  H 

16.1 
15.9 
16.3 
17.6 
19.2 

20.0 
20.1 
19.9 
19.6 
19.6 

19.0 
17.7 
17.1 
16.5 


Crest 
Stog««: 


Oatt 
Time 
Sloge 


12-11-57 

3:00   AK 

9.1 


1-28-58 

11:00    AM 

10.6 


2-  6-58 

8:30  AH 

12.5 


2-14-58 

6:00   AM 

11.4 


3-27-58 

10:00  AH 

22.7 


4-  5-58 

2:00  PH 

26.6 


5-26-58 

4:00  PH 

24.3 


MR -No  Record 


TABLE   31,5 


DAILY  HEAN  GAGE   HEIGHT 
CALAVERAS    RIVER    AT  JENNY  LIND 


:n  f 

ee*. 

Oote 

1,57 

I9S8                                                        J 

Doie 

,957 

i95e                                     1 

Nov 

Dec 

Jon        1       Feb 

Mor. 

Apr. 

Mor 

Jurw 

Nov 

Dec 

Jor*. 

Feb 

Mor 

sex 

HOT 

Jorw 

1 

1.4 

1.6 

1.8 

3.8 

4.8 

9.1 

2.8 

2.6 

17 

1.8 

2.5 

2.1 

3-1 

2.5 

2.3 

2.8 

2.8 

2 

1.4 

1.6 

1.9 

3.3 

3.7 

10.3 

2.8 

2.6 

IB 

1.7 

2.9 

2.1 

2.0 

2.2 

2.3 

2.8 

2.8 

S 

1.4 

1.6 

2.0 

6.6 

2.2 

12.4 

2.8 

2.7 

19 

1.7 

3.3 

2.0 

3.5 

2.2 

2.2 

2.8 

2.8 

4 

1.4 

1.6 

2.0 

6.8 

2.1 

11.6 

2.8 

2.7 

20 

1.7 

2.7 

2.0 

2.6 

2.8 

2.2 

2.8 

2.8 

5 

1.4 

1.6 

2.0 

7.3 

1.7 

10.8 

2.9 

2.7 

21 

1.7 

2.4 

2.0 

3.2 

4.4 

2.3 

2.8 

2.9 

e 

1.4 

1.6 

1.9 

6.3 

1.6 

10.9 

2.9 

2.7 

22 

1.7 

2.3 

1.9 

3.4 

5.1 

2.3 

2.8 

2.8 

7 

1.4 

1.6 

1.9 

4.8 

1.6 

10.5 

2.9 

2.7 

2S 

1.6 

2.6 

1.9 

3.4 

6.7 

2.4 

2.8 

2.8 

a 

1.4 

1.6 

1.9 

4.8 

1.6 

10.1 

2.9 

2.8 

24 

1.6 

2.4 

2.3 

4.4 

6.9 

2.5 

2.8 

2.8 

9 

1.5 

1.7 

1.8 

4.3 

1.6 

9.2 

2.9 

2.8 

25 

1.6 

2.2 

3.7 

7.6 

6.6 

2.6 

2.8 

2.8 

10 

1.5 

1.7 

2.1 

4.1 

1.6 

7.7 

2.9 

2.8 

ze 

1.6 

2.1 

5.7 

7.4 

6.6 

2.6 

2.7 

2.8 

II 

1.5 

1.7 

2.8 

4.1 

1.6 

7.5 

2.9 

2.8 

27 

1.6 

2.0 

7.3 

6.6 

6.5 

2.7 

2.7 

2.8 

12 

1.5 

1.6 

2.8 

5.6 

1.6 

5.7 

2.9 

2.9 

28 

1.6 

2.0 

5.5 

5.9 

6.4 

2.7 

2.7 

2.9 

13 

1.5 

1.6 

2.5 

7.0 

1.7 

2.3 

2.9 

2.9 

29 

1.6 

1.9 

3.6 

6.2 

2.8 

2.7 

2.9 

14 

1.6 

1.6 

2.4 

5.7 

1.7 

2.3 

2.9 

2.9 

30 

1.6 

1.9 

4.4 

6.6 

2.8 

2.7 

2.9 

19 

1.7 

1.7 

2.3 

4.2 

2.0 

2.3 

2.9 

2.9 

31 

1.9 

4.8 

6.9 

2.6 

16 

1.9 

1.8 

2.3 

3.7 

3.5 

2.3 

2.8 

2.8 

D 

te 

12-19-5 

7 

1-27-58 

2- 

5-58 

2- 

13-58 

2-25 

-58 

3-24-y 

r 

3:00  A 

M 

1:30   AH 

5: 

OO  AM 

7: 

00   AM 

1:00 

AH 

6:30  Al 

n 

1:30  PH 

Slogei: 

s 

age 

3.6 

7.6 

7.2 

7.2 

8. 

3 

7.3 

i 

13.2 

—■ 

NR-Noftocof4 
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TABLE  31.6 


DAILY   MEAN  OAOE    HEIOHT 
HOKELUMNE  RIVER   NEAR    CLEMENTS 


Dola 

1957 

1958 

Dote 

1957 

1958                                                       1 

Nov. 

Oac. 

Jon. 

Ftb 

Mar. 

«pf. 

Mo> 

Juiw 

Nov 

Ooc. 

Jolt. 

Fob. 

Uor 

»e«. 

Ho, 

JlllM 

1 

3.0 

3.1 

3.1 

NR 

5.6 

10.2 

5.1 

11.1 

17 

3.1 

3.0 

3.7 

5.8 

8.2 

6.2 

6.5 

9.8 

2 

3.1 

3.0 

3.8 

NR 

5.6 

11.1 

1.3 

11.1 

le 

3.0 

3.0 

3.7 

6.0 

5.8 

6.9 

6.8 

9.6 

3 

3.0 

3.0 

3.7 

NR 

5.6 

12.9 

1.3 

11.1 

19 

3.0 

3.0 

3.7 

6.6 

1.8 

7.1 

7.1 

9.7 

4 

3.0 

3.0 

3.7 

NR 

6.2 

10.8 

1.3 

10.7 

20 

3.0 

3.0 

3.7 

6.0 

5.1 

6.8 

6.8 

10.3 

S 

J.l 

3.1 

3." 

3.2 

7.t 

10.0 

5.2 

8.3 

21 

3.0 

3.0 

3.7 

5.8 

8.2 

6.3 

7.1 

9.1 

« 

3.1 

3.1 

3.1 

3.0 

7.* 

10.6 

5.6 

7.1 

22 

3.0 

3.0 

3.7 

5.8 

10.9 

6.6 

6.8 

8.1 

7 

3.0 

3.0 

2.8 

3.0 

T." 

9.6 

6.8 

7.1 

23 

3.0 

3.0 

3.7 

5.8 

8.1 

7.0 

7.6 

9.0 

S 

3.0 

3.0 

2.8 

3.0 

7.1 

8.1 

6.1 

7.1 

24 

3.0 

3.0 

3.9 

6.0 

7.8 

6.7 

10.5 

9.5 

» 

3.0 

3.1 

3.6 

3.8 

7.1 

8.9 

5.8 

6.8 

2S 

3.0 

3.0 

3.8 

6.2 

7.1 

5.8 

11.1 

6.9 

10 

3.0 

2.6 

3.B 

3.8 

7.3 

8.9 

5.9 

6.1 

26 

3.1 

3.0 

1.1 

5.9 

6.1 

5.5 

11.1 

5.1 

11 

3.1 

3.1 

3.7 

3.8 

l.t 

8.8 

6.7 

6.8 

27 

3.1 

3.0 

3.7 

5.8 

5.7 

5.5 

11.1 

5.8 

12 

3.0 

3.3 

3.7 

l.i 

3.8 

8.2 

6.7 

7.7 

28 

3.1 

3.0 

3.7 

5.8 

5.2 

5.5 

11.1 

6.0 

13 

3.0 

3.0 

3.3 

1.0 

1.5 

6.8 

6.3 

7.1 

29 

3.1 

3.0 

3.6 

5.5 

5.9 

11.1 

6.5 

I* 

3.1 

3.0 

NR 

t.l 

1.8 

6.3 

5.8 

7.1 

30 

3.1 

3.0 

3.9 

6.6 

5.6 

11.1 

6.0 

19 

3.0 

3.0 

NR 

5.8 

1.9 

6.7 

6.1 

7.1 

31 

3.0 

3.8 

7.9 

11.1 

16 

3- 1 

3.0 

3.7 

5.8 

6.8 

6.2 

6.1 

7.8 

Cn 

St 

Do 

ta 

1-10-5 

i 

1-26-58 

2- 

19-58 

2- 

«-58 

3-17 

58 

3-22-58               1-  3-58 

6-21-58 

6;00   A 

1 

3:30  PM 

9: 

20   AM 

1:00   A« 

6:00 

AM 

6:30   AM                  2:20   AM 

2:30  AM 

Sto 

gtt: 

SI 

«« 

3.9 

J4.6 

r.l 

7.0 

8.3 

12.1 

11.9 

10.4 

NR-No  Rfcotd 


TABLE  31,7 


DAILY  MEAN  OAOE    HEIOHT 
MOKELUHNE  RIVER    AT  WOODBRIDGE 


Ooit 

1957 

,958 

Dote 

1957 

1958                                                       1 

Nov. 

D.c 

Jon 

F«b- 

Mor. 

Apr. 

Mor 

Jwno 

Nov 

Dtc. 

Jon. 

Fob. 

Mor 

Apr 

Mot 

Jut>« 

1 

6.9 

7.2 

7.1 

8.0 

11.9 

16.2 

11.1 

21.1 

17 

6.9 

7.3 

8.3 

11.8 

15.0 

13.9 

12.5 

15.1 

7.0 

7.3 

7.9 

6.3 

11.7 

19.1 

9.6 

21.5 

18 

6.9 

7.3 

8.1 

11.9 

11.9 

13.9 

12.8 

17.0 

7.0 

7.1 

8.1 

6.1 

11.7 

21.7 

9.2 

21.6 

19 

7.0 

7.3 

8.1 

12.8 

11.2 

15.1 

13.1 

17.8 

6.8 

7.1 

8.1 

6.1 

11.8 

22.1 

9.2 

21.6 

20 

9.1 

7.2 

8.1 

12.8 

10.7 

15.2 

13.2 

18.2 

6.7 

7.1 

8.2 

6.6 

13.8 

21.0 

9.8 

20.7 

21 

7.6 

7.2 

8.1 

12.2 

13.0 

11.2 

13.2 

18.9 

6.8 

7.2 

7.9 

7.2 

11.7 

20.2 

10.8 

17.  b 

22 

7.3 

7.2 

8.1 

12.0 

17.6 

13.8 

13.9 

18.1 

6.8 

7.3 

7.0 

7.0 

11.7 

20.2 

12.1 

15.7 

29 

7.3 

7.2 

8.1- 

12.0 

18.5 

13.0 

11.1 

16.1 

6.6 

7.2 

6.8 

7.1 

11.8 

19.5 

12.5 

15.0 

24 

7.3 

7.2 

8.6 

12.0 

17.0 

11.2 

15.3 

16.8 

6.5 

7.1 

7.1 

7.5 

11.8 

18.1 

11.8 

11.  s 

29 

7.3 

7.2 

8.7 

12.8 

15.8 

13.2 

18.1 

17.2 

10 

6.1 

7.2 

8.1 

8.1 

11.8 

18.3 

11.1 

13.5 

26 

7.3 

7.2 

9.0 

12.1 

11.8 

11.7 

20.6 

13.8 

1, 

'.5 

6.9 

8.5 

8.5 

13.1 

18.1 

12.2 

13.2 

27 

7.2 

7.2 

9.1 

12.2 

13.3 

11.7 

21.1 

11.3 

'.^.6 

7.6 

8.1 

8.9 

9.1 

18.2 

12.8 

11.1 

28 

7.2 

7.2 

8.1 

12.1 

12.3 

11.1 

21.2 

11.7 

6.6 

7.1 

8.1 

9.1 

9.1 

17.0 

12.8 

11.7 

29 

7.2 

7.1 

8.3 

11.6 

11.9 

21.1 

12.7 

6.8 

7.2 

7.2 

8.7 

10.1 

11.8 

11.9 

11.3 

30 

7.2 

7.1 

8.1 

12.5 

11.8 

21.0 

12.5 

7.0 

7.2 

6.7 

10.8 

10.5 

11.5 

11.6 

11.3 

SI 

7.2 

8.7 

15.0 

20.2 

6.9 

7.3 

7.1 

11.7 

11.5 

11.2 

12.2 

11.5 

c< 

111 

DC 

10 

11-20-5 

7 

2-19-58 

3- 

18-58 

3- 

22-58 

1-  3 

-58 

H-21-51 

3 

3-29-58 

6- 

21-58 

SI 

■«••: 

T. 
SI 

0<t 

11:30  A 
13.1 

M 

9:30  m 
13.5 

5: 

1 

00  AH 

5.9 

11: 

1 

20  PH 

1.7 

9:00 

22. 

PM 

5:30  Al 

11.2 

i| 

9:30  AM 

21.6 

1: 

1 

30  PM 

9.1 

Nil  -  No  Nicortf 
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TABLE  31.8 

DAILY   MEAN  OAQE   KEIOHT 
COSUXHES   BIVER    AT   KICHTOAH  BAR 

In   feet 


Ooii 

1957 

,«a 

Oolt 

19S7 

1 

Km. 

0« 

Jon. 

Fab. 

Mar. 

»pr. 

Mot 

Junt 

No. 

Dk. 

Jon. 

FW 

Hoc 

«|K. 

"•T 

Juno 

1 

2.1 

2.5 

2.8 

4.0 

4.9 

8.1 

4.8 

a. 4 

IT 

2.8 

3.8 

3.0 

4.4 

5.8 

5.4 

4.9 

li.O 

2 

2.l| 

2.5 

3.0 

4.2 

4.8 

8.4 

4.9 

4.3 

18 

2.7 

3.9 

2.9 

4.4 

5.2 

5.4 

5.0 

4.0 

3 

2.4 

2.5 

3.1 

5.7 

4.6 

10.8 

4.9 

4.5 

19 

2.6 

3.6 

2.9 

5.4 

4.9 

5.4 

NR 

4.0 

4 

2.4 

2.5 

3.0 

5.2 

4.5 

7.8 

5.0 

4.3 

20 

2.7 

3.2 

2.9 

5.1 

5.0 

5.4 

MR 

3.9 

5 

2.4 

2.5 

2.9 

5.8 

4.4 

6.7 

5.1 

4.2 

21 

2.7 

3.1 

2.9 

4.8 

7.0 

5.4 

NR 

3.8 

6 

2.4 

2.5 

2.8 

5.0 

4.3 

7.2 

5.2 

4.2 

22 

2.6 

3.3 

2.8 

4.7 

7.8 

5.4 

4.9 

3.8 

7 

2.4 

2.5 

2.8 

4.8 

4.3 

6.3 

5.1 

4.1 

23 

2.6 

3.2 

2.8 

4.6 

6.7 

5.4 

5.0 

3.7 

a 

2.5 

2.5 

2.8 

4.8 

4.2 

5.8 

5.1 

4.1 

24 

2.5 

3.0 

3.4 

5.1 

6.9 

5.2 

4.9 

3.7 

9 

2.5 

2.5 

2.8 

4.7 

4.2 

5.6 

5.1 

4.1 

29 

2.5 

2.9 

4.0 

7.0 

6.2 

NR 

4.8 

3.6 

10 

2.5 

2.5 

3.4 

4.8 

4.1 

5.5 

5.1 

4.1 

26 

2.5 

2.9 

5.5 

6.2 

5.7 

NR 

4.7 

3.5 

H 

2.5 

2.5 

3.7 

4.6 

4.1 

5.4 

5.1 

4.1 

27 

2.5 

2.8 

5.0 

5.5 

5.4 

m 

4.6 

3.4 

12 

2.5 

2.5 

3.4 

6.2 

4.0 

5.4 

5.1 

4.2 

28 

2.5 

2.8 

4.2 

5.2 

5.3 

MR 

4.6 

3.4 

13 

2.5 

2.5 

3.2 

5.6 

4.2 

5.4 

5.0 

4.2 

29 

2.5 

2.8 

4.0 

5.2 

4.9 

4.5 

3.3 

14 

2.8 

2.5 

3.2 

5.0 

4.5 

5.4 

4.8 

4.0 

30 

2.5 

2.9 

5.0 

7.6 

4.8 

4.4 

3.3 

13 

3.3 

2.6 

3.1 

4.8 

5.2 

5.4 

4.8 

4.0 

31 

2.8 

4.4 

6.4 

4.4 

16 

2.^' 

;.c 

7.0 

5.4 

4.8 

4.0 

Cf 

il 

Ch 

r 

IB 

2-12-51 
1:00   P 

3 

2-25-58 
6:00  AM 

3- 
12: 

16-58 
00  Hid. 

3- 

10: 

21-58 
00  PM 

3-24 
8:00 

-58 
AM 

3-30-58 
1:00  PM 

i-  3-58 
5:00   AM 

4- 
5: 

6-58 
00   AM 

SI 

«•< 

s 

age 

7.0 

^.  :i 

7. 

s.e 

, 

l^.'d 

- .: 

Nft- No  Record 


TABLE  349 


DAILY  MEAN   OAfE   HEIGHT 
COSDMNES   RIVER   AT  McCONNELL 


Ooii 

,«7 

1958 

Dote 

1957 

1956                                                      { 

No.. 

0«c. 

Jon. 

Feb. 

Hor. 

Apf. 

Ho, 

Juno 

Nov. 

Oee. 

Jon. 

Fob 

Uo, 

Apr. 

"•> 

June 

1 

30.4 

30.6 

30.9 

33.1 

35.1 

40.5 

33.9 

33.0 

17 

31.2 

31.9 

31.1 

33.8 

40.4 

35.2 

34.2 

32.2 

2 

30.3 

30.6 

31.2 

32.7 

34.6 

44.1 

34.0 

32.8 

18 

31.0 

32.2 

31.1 

33.6 

36.3 

35.3 

34.3 

32.2 

3 

30.3 

30.6 

31.4 

37.0 

34.3 

45.4 

34.1 

33.0 

19 

30.9 

32.4 

31.1 

36.8 

35.3 

35.3 

34.4 

32.2 

4 

30.2 

30,6 

31.3 

36.7 

34.0 

44.8 

34.3 

33.1 

20 

30.8 

31.6 

31.0 

37.5 

34.7 

35.3 

34.4 

32.1 

5 

30.2 

30.6 

31.2 

36.8 

33.7 

41.7 

34.5 

32.8 

21 

30.9 

31.3 

31.0 

35.1 

38.1 

35.3 

34.3 

31.9 

6 

30.2 

30.6 

31.0 

36.0 

33.5 

40.6 

34.7 

32.6 

22 

30.9 

31.3 

30.9 

34.4 

42.2 

35.3 

34.2 

31.8 

7 

30.4 

30.6 

30.9 

34.7 

33.4 

40.2 

34.8 

32.5 

23 

30.8 

31.6 

30.9 

34.0 

41.9 

35.2 

34.5 

31.7 

a 

30.8 

30.6 

30.9 

35.7 

33.2 

37.4 

34.6 

32.4 

24 

30.8 

31.3 

31.1' 

34.0 

40.6 

34.9 

34.5 

31.6 

9 

30.9 

30.6 

30.9 

34.8 

33.2 

36.2 

34.6 

32.4 

29 

30.7 

31.1 

32.8 

39.5 

39.5 

34.6 

34.2 

31.5 

10 

30.9 

30.6 

31.2 

34.6 

33.0 

35.7 

34.7 

32.3 

28 

30.7 

31.1 

34.5 

39.9 

37.6 

34.3 

33.9 

31.3 

II 

30.9 

30.6 

31.9 

-34.4 

32.9 

35.4 

34.7 

32.3 

27 

30.7 

31.0 

37.7 

37.1 

36.6 

34.2 

33.7 

31.2 

12 

30.9 

30.6 

31.9 

36.2 

32.8 

35.3 

34.8 

32.5 

28 

30.7 

31.0 

34.4 

35.9 

36.1 

34.1 

33.6 

31.1 

13 

31.0 

30.6 

31.5 

39.1 

33.0 

35.2 

34.5 

32.5 

29 

30.6 

31.0 

32.7 

35.8 

34.0 

33.4 

31.1 

14 

31.1 

30.6 

31.4 

35.9 

33.2 

35.2 

34.2 

32.4 

30 

30.6 

31.0 

35.5 

38.3 

34.0 

33.2 

31.0 

19 

31.6 

30.6 

31.3 

34.8 

36.0 

35.2 

34.0 

32.2 

31 

31.0 

35.1 

42.0 

33.1 

l« 

31.6 

30.8 

31.2 

34.2 

38.7 

35.3 

34.0 

32.2 

Cr 

III 

Oolo 

1-27-51 
5:30   Al 

3 
4 

2-  3-58 
9:00  PM 

2- 

7: 

13-58 

30   AM 

2- 
12: 

25-58 
OO  Mid. 

3-17 
7:30 

-58 

AM 

3-22-51 

9:00   P 

3  3-31-58 

4  10:00   AM 

4- 
5: 

3-58 
DO  PM 

SI 

igti: 

Slogc 

38.6 

?e.8 

3 

J. 9 

0.^ 

■'-. 

a.J.0 

143. 1 

* 

;..! 

NR-No  Ricord 
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TABLE  350 
3UHHASY  OF  WATER  UTILIZATION  OF  SACRAMENTO-SAN  JOAQUIN  VALLBT 


Sea 

sonal 

Unimpaired 

Acreage  Irrigated 

Gros 

3  Duty 

Runoff  in 

Year 

Seasonal 
Diversion 
Ma  r .  -  Oc  t , 

Irrigation 
Draft 
July 
Average 

of 

■later 

i  of  Average 

Ac.-Ft . 

. 

(a) 

int  il 

Rice 

Total 

Acre-Feet 

per 

per 

Sacto.  R. 

c.f.s. 

Acre 

Sec. -Ft. 

near 

Red  Bluff 

75 

191.9 

11.1.1,00 

137400 

281800 

1840000 

6254 

5.5 

74 

Sacramento  River 

1950 

152800 

108500 

261300 

1761000 

5850 

6.7 

72 

71 

1951 

162200 

140800 

303000 

1939000 

6561 

6.4 

75 

113 

Sacramento 

1952 

11.2900 

139100 

282000 

1771000 

5897 

6.3 

77 

143 

1953 

134900 

164600 

299500 

1986000 

6731 

6.6 

73 

120 

to 

195i. 

139800 

184900 

324700 

2057000 

7199 

6.3 

77 

115 

1955 

165700 

136400 

302100 

2062000 

6706 

5.8 

71 

70 

Redding 

1956 

155600 

122600 

278200 

1816000 

6332 

6.5 

74 

154 

1957 

165800 

106100 

271900 

1769000 

6158 

6.5 

75 

89 

(b) 

195S 

162000 

120900 

282900 

1648000 

6151 

5.8 

83 

188 

Average 

152600 

136100 

288700 

1865000 

6385 

6.5 

75 

115 

Sacto.  R. 

near 

Red  Bluff 

191.9 

41.12 

14560 

18970 

159700 

540 

c 
8.4 

c 
58 

75 

1950 

8160 

11080 

19240 

172400 

556 

9.0 

54 

71 

Colusa  Basin 

1951 

6908 

13640 

20550 

203700 

659 

9.9 

49 

113 

1952 

7842 

13180 

21020 

23  5300 

814 

11.2 

43 

143 

Drain 

1953 

6587 

17410 

24000 

254200 

902 

10.6 

45 

120 

1951. 

5280 

16990 

22270 

270500 

1002 

12.1 

40 

115 

1955 

8670 

10970 

19640 

225000 

753 

11.5 

42 

70 

1956 

9756 

9336 

19090 

190200 

651 

10.0 

49 

154 

1957 

11290 

7569 

18860 

169000 

566 

9.0 

54 

89 

1958 

8989 

6763 

15750 

154300 

591 

9.8 

50 

188 

Average 

7789 

12150 

19940 

203400 

704 

10.2 

43 

115 

Sacto.  R. 

near 

Red  Bluff 

1949 

1740 

2150 

3890 

34550 

83 

8.9 

55 

75 

Yolo  Bypass 

1950 

1646 

1925 

3571 

292  50 

84 

8.2 

59 

71 

1951 

3649 

3350 

7009 

40690 

141 

5.8 

84 

113 

and 

1952 

3767 

540 

4307 

12180 

41 

2.8 

172 

143 

1953 

2507 

2245 

4752 

23520 

80 

4.9 

98 

120 

Knights  Landing 

1951. 

3956 

2850 

6806 

44900 

192 

6.6 

74 

115 

1955 

5114 

3087 

8201 

41400 

162 

5.0 

95 

70 

Ridge  Cut 

1956 

4975 

1810 

6785 

23390 

103 

3.4 

141 

164 

1957 

6029 

1042 

7071 

22500 

104 

3.2 

153 

89 

1958 

4337 

699 

5036 

10200 

48 

2.0 

240 

18F1 

Average 

3772 

1971 

5743 

28250 

104 

4.9 

99 

115 

Feather  R. 

near 

Oroville 

191.9 

7136 

1875 

9011 

65230 

205 

7.2 

67 

59 

1950 

7195 

1537 

8732 

50450 

197 

5.8 

34 

87 

Lower  Butte  Creek 

1951 

6984 

1702 

8686 

53420 

205 

5.2 

79 

128 

1952 

8656 

2850 

11510 

52350 

181 

4.5 

107 

179 

and 

1953 

6944 

2563 

9507 

49370 

218 

5.2 

94 

117 

1951. 

8173 

3883 

12060 

63770 

247 

5.3 

92 

95 

Butte  Slough 

1955 

8366 

3177 

11540 

54840 

226 

4.3 

102 

56 

1956 

8517 

2897 

11410 

50390 

192 

4.4 

110 

180 

1957 

11020 

1810 

12830 

38630 

117 

3.0 

161 

82 

1958 

10300 

1313 

11510 

32140 

98 

2.8 

175 

155 

Average 

8329 

2361 

10690 

51060 

188 

4.8 

102 

114 

a   Unimpaired  runoff  reported  for  the  water  year,  October  through  September, 
b  Excluding  municipal  diversions,  the  City  of  Kedding  and  the  City  of  Sacramento. 

c   Includes  water  pumped  by  cooperative  plants  as  part  of  the  supply  for  acreage  included  with  that  shown  for 
Sacramento  River,  Sacramento  to  Redding. 
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TABLE  350 
SUMMARY  OF  rfATER  UTILIZATION  OF  SACRAHENTO-SAN  JOA^UIH  VALLEY  (continued) 


Seasonal 

Unimpaired 

Acrea 

ge  Irrlga 

ted 

Cross 

Duty 

Runoff  in 

Seasonal 
Diversion 
Mar. -Oct. 
Acre-Feet 

Irrigation 
Draft 
July 
Average 

of  Water 

i  of  Average 

Year 

Ac. -Ft. 
per 

Acres 
per 

la } 

ijeneral 

rlice 

Total 

Feather  H. 

c.f.s. 

Acre 

Sec. -Ft. 

near 
Oroville 

59 

191.9 

8303 

5181. 

14490 

77570 

252 

5.4 

91 

East  and  //est  Borrow 

1950 

11550 

1.1.79 

16130 

89150 

329 

5.5 

88 

37 

1951 

11120 

6111. 

17230 

103200 

405 

5.0 

31 

128 

Pits  of 

1952 

10060 

5575 

15640 

78380 

284 

5.0 

97 

179 

1953 

11080 

71.1.5 

18530 

109700 

440 

5.9 

82 

117 

Sutter  Bypass 

1951. 

111.20 

7993 

19410 

125300 

477 

5.5 

75 

95 

1955 

11580 

5183 

17750 

108000 

393 

5.1 

80 

56 

and 

1956 

11750 

1.905 

15550 

94730 

359 

5.7 

85 

180 

1957 

13760 

3705 

17470 

88220 

341 

5.0 

96 

82 

Sacramento  Slough 

1958 

15830 

3098 

19930 

73070 

319 

3.9 

124 

156 

Average 

11760 

5558 

17330 

95240 

361 

5.5 

83 

114 

Feather  R. 

near 

Oroville 

1%9 

31020 

51130 

32150 

716300 

2241 

8.7 

55 

59 

Feather  River 

1950 

31.010 

1.1330 

75340 

662100 

2229 

8.8 

55 

87 

1951 

31180 

55500 

87680 

727300 

2319 

8.3 

59 

128 

Mouth 

1952 

30290 

57890 

88180 

727400 

2438 

8.2 

59 

179 

1953 

29060 

61.120 

93180 

791800 

2642 

3.5 

57 

117 

to 

1954 

28860 

61.780 

93540 

757100 

2612 

8.1 

50 

95 

1955 

3U30 

1.7710 

3211.0 

733000 

2178 

8.9 

54 

56 

Oroville 

1956 

32950 

13570 

75520 

706000 

2259 

9.2 

53 

180 

1957 

37080 

36570 

73650 

644800 

2152 

3.8 

55 

82 

1958 

35550 

1.2270 

77820 

645500 

2225 

8.3 

59 

156 

Average 

321.1.0 

50590 

83030 

711100 

2330 

8.5 

57 

114 

Yuba  R. 

at 

Sraartville 

191.9 

8838 

3300 

12140 

106300 

316 

8.8 

55 

54 

1950 

10000 

2541 

1251,0 

127400 

342 

10.1 

43 

95 

Yuba  River 

1951 

9535 

3415 

13050 

110300 

313 

3.5 

57 

153 

1952 

9803 

3603 

13410 

131800 

362 

9.3 

49 

178 

Mouth 

1953 

9116 

5304 

14420 

133100 

362 

9.2 

53 

110 

1951. 

8537 

6030 

14720 

140600 

448 

9.6 

51 

83 

to 

1955 

9102 

4592 

13790 

143100 

512 

10.4 

47 

55 

1956 

9372 

4342 

14710 

161500 

476 

11.0 

44 

171 

Snartville 

1957 

9311. 

4644 

13960 

151300 

493 

11.6 

42 

84 

1958 

9571. 

4608 

14180 

151500 

470 

10.7 

45 

152 

Average 

9389 

4313 

13700 

135300 

409 

10.0 

49 

115 

American  R. 

at 

Fair  Oaks 

191.9 

855 

365 

2249 

10 

2.6 

187 

58 

American  River 

1950 

680 

630 

1717 

7 

2.5 

192 

98 

1951 

1031. 

1034 

2009 

9 

1.9 

250 

171 

Mouth 

1952 

1006 

1006 

1576 

8 

1.7 

292 

183 

1953 

91.5 

945 

1543 

8 

1.6 

298 

98 

to 

1951. 

907 

907 

1199 

7 

1.3 

358 

74 

1955 

818 

818 

899 

5 

1.1 

442 

58 

Fair  Oaks 

1956 

905 

906 

1150 

5 

1.3 

383 

172 

(b) 

1957 

979 

979 

1142 

5 

1.2 

417 

80 

1958 

778 

773 

816 

4 

1.0 

463 

150 

Average 

892 

892 

1440 

7 

1.5 

301 

115 

Sacto.  R. 

at 

Sacramento 

191.9 

206700 

216600 

423300 

3002000 

9901 

7.1 

69 

58 

1950 

226100 

171500 

397500 

2893000 

9534 

1-5 

67 

82 

Sacramento  River  System 

1951 
1952 

232700 
211.300 

225500 
222700 

453200 
437000 

3180000 
3010000 

10610 
10O2O 

6.9 
6.9 

70 
71 

131 
153 

Sacramento  River 

1953 

201100 

253700 

464800 

3349000 

11380 

7.2 

67 

115 

1951. 

207000 

287500 

494500 

3460000 

12180 

7.0 

69 

100 

and 

1955 

21.3800 

212200 

455000 

3358000 

10940 

7.4 

65 

63 

1956 

231.300 

190000 

424300 

3043000 

10400 

7.2 

53 

171 

Tributaries 

1957 

255300 

161400 

1.16700 

2895000 

9947 

6.9 

70 

85 

(cl 

1958 

21.81.00 

179700 

428100 

2721000 

9906 

6.1. 

75 

159 

Average 

227000 

213100 

UOIOO 

3092000 

10490 

7.0 

59 

115 

a  Unimpaired  runoff  reported  for  the  water  year,  October  through  September. 
b  cjcciuding  diversion  and  acreage  of  Carmichael  Irrigation  District. 

c   Excluding  municipal  diversions,  the  City  of  Redding  and  the  City  of  Sacramento  the  diversion  and  acreage  of 
Carmichael  Irrigation  District. 
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TABLE  350 
SUMMARY  OF  <ATER  UTILIZATION  OF  SACRAI^IENTO-SAN  JOA.iUIN  VALLEY  (continued) 


Seasonal 

Unimpaired 

Acrea 

ge  Irriga 

ted 

Gross 

Duty 

Runoff  in 

Seasonal 
Diversion 

Irrigation 

of  Vater    J 

{  of  Average 

f  a  1 

Year 

Draft 

la  > 

July 
Average 

Ac. -Ft. 
per 

General 

:uce 

Total 

Acre-Feet 

per 

San  Joaquin  R. 

c.f.s. 

Acre 

Sec. -Ft. 

near 

Vernalis 

66 

191.9 

1.2190 

42190 

108300 

332 

2.5 

139 

Old  .Hive.- 

1950 

1,0230 

40230 

116300 

362 

2.9 

158 

81 

1951 

40110 

40110 

105200 

344 

2.5 

185 

126 

Delta  Uplands 

1952 

38560 

38560 

94770 

334 

2.5 

193 

157 

1953 

41260 

41260 

118800 

355 

2.9 

159 

75 

lb) 

1951. 

40740 

40740 

131200 

393 

3.2 

151 

74 

1955 

41520 

41520 

130600 

405 

3.1 

154 

51 

1956 

41650 

41560 

118600 

400 

2.8 

171 

171 

1957 

42350 

42350 

123900 

415 

2.9 

166 

75 

1958 

37970 

37970 

97870 

359 

2.5 

189 

143 

Average 

40660 

40660 

114500 

371 

2.8 

172 

104 

San  Joaquin  R. 

near 

Vernalis 

191.9 

5207 

383 

5590 

23300 

70 

4.2 

117 

66 

Tom  Paine  Slough 

1950 

5221 

364 

5585 

20420 

63 

3.7 

133 

81 

1951 

4745 

411 

5156 

22590 

71 

4.4 

111 

125 

Delta  Uplands 

1952 

5213 

5213 

18820 

63 

3.6 

135 

157 

1953 

5387 

5387 

21340 

65 

4.0 

123 

75 

1951. 

5467 

5467 

22840 

73 

4.2 

115 

74 

1955 

5518 

5518 

23020 

65 

4.2 

115 

61 

1955 

5429 

5429 

20960 

57 

3.9 

125 

171 

1957 

5107 

5107 

21920 

53 

4.3 

113 

75 

1953 

5201 

5201 

17290 

51 

3.3 

146 

143 

Average 

5250 

115 

5356 

21250 

66 

4.0 

123 

104 

San  Joaquin  ft. 

near 

Vernalis 

191.9 

25950 

25950 

78540 

243 

2.9 

157 

56 

San  Joaquin  River 

1950 

26600 

26500 

84640 

277 

3.2 

153 

31 

1951 

25610 

25610 

74880 

242 

2.8 

173 

126 

Delta  Uplands 

1952 

24750 

24750 

53710 

199 

2.4 

205 

157 

1953 

27270 

27270 

85770 

295 

3.1 

155 

75 

Stockton 

1951. 

27360 

27360 

87550 

299 

3.2 

152 

74 

1955 

27630 

27630 

94090 

301 

3.4 

143 

51 

to 

1956 

27400 

27400 

74240 

266 

2.7 

179 

171 

1957 

28370 

28370 

85730 

291 

3.0 

151 

75 

Vernalis 

1958 

26350 

26350 

62390 

223 

2.4 

205 

143 

Average 

26930 

25930 

78660 

254 

2.9 

156 

104 

San  Joaquin  R. 

near 

Vernalis 

1949 

45780 

525 

46400 

166900 

551 

3.6 

135 

66 

San  Joaquin  River 

1950 

48110 

390 

48500 

175100 

537 

3.6 

135 

81 

1951 

43740 

730 

49470 

172700 

571 

3.5 

139 

126 

Vernalis 

1952 

47390 

623 

48010 

147300 

;fi8 

3.1 

158 

167 

1953 

51540 

1501 

53140 

205900 

673 

3.9 

125 

75 

to 

1951. 

49990 

2479 

52470 

200900 

618 

3.8 

127 

74 

1955 

50340 

722 

51550 

193200 

595 

3.7 

130 

61 

Fremont  Ford 

1955 

52030 

540 

52570 

171300 

556 

3.3 

149 

171 

1957 

52380 

52880 

193300 

•366 

3.7 

133 

75 

Bridge 

1958 

50020 

385 

50409 

122900 

444 

2.4 

199 

143 

Average 

49740 

800 

50540 

175000 

572 

3.5 

140 

104 

Merced  R. 

at 

Exchequer 

191.9 

7941 

7941 

25640 

92 

3.2 

151 

55 

Merced  River 

1950 

7912 

7912 

23880 

78 

3.0 

151 

73 

1951 

8083 

8088 

22210 

73 

2.7 

177 

124 

Mouth 

1952 

7465 

7455 

18120 

54 

2.4 

200 

160 

1953 

7431 

7431 

29700 

103 

4.0 

122 

53 

to 

1951. 

8394 

8394 

29250 

113 

3.5 

139 

58 

1955 

8580 

8580 

30330 

99 

3.5 

137 

54 

Snelllne 

1955 

8059 

8059 

22830 

87 

2.8 

171 

172 

(c) 

1957 

8048 

3048 

29240 

110 

3.6 

134 

56 

1958 

7822 

7822 

21140 

84 

2.7 

130 

143 

Average 

7975 

7975 

25240 

91 

3.2 

154 

99 

Unimpaired  runoff  reported  for  the  water  year,  October  through  September. 

Bxcludlng  diversions  and  acreage  irrigated  by  Delta-Mendota  and  Contra  Costa  Canals. 

Excluding  diversion  snd  acreage  of  Merced  Irrigation  District. 
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TABLE  350 
3U:i;«riy  of  .MTi.i  utilization  of  3ACM:1ENT0-3AN  JOAjUIN  VALLEY  (continued) 


Seasonal 

Unimpaired 

Acreage  Irrigated 

Gross 

Duty 

Runoff  in 

Year 

Seasonal 
Diversion 

Irrigation 
Draft 

of  Jater 

JC  of  Average 
1,1 

(a) 

Mar. -Oct. 
Acre-Feet 

July 
Average 

Ac. -Ft. 
per 

Acres 
per 

'■eneral 

lice 

Total 

Tuolumne  R. 

c.f.s. 

Acre 

Sec. -Ft. 

near 
La  Grange 

68 

lgi.5 

4406 

4406 

6440 

18 

1.5 

332 

Tuolumne  Siver 

I'^iSO 

4690 

4690 

6100 

18 

1.3 

374 

84 

1951 

4497 

4497 

4615 

14 

1.0 

474 

134 

Mouth 

1952 

47fl>' 

4788 

5075 

18 

1.1 

458 

165 

1953 

5283 

120 

5403 

11350 

34 

2.1 

231 

33 

to 

1954 

5758 

140 

5898 

I46IO 

50 

2.5 

196 

78 

1955 

6289 

6289 

U430 

45 

2.3 

212 

61 

La  Grange  Dam 

1955 

5979 

5979 

8369 

26 

1.4 

347 

178 

1957 

5981 

5981 

12600 

46 

2.1 

231 

77 

(b) 

1958 

5714 

5714 

8943 

30 

1.6 

310 

143 

Average 

5338 

26 

5364 

9253 

30 

1.7 

282 

107 

Stanislaus  a. 

below 

Kelones 

191.9 

8548 

8548 

33970 

106 

4.0 

122 

64 

Stanislaus  River 

1950 

3445 

8445 

33390 

102 

4.0 

123 

93 

1951 

8336 

8336 

34660 

99 

4.2 

117 

146 

Mouth 

1952 

7769 

7769 

30240 

91 

3.9 

125 

165 

1953 

8904 

8904 

42540 

136 

4.3 

102 

83 

to 

195i 

9289 

9289 

44110 

129 

4.7 

102 

77 

1955 

10040 

10040 

4  6090 

134 

4.6 

106 

59 

Goodwin  Dam 

1956 

9144 

9144 

42010 

131 

4.6 

106 

162 

/  _  \ 

1957 

10060 

10060 

47110 

148 

4.7 

104 

75 

ic  } 

1958 

9582 

9582 

37970 

128 

4.0 

123 

143 

Average 

9012 

9012 

39210 

120 

4.4 

112 

107 

San  Joaquin  R. 

near 

Vernalis 

1949 

141000 

1008 

142000 

443200 

1412 

3.1 

156 

66 

San  Joaquin  River  System 

1950 

141200 

754 

142000 

459800 

1437 

3.2 

150 

31 

1951 

141100 

1141 

142200 

436900 

1419 

3,1 

158 

126 

San  Joaquin  River 

1952 

135900 

623 

136500 

373000 

1282 

178 

167 

1953 

147200 

1621 

148800 

515400 

1661 

140 

75 

Stockton  to  Fremont  Ford 

1954 

147000 

2619 

149600 

530500 

1675 

137 

74 

1955 

150400 

722 

151100 

531800 

1645 

138 

61 

Bridge  and  Tributaries 

1956 

149700 

540 

150200 

458400 

1523 

159 

171 

1957 

152800 

152800 

513800 

1744 

145 

75 

(d) 

1958 

142700 

385 

143100 

368500 

1339 

2.6 

189 

143 

Average 

144900 

941 

145800 

463100 

1514 

3.2 

153 

104 

Sacramento  R. 

and 

Combined  above  Delta 

San  Joaquin  R. 

to  Delta 

Sacramento  River 

1949 

347700 

217600 

565300 

3445000 

11310 

6.1 

80 

68 

and  Tributaries 

1950 

367300 

172200 

539500 

3353000 

11020 

6.2 

78 

83 

1951 

373900 

226700 

600600 

3617000 

12030 

6.0 

81 

131 

and 

1952 

350300 

223300 

573600 

3383000 

11310 

5.9 

82 

164 

1953 

348300 

265300 

6I36OO 

3864000 

13040 

6.3 

77 

104 

San  Joaquin  aiver 

1954 

354000 

290100 

644100 

3990000 

13860 

6.2 

78 

92 

1955 

394200 

212900 

607100 

3900000 

12580 

6.4 

76 

52 

Stockton  to  Fremont  Ford 

1956 

384000 

190500 

574500 

3501000 

11920 

6.1 

"0 

171 

1957 

408000 

161400 

569400 

3409000 

11690 

6.0 

81 

80 

Bridge  and  Tributaries 

1958 

391100 

180100 

571200 

3090000 

11240 

5.4 

90 

163 

(e) 

Average 

371900 

214000 

585900 

3555000 

12000 

6.1 

80 

112 

Unimpaired  runoff  reported  for  the  water  /ear,  October  through  September, 

Zxcluding  diversions  and  acreage  of  Modesto,  Turlock,  and  rfaterford  Irrigation  Districts. 

Excluding  diversions  and  acreage  of  South  San  Joaquin  Irrigation  District  and  Oakdale  Irrigation  District  Main  Canals. 

Excluding  diversions  and  acreage  irrigated  by:   Delta-Kendota  and  Contra  Costa  Canals;  Merced,  Modesto,  Turlock, 

rfaterford,  and  South  San  Joaquin  Irrigation  Districts;  and  Oakdale  Irrigation  District  f'lain  Canals. 

Excluding  municipal  diversions,  the  City  of  Hedding  and  the  City  of  Sacramento,  and  the  diversions  and  acreage 

Irrigated  by:   Delta-Mendota  and  Contra  Costa  Canals;  Carmichael,  Merced,  I-lodesto,  '^■-■'--'-   ■'--   '■-— ■   ---*  t?—- 

San  Joaquin  Irrigation  Districts;  and  Oakdale  Irrigation  District  Main  Canals. 


Turlock,  rfaterford,  and  South 
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TABLE  351 
AVERAGE  MONTHLY  DIVERSIONS  FROM  SACRAMENTO-SAN  JOAQUIN  VALLEY  STREAMS 
In  per  cent  of  seasonal  average 


Period  of 
Seasonal 
Average 

Mar. 

Apr. 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

Oct. 

SACRAMENTO  VALLEY 

Sacramento  River  -  Sacramento  to  Redding 

1949  to 

1958 

0.4 

8.8 

17.6 

18.6 

21.0 

19.6 

10.0 

4.0 

Feather  River  -  Mouth  to  Oroville 

1949  to 

1958 

0.5 

7.5 

19.1 

19.4 

20.1 

17.9 

9.9 

5.6 

Yuba  River  -  Mouth  to  Smartvllle 

1949  to 

1958 

0.4 

7.2 

17.0 

17.5 

18.4 

17.5 

12.7 

9.3 

American  River  -  Mouth  to  Fair  Oaks 

1949  to 

1958 

0.3 

2.7 

9.2 

21.5 

25.5 

20.9 

14.1 

5.8 

DELTA  UPLANDS 

Old  River 

1949  to 

1958 

3.2 

11.1 

14.9 

18.2 

19.9 

17.7 

10.9 

4.3 

Tom  Paine  Slough 

1949  to 

1958 

3.9 

10.7 

12.3 

15.8 

19.1 

19.6 

13.0 

5.1 

San  Joaquin  River  -  Stockton  to  Vernalis 

1949  to 

1958 

4.3 

13.7 

13.1 

16.3 

20.5 

17.6 

10.3 

4.1 

SAN  JOAliUIN  VALLEY 

San  Joaquin  River  -  Vernalis  to  Fremont 
Ford  Bridge 

1949  to 

1958 

5.3 

13.3 

14.2 

16.8 

20.1 

17.1 

10.4 

2.7 

Merced  River  -  Mouth  to  Snelllng 

1949  to 

1958 

2.8 

7.8 

12.3 

18.1 

22.2 

18.8 

12.8 

5.2 

Tuolumne  River  -  Mouth  to  La  Grange  Dam 

1949  to 

1958 

4.4 

9.0 

12.3 

17.4 

19.8 

20.1 

11.9 

5.1 

Stanislaus  River  -  Mouth  to  Goodwin  Dam 

1949  to 

1958 

3.7 

9.9 

13.6 

17.1 

18.9 

13.3 

12.4 

6.0 

TABLE  352 

COMPARATIVE  MONTHLY  DIVERSIONS 
SACRAMENTO  RIVER  -  SACRAMENTO  TO  REDDING 

In  acre-feet 


Year  (a) 

Mar. 

Apr. 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

Oct. 

Total 

Seasonal 

Diversions 

1949 

2389 

167400 

344800 

349500 

390100 

3  59900 

173400 

85390 

1373000 

1950 

3072 

187700 

336800 

321300 

365500 

333200 

172900 

73770 

1794000 

1951 

6356 

252700 

303000 

381000 

409100 

373900 

177300 

69990 

1973000 

1952 

2469 

110000 

319600 

339600 

368100 

370300 

213300 

81220 

1805000 

1953 

14100 

232600 

317200 

330700 

419900 

390300 

226000 

87430 

2018000 

1954 

2935 

96490 

402200 

407500 

448900 

409600 

242000 

81310 

2091000 

1955 

30840 

247800 

360100 

378200 

417900 

395700 

183400 

81360 

2096000 

1956 

13410 

157400 

307100 

350200 

395300 

369700 

175700 

82770 

1852000 

1957 

3505 

199800 

311500 

341100 

385800 

357100 

180400 

25200 

1804000 

1958 

2682 

26590 

346800 

331600 

384200 

3  57900 

149400 

85230 

1684000 

Average  Acre-Feet 

8176 

167800 

334900 

353100 

398500 

371800 

189400 

75420 

1899000 

Average  c.f.s. 

133 

2820 

5446 

5934 

6481 

6047 

3183 

1227 

3908 

Average  monthly 
diversion  in  per  cent 
of  seasonal  average 

0.4 

8.3 

17.6 

18.6 

21.0 

19.6 

10.0 

4.0 

a   See  1948  Water  Supervision  Report  for  prior  years. 
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TABLE  353 


COMPARATIVE  MONTHLY  DIVERSIONS 
FEATHER  RIVER  -  MOUTH  TO  OROVILLE 


In  acre-feet 


Year  (a) 

Mar. 

Apr. 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

Oc  t . 

Total 

Seasonal 

Diversions 

1949 

0 

57400 

146300 

141300 

137800 

126700 

59330 

47400 

716200 

1950 

164 

35170 

138400 

134100 

137000 

114000 

65200 

38080 

662100 

1951 

IS 

94370 

131400 

141600 

142600 

124000 

60440 

32880 

727300 

1952 

0 

29180 

131900 

142300 

149900 

140100 

91830 

42180 

727400 

1953 

9443 

68610 

143800 

145400 

162400 

139700 

83990 

33430 

791800 

1954 

0 

14830 

140900 

155700 

160600 

142000 

94980 

43160 

757200 

1955 

7754 

92380 

139700 

140100 

134000 

118200 

6II5O 

39740 

733000 

1956 

12590 

65670 

125400 

128700 

133900 

126300 

67260 

41180 

706000 

1957 

5221 

63590 

125000 

123400 

132300 

115200 

61390 

18610 

644700 

1958 

0 

12690 

134500 

127800 

1368OO 

125200 

59340 

49140 

645500 

Average  Acre-Feet 

3519 

53390 

135700 

138000 

143200 

127100 

70490 

39580 

711100 

Average  c.f.s. 

57 

"97 

2207 

2319 

2329 

2067 

1185 

644 

1463 

Average  monthly 
diversion  in  per  cent 
of  seasonal  average 

0.5 

7.5 

19.1 

19.4 

20.1 

17.9 

9.9 

5.6 

a  See  1948  Water  Supervision  Report  for  prior  years. 


TABLE  354 


COMPARATIVE  MONTHLY   DIVERSIONS 
YUBA   RIVER  -  MOUTH  TO  SMARTVILLE 


In  acre-feet 


Year  (a) 

yar. 

Apr . 

Hay 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

Oct. 

Total 

Seasonal 

Diversions 

1949 

0 

90o2 

18930 

17290 

19420 

17890 

13340 

10920 

106900 

1950 

0 

7306 

22080 

20740 

21020 

20370 

19400 

I646O 

127400 

1951 

0 

13220 

20510 

19880 

19270 

17760 

12480 

7202 

110300 

1952 

0 

5959 

22830 

22540 

22230 

22620 

20060 

15530 

131300 

1953 

2 

10930 

23350 

23370 

22270 

22460 

19740 

10990 

133100 

1954 

15 

0 

23630 

26960 

27570 

26510 

21090 

14730 

140600 

1955 

926 

13520 

20780 

27270 

3 1460 

26820 

14130 

8246 

143200 

1956 

959 

18110 

26570 

26730 

29240 

27750 

18280 

13360 

161500 

1957  . 

1895 

15500 

25340 

29200 

30300 

29780 

18670 

11110 

161800 

1958 

1090 

4560 

28100 

2  5970 

28900 

27930 

16510 

13440 

151500 

Average  Acre-Feet 

489 

9817 

23210 

24000 

25170 

23990 

17370 

12760 

I368OO 

Average  c.f.s. 

a 

lo5 

377 

403 

409 

390 

292 

208 

282 

Average  monthly 
diversion  in  per  cent 
of  seasonal  average 

0.4 

7.2 

17.0 

17.5 

18.4 

17.5 

12.7 

9.3 

a   See  1948  Water  Supervision  Report  for  prior  years. 
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TABLE  355 


COMPARATIVE  MONTHLY  DIVERSIONS 
AMERICAN  RIVER  -  MOUTH  TO  FAIR  OAKS 


In  acre-feet 


Year  (a) 

y.ar . 

.-.pr. 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

Oct. 

Total 

Seasonal 

Uiversions 

1%9 

0 

5rt 

574 

1269 

1448 

1239 

724 

200 

5512 

1950 

9 

12? 

546 

1096 

1110 

819 

584 

307 

4599 

1951 

4 

52 

450 

1194 

1297 

1404 

829 

217 

5447 

1952 

0 

20 

439 

824 

1073 

810 

583 

204 

3953 

1953 

62 

117 

227 

936 

1386 

1100 

706 

32' 

4862 

195i. 

20 

262 

671 

1597 

1927 

1239 

1092 

446 

7254 

1955 

25 

120 

264 

1094 

1278 

998 

642 

290 

4711 

1956 

31 

238 

564 

1428 

1683 

1405 

945 

467 

6761 

1957 

43 

367 

536 

1624 

1825 

1425 

821 

169 

6810 

1958 

0 

161 

941 

1156 

I486 

1416 

1094 

686 

6940 

Average  Acre-Feet 

19 

152 

521 

1222 

1451 

1186 

802 

331 

5685 

Average  c.f.s. 

0 

3 

8 

21 

24 

19 

13 

5 

12 

Average  monthly 
diversion  in  per  cent 
of  seasonal  average 

0.3 

2.7 

9.2 

21.5 

25.5 

20.9 

14.1 

5.8 

a  See  1948  Water  Supervision  Report  for  prior  years. 


TABLE  3  56 

COMPARATIVE  MONTHLY  DIVERSIONS 
OLD  RIVER*  -  DELTA  UPLANDS 


In  acre-feet 


Year  (a) 

Ma  r . 

Apr. 

r'lay 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

Oct. 

Total 

Seasonal 

Diversions 

114  9 

343 

16000 

19760 

18890 

20410 

16130 

10720 

6026 

108300 

1950 

6009 

15320 

18330 

18630 

22270 

19020 

12010 

4258 

116300 

1951 

202 

9746 

18250 

21020 

21130 

19780 

11330 

3706 

105200 

1952 

3 

2613 

16900 

19370 

20560 

18570 

10760 

5992 

94770 

1953 

11190 

16170 

15310 

17470 

21800 

19670 

12690 

4446 

118700 

1954 

6164 

17970 

19950 

22630 

24150 

19950 

13160 

7271 

131200 

1955 

4536 

16160 

16800 

24520 

24120 

23040 

15510 

5863 

130500 

1956 

5840 

10620 

15920 

23340 

24620 

22060 

12210 

3982 

118600 

1957 

2377 

20340 

14000 

22920 

25490 

23110 

13430 

2280 

123900 

1958 

0 

1810 

15060 

19430 

22720 

20810 

12960 

5034 

97870 

Average  Acre-Feet 

3666 

12670 

17080 

20830 

22730 

20210 

12480 

4386 

114500 

Average  c.f.s. 

60 

213 

278 

350 

370 

329 

210 

79 

236 

Average  monthly 
diversion  in  per  cent 
of  seasonal  average 

3.2 

11.1 

14.9 

13.2 

19.9 

17.7 

10.9 

4.3 

•   Excluding  diversions  by  Delta-Mendota  and  Contra  Costa  Canals. 
a  See  1948  Water  Supervision  Report  for  prior  years. 


I 
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TABLE  357 

COMPARATIVE  MONTHLY  DIVERSIONS 
TOM  PAINE  SLOUGH  -  DELTA  UPLANDS 

In  acre-feet 


Year  (a) 

fcr. 

.■  pi'  . 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

■•-. 

seasonal 
Diversions 

ig'.g 

155 

3534 

3114 

3570 

4324 

4017 

3226 

1362 

23300 

1950 

737 

2286 

3081 

3163 

3860 

3542 

2601 

1147 

20420 

1951 

81 

2321 

3434 

3531 

4371 

4653 

3261 

836 

22590 

1952 

27 

1309 

3639 

2766 

4198 

3658 

2253 

972 

18820 

1953 

2133 

2674 

1944 

3019 

3967 

3973 

2651 

972 

21340 

1954 

1394 

2711 

2588 

3627 

4515 

4155 

2477 

1371 

22840 

1955 

1290 

2139 

2625 

3785 

3925 

4723 

3320 

1217 

23020 

1956 

1686 

1563 

2168 

3671 

3532 

4048 

2881 

1415 

20960 

1957 

836 

3459 

1674 

3661 

4205 

4695 

2581 

806 

21920 

1958 

0 

668 

2968 

2746 

3774 

4135 

2320 

683 

17290 

Average  Acre-Feet 

834 

2266 

2724 

3359 

4067 

4160 

2757 

1083 

21250 

Average  c.f.s. 

14 

38 

44 

56 

66 

63 

46 

18 

44 

Average  monthly 
diversion  in  per  cent 
of  seasonal  average 

3.9 

10.7 

12.8 

15.8 

19.1 

19.6 

13.0 

5.1 

a     See  1948  iVater  Supervision  Report  for  prior  years. 


TABLE  358 

COMPARATIVE  MONTHLY  DIVERSIONS 
SAN  JOAUUIN  RIVER  -  DELTA  UPLANDS  -  STOCKTON  TO  VERNALIS 

In  acre-feet 


Year  (a) 

Kar. 

Apr. 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

Oct. 

Total 

Seasonal 

Diversions 

1949 

1227 

13430 

11890 

13140 

14930 

12380 

7857 

3768 

78620 

1950 

5746 

13090 

12200 

11860 

17050 

13270 

7855 

3558 

84630 

1951 

279 

12240 

11480 

13350 

14860 

12650 

6340 

3I8I 

74830 

1952 

6 

3791 

10320 

9465 

12250 

12350 

7128 

3401 

58710 

1953 

8000 

13550 

8883 

10600 

18110 

14630 

3835 

3162 

85770 

1954 

6711 

11820 

9550 

14980 

I836O 

I328O 

3677 

4164 

87540 

1955 

5806 

12270 

10770 

16350 

17930 

16820 

10330 

3767 

94090 

1956 

4792 

9271 

7758 

13120 

16330 

13 160 

7337 

2382 

74250 

1957 

1333 

16970 

9182 

15110 

17900 

I6O4O 

7625 

1570 

85730 

1958 

32 

1263 

10920 

10530 

13740 

14250 

8305 

3346 

62390 

Average  Acre-Feet 

3393 

10770 

10300 

12850 

16150 

13380 

8089 

3230 

73660 

Average  c.f.s. 

55 

181 

168 

216 

263 

226 

136 

53 

162 

Average  monthly 
diversion  in  per  cent 
of  seasonal  average 

4.3 

13.7 

13.1 

16.3 

20.5 

17.6 

10.3 

4.1 

a   See  19^S  Water  Supervision  Report  for  prior  years. 
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TABLE  359 


COMPARATIVE  MONTHLY  DIVERSIONS 
SAN  JOAQUIN  RIVER  -  VERNALIS  TO  FREMONT  FORD  BRIDGE 


In  acre-feer. 


Year  (a) 

!--£ir. 

Apr. 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

Oct. 

Total 

Seasonal 

Diversions 

19l>9 

852 

27450 

26460 

27790 

33890 

27000 

18380 

5054 

166900 

1950 

15120 

26340 

2  5420 

26240 

33030 

28230 

15750 

4963 

175100 

1951 

1.051 

30310 

24320 

27240 

35030 

30420 

16900 

4333 

172700 

1952 

1296 

7960 

28040 

25640 

31270 

23600 

18860 

5647 

147300 

1953 

19240 

29190 

24060 

30960 

41370 

34340 

21610 

5175 

205900 

195t 

13920 

27320 

23120 

32620 

3  8000 

32290 

21500 

6587 

200900 

1955 

16990 

24520 

26000 

32700 

36570 

32160 

18910 

5308 

193200 

1956 

16100 

21900 

20310 

32030 

34200 

28500 

15030 

3232 

171300 

1957 

4900 

34790 

22250 

34600 

40940 

34480 

I856O 

2782 

193300 

1958 

10 

2568 

24180 

24380 

27330 

23300 

16190 

4943 

122900 

Average  Acre-Feet 

9248 

23280 

24920 

29420 

35170 

29930 

13170 

4802 

175000 

Average  c.f.s. 

150 

391 

405 

494 

572 

487 

305 

78 

360 

Average  monthly 
diversion  in  per  cent 
of  seasonal  average 

5.3 

13.3 

14.2 

16.8 

20.1 

17.1 

10.4 

2.7 

a  See  1943  Water  Supervision  Report  for  prior  years. 


TABLE  36O 

COMPARATIVE  MONTHLY  DIVERSIONS 
MERCED  RIVER  -  MOUTH  TO  SNELLING 

In  acre-feet 


Year  (a) 

Mar. 

Apr. 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

Oct. 

Total 

Seasonal 

Diversions 

1'Ji.i 

62 

2479 

3696 

5296 

5676 

3652 

2998 

1778 

25640 

1950 

676 

2086 

4050 

4793 

4809 

4336 

2673 

455 

23830 

1951 

161 

1590 

3347 

4572 

4825 

4298 

2678 

739 

22210 

1952 

37 

242 

2370 

3177 

3962 

4402 

2833 

1093 

18120 

1953 

2482 

3687 

3293 

3923 

6343 

4975 

3310 

1681 

29700 

1954 

1115 

2515 

3296 

4850 

6950 

4491 

3677 

236I 

29260 

1955 

985 

2814 

3379 

5296 

6086 

6044 

4374 

1356 

30330 

1956 

1102 

1317 

1778 

4479 

5338 

4397 

3374 

1097 

22880 

1957 

400 

2746 

2947 

5391 

6780 

6020 

3700 

1256 

29240 

1958 

15 

217 

2976 

4010 

5166 

4723 

2642 

1386 

21140 

Average  Acre-Feet 

704 

1969 

3113 

4579 

5594 

4734 

3226 

1321 

25240 

Average  c.f.s. 

11 

33 

51 

77 

91 

77 

54 

21 

52 

Average  monthly 
diversion  In  per  cent 
of  seasonal  averap.e 

2.8 

7.8 

12.3 

18.1 

22.2 

18.8 

12.8 

5.2 

a      See   1948  Water  Supervision   Report    for  prior   years. 
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TABLE  361 

COMPARATIVE  MONTHLY  DIVERSIONS 
TUOLUMNE  RIVER  -  MOUTH  TO  LA  GRANGE  DAM 

In  acrc-feet 


Year  U' 

Vjir. 

Apr. 

'■'•ay 

June 

July 

Aug. 

3ept. 

Total 

Seasonal 

Diversions 

19U9 

39 

6i.5 

962 

1255 

1137 

1173 

806 

423 

6440 

1950 

305 

588 

970 

1107 

1121 

1170 

580 

259 

6100 

1951 

15^ 

1.77 

586 

979 

866 

890 

503 

160 

4615 

1952 

7 

139 

692 

945 

1077 

1073 

687 

455 

5075 

1953 

lOiO 

112^ 

li.1.1. 

1804 

2062 

2053 

1358 

468 

11350 

195'. 

591. 

1195 

220i. 

2326 

3082 

2861 

1573 

773 

14610 

1955 

1266 

1335 

1394 

2427 

2740 

2794 

1599 

879 

14430 

1956 

1.39 

1,20 

1026 

1577 

1592 

1694 

1231 

390 

8369 

1957 

186 

21/.8 

1153 

2292 

2810 

2521 

1171 

316 

12600 

1958 

22 

233 

958 

1353 

1862 

2375 

1504 

636 

8943 

Average  Acre-Feet 

i-OS 

330 

1139 

1606 

1835 

1860 

1101 

476 

9253 

Average  c.f.s. 

7 

14 

19 

27 

30 

30 

19 

s 

19 

Average  monthly 
diversion  in  per  cent 
of  seasonal  average 

h..L 

9.0 

12.3 

17.4 

19.8 

20.1 

11.9 

5.1 

a     See  1948   rfater  Supervision  Report   for  prior  years. 


TABLE  362 

COMPARATIVE  MONTHLY  DIVERSIONS 
STANISLAUS  RIVER  -  MOUTH  TO  GOODWIN  DAM 

In  acre-feet 


Year  (a) 

■-"• 

Apr. 

.vay 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

Oct. 

Total 

Seasonal 

Diversions 

1949 

41 

4747 

466I 

6I52 

6531 

5648 

4251 

1940 

33970 

1950 

1313 

3240 

5385 

5493 

6266 

6254 

4055 

1382 

33390 

1951 

II63 

3733 

5043 

6101 

6076 

6333 

4240 

1970 

3466O 

1952 

0 

1872 

5063 

4746 

5604 

5963 

4076 

2921 

30240 

1953 

2939 

4416 

5247 

6266 

8375 

7241 

5005 

3056 

42540 

1954 

1732 

5372 

6O32 

6724 

7949 

7914 

5419 

2969 

44110 

1955 

2812 

3877 

5658 

8105 

8267 

8757 

5413 

3197 

46O9O 

1956 

2682 

3234 

4792 

7824 

8039 

7718 

5167 

2554 

42010 

1957 

1911 

5939 

5577 

9000 

9034 

8849 

5839 

914 

47110 

1958 

5 

2573 

5866 

6465 

7856 

7078 

5341 

2785 

37970 

Average  Acre-Feet 

1460 

3900 

5332 

6688 

7405 

7176 

4881 

2369 

39210 

Average  c.f.s. 

24 

66 

?7 

112 

120 

117 

82 

39 

81 

Average  monthly 
diversion  in  per  cent 
of  seasonal  average 

3.7 

9.9 

13.6 

17.1 

18.9 

18.3 

12.4 

6.0 

a   See  1948  ^ater  Supervision  Report  for  prior  years. 
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TABLE  363 
COMPARATIVE  SEASONAL  DIVERSIONS  AND  ACREAOES  IRRIGATED* 


jACRAKENTO  RIVER 


River  Reach 

Total 

iacranento 

Verona 

Knights  Ldg. 

./llkins  31u. 

Colusa 

Sutte  City 

Red  31uff 

to 

to 

to 

to 

to 

to 

to 

jacramento 

Year 

Verona 

Knights  Ldg. 

/illkins  31u. 

Colusa 

Sutte  City 

Red  Bluff 

Redding 

to  Redding 

19i»9  Seasonal  diversion,  arre-feet 

182100 

59660 

189600 

396600 

95500 

758700 

179800 

1873000 

Average  cubic  feet  per  second 

375 

143 

390 

816 

199 

1561 

370 

3854 

Acreage  irrigated  -  general 

li.41,0 

6298 

12430 

37580 

6532 

48750 

18350 

144400 

Acreage  irrigated  -  rice 

15510 

7437 

14890 

35150 

8090 

56210 

0 

137400 

Acre-feet  per  acre  (a) 

5.1 

5.1 

5.9 

5.5 

5.5 

7.2 

9.6 

6.5 

1950  Seasonal  diversion,  acre-feet 

158600 

60220 

186200 

370100 

87250 

751500 

180300 

1794000 

Average  cubic  feet  per  second 

'!* 

124 

383 

762 

180 

1545 

371 

3692 

Acreage  irrigated  -  general 

15280 

4936 

12710 

39300 

11150 

50540 

13840 

15280O 

Acreage  irrigated  -  rice 
Acre-feet  per  acre  (a) 

10900 

5274 

13350 

26760 

9107 

43080 

0 

108500 

1..9 

5.9 

7.1 

5.5 

4.3 

8.0 

9.4 

6.7 

1951  Seasonal  diversion,  acre-feet 

169100 

77770 

206200 

400500 

115500 

830300 

172800 

1973000 

Average  cubic  feet  per  second 

348 

160 

424 

824 

240 

1709 

355 

4050 

Acreage  irrigated  -  general 

19520 

4905 

15150 

41100 

10310 

51390 

19850 

162200 

Acreage  Irrigated  -  rice 

16660 

3434 

15060 

32820 

14240 

58610 

0 

140800 

Acre-feet  per  acre  (a) 

3.8 

9.3 

6.8 

5.4 

4.7 

7.5 

8.5 

6.4 

1952  Seasonal  diversion,  acre-feet 

132300 

66510 

158500 

410800 

102800 

754300 

179000 

1805000 

Average  cubic  feet  per  second 

272 

137 

326 

845 

212 

1553 

368 

3714 

Acreage  irrigated  -  general 

11,610 

5186 

12330 

33350 

10310 

46690 

20470 

142900 

Acreage  irrigated  -  rice 

11550 

6761 

12620 

35770 

15310 

57040 

0 

139100 

Acre-feet  per  acre  (a) 

3.9 

5.6 

6.4 

5.9 

4.0 

7.3 

8.5 

6.3 

1953  Seasonal  diversion,  acre-feet 

161600 

66980 

187600 

433400 

135100 

861700 

171800 

2018000 

Average  cubic  feet  per  second 

333 

138 

385 

892 

278 

1773 

353 

4153 

Acreage  irrigated  -  general 

14420 

3606 

12420 

29780 

10840 

41320 

22020 

134900 

Acreage  irrigated  -  rice 

13380 

6836 

14050 

37300 

19080 

73960 

0 

164600 

Acre-feet  per  acre  (a) 

4.8 

6.4 

7.1 

5.5 

4.5 

7.4 

7.7 

5.5 

1954  Seasonal  diversion,  acre-feet 

186300 

87880 

191600 

459500 

139800 

831300 

184700 

2091000 

Average  cubic  feet  per  second 

383 

181 

394 

966 

288 

1710 

380 

4303 

Acreage  irrigated  -  general 

13160 

5394 

14450 

34670 

10710 

38110 

23310 

139300 

Acreage  irrigated  -  rice 

16530 

9840 

14630 

40090 

19640 

84200 

0 

184900 

Acre-feet  per  acre  (a) 

5.2 

5.8 

6.5 

6.3 

4.5 

5.8 

7.8 

6.3 

1955  Seasonal  diversion,  acre-feet 

183100 

77070 

196300 

425500 

131000 

881000 

200700 

2096000 

Average  cubic  feet  per  second 

377 

159 

404 

878 

270 

1813 

415 

4313 

Acreage  irrigated  -  general 

16760 

7471 

17800 

42320 

13350 

44000 

24020 

165700 

Acreage  irrigated  -  rice 
Acre-feet  per  acre  (a) 

12340 

6077 

12970 

31780 

14160 

59040 

0 

136400 

5.2 

5.7 

6.4 

5.8 

4.8 

8.6 

8.2 

6.8 

1956  Seasonal  diversion,  acre-feet 

149400 

60910 

149300 

362900 

111400 

817000 

200800 

1352000 

Average  cubic  feet  per  second 

307 

125 

307 

747 

229 

1681 

413 

3311 

Acreage  Irrigated  -  general 

17290 

7475 

13360 

37530 

12830 

43000 

24080 

155500 

Acreage  irrigated  -  rice 

10790 

5323 

10220 

28010 

13340 

54950 

0 

122500 

Acre-feet  per  acre  (a) 

4.2 

4.8 

6.3 

5.5 

4.3 

8.3 

8.2 

6.5 

1957  Seasonal  diversion,  acre-feet 

135400 

64150 

156200 

358600 

104000 

807000 

179000 

1804000 

Average  cubic  feet  per  second 

279 

132 

321 

738 

214 

1651 

368 

3712 

Acreage  irrigated  -  general 

14780 

5632 

18510 

40050 

14480 

48220 

24070 

165800 

Acreage  irrigated  -  rice 

7225 

5771 

10210 

24770 

10210 

47890 

0 

106100 

Acre-feet  per  acre  {a) 

4.7 

5.6 

5.4 

5.5 

4.2 

8.4 

7.3 

6.5 

1958  Seasonal  diversion,  acre-feet 

122700 

71190 

144000 

365700 

92320 

706800 

181800 

1585000 

Average  cubic  feet  per  second 

252 

145 

296 

753 

190 

1454 

374 

3467 

Acreage  irrigated  -  general 

15140 

8085 

16180 

40130 

14920 

43490 

24040 

162000 

Acreage  irrigated  -  rice 

988.9 

6773 

11100 

30210 

11210 

51670 

: 

■.2:"'^^:' 

Acre-feet  per  acre  (a) 

3.6 

4.8 

5.3 

5.2 

3.5 

7.4 

"'■- 

Average  1919  to  1953 

Seasonal  diversion,  acre-feet 

158100 

70230 

175500 

399500 

111700 

800000 

183100 

1899000 

Average  cubic  feet  per  second 

325 

145 

353 

822 

230 

1646 

377 

3908 

Acreage  irrigated  -  general 

15540 

5899 

14530 

37580 

11540 

45500 

21910 

152600 

Acreage  irrigated  -  rice 
Acre-feet  per  acre  (a) 

12490 

6353 

12910 

32270 

13440 

53560 

0 

136100 

4.5 

5.7 

6.4 

5.7 

4.5 

7.7 

8.2 

5.5 

Per  cent  of  total  diversion 

8.3 

3.7 

9.3 

21.0 

5.9 

42.1 

9.6 

Diversion  data  are  for  the  diversion  season,  March  through  October. 
Excluding  such  diversions  for  municipal  use  as  the  City  of  oacramento  and  the 


:ity  of  itedding. 
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OIVBASIOKS  AND  ACR£AG£S  laRICATED 
SACRAKEKTO  RIVSR  (S«cr«n«nto  Co  V«rona) 


Noveaber  1957 

through 

October  1958 

-'-■; 

"?• 

«^l,l>-l~.,A,,.-. 

•.•■law 

::,"r, 

N, 

On 

„ 

.^ 

^ 

Af 

w-i 

^ 

)v^ 

*.« 

i-»» 

Oo 

C*.-.o> 

... 

—  rOrfBS   BSiOGE   -  SACRAKEKTO— 

0.0 

—CACINC  STATION  -  SACUM&KTO 
RIVER  AT  SACRAMEWTO— 

0.6L 

City  of  SaenuHnto 

o.n 

3-19- 

2-20" 
2-2.- 

2330 

2220 

2200 

2090 

2380 

2880 

(000 

U.10 

51.20 

5790 

4300 

3820 

42390 

ftir.i: 

r>. 

— AMERICAN  RirSA— 

I.IL 

—SACK  BOiWtW  PIT 

aECLAMATIOH  DISTRICT  1000— 

1.3L 

A»erlc«ii  Ho«  Coapany 

USD 

1-3" 

36 

11.7 

89 

Rl. 

47 

463 

159 

— RECLAJUTIWI  DISTRICT  1000 
DRAIN    (Second  Bannon  Slouch) 

2.iL 

Elmtr  P.  Christophel 

2.15L 

1-8- 

15 

38 

15 

9 

77 

34 

0.   D.  Parr 

3.151. 

1-b- 

12 

12 

23 

Roae  Orchard,    Incorporated 

3.55S 

1-16" 

8 

169 

11.7 

121 

16 

461 

170 

H.   Owyang 

t.oa 

1-10" 

59 

50 

109 

60 

— CACISC  STATION  -  SACRAMENTO 
RirER  AT  SACRAMSIfTO  AIR— 

1..0i 

—CAGING  STATION  -  SACRAMESTO 
aiTER  OPPOSITE  SACRAKEMTO 
tfSIR— 

I..2 

Reeae  and  Greer 

i..65a 

I-:"" 

3 

56 

1.2 

101 

53 

George  W.    Seed 

5.05fl 

1-12" 

NO  DIVERSION 

Mary  S.   Seydel   Estate 

5.25.1 

1-8" 

1.6 

1.6 

61. 

15 

171 

96 

A.   R.   Kerkley 

5.38 

1-6- 

22 

17 

12 

51 

26 

Lucy  Casaelaao 

5.5a 

1-6- 

23 

30 

31 

2 

86 

a  48 

A.   A.    Casselaan 

5.55R 

1-8- 

NO  DIVERSION 

Riverside  Mutual  Ifater  Coapany 

6.1L 

2-18" 

567 

1180 

121,0 

1330 

832 

195 

5344 

1477 

— RECUKATIOS   DISTRICT  1000 
DRAIN  3— 

6.85L 

Pred  C.   Jones 

7.5L 

1-3" 

3 

31. 

30 

21 

9 

102 

100 

A.   Marty  and  C.    Inderkum 

7.7S 

1-8- 

72 

75 

93 

4 

244 

93 

Candido   Rosa 

7.8L 

1-10" 

51. 

56 

110 

93 

E.    D.    Willey 

7.9L 

1-10" 

35 

17 

61 

1.4 

157 

129 

A.   Marty  and  C.    Inderkua 

8.259 

1-a- 

KO  DIVESSIOII 

A.   Marty  and  C.    Inderlcua 

3.38 

1-8- 

NO  DIVESSION 

Pearl  Blauth 

3. 58 

1-7" 

2 

2 

a  4 

Pong  Shee   Para 

9.31. 

1-10" 

172 

182 

91 

46 

491 

265 

Henry  Asen  and  £.   C.    Peabody 

9.35S 

1-11." 

8 

31. 

30 

51 

10 

133 

b  150 

Fred  C.    Jones 

9.8L 

1-3" 

7 

7 

18 

9 

41 

30 

Carl  Casaelaan 

9.98 

1-12" 

NO  DIVERSIOII 

Lloyd  M.    Robbing 

10.251. 

1-li" 

6 

33 

59 

65 

49 

27 

239 

491 

ThOMs  «.    Erwln 

10.658 

1-12" 

1 

32 

66 

79 

15 

193 

115 

idward  Russell 

10.75L 

1-12- 

21 

91 

30 

192 

107 

•.  A.  Ten  Syck 

11.18 

1-12- 

110 

122 

21 

4 

257 

U6 

— £:jtH3!LH   PERHT— 

11.9 

■sodland  Faras.    Incorporated 

12.03 

4-36" 

1130 

1.53 

1.970 

9320 

11600 

11700 

645 

1590 

4U10 

:.d  3960 

c,e  6317 

Tnoaas  O'Connor  Estate 

12.58 

1-12- 

LI 

31 

83 

12 

170 

150 

rfllllaa  Pluab.   Jr. 

12.78 

1-6- 

1.5 

55 

10 

110 

78 

Lewis  Thornton 

12.951. 

f  2-i- 

2 

1 

4 

3 

3 

1 

14 

4 

3.    C.    Parss,    Incorporated 

13.18 

1-12- 

23 

223 

60 

18 

329 

g  230 

3.   C.   Panu,    Incorporated 

13.258 

1-12- 

26 

6 

76 

72 

61. 

llu 

103 

63 

520 

g 

Llkhora  Mutual   Mater  Company 

11..  IL 

1-21.- 
1-30- 

834 

1970 

2320 

1880 

1190 

254 

9449 

n  2846 

11  189 

Joseph  Vereas 

U.25R 

l-U" 

28 

102 

40 

no 

160 

..   Slanchl 

NO  DIVESSIOII 

*.   P.  Bicker  (l) 

.-.•■■ 

72 

100 

lU 

i 

210 

^4ta•aa   Cantral  Hutuai 
fcater  Coapany 

16. OL 

1-21.- 

1.83 

601.0 

1.910 

5290 

5070 

1360 

186 

(1  2334- 

J   1880 

-    '  ■"' 

Kerahay  Cstata 

16.27il 

1-20" 

SC  DIVEHSIOI 

Sacrasento  Rlvar  Banch 

16.628 

1-1/." 

III" 

U 

liC 

21 

14" 

J.C 

^acrasento  River  Ranch 

17.08 

1-11." 

NO  WVEaSICM 

Frank  and  Ruth  Unc 

i7.a 

1-16" 

1    1    1 

55 

157 

212 

lie 

:cse  Alvas  and  Sons 

17.758 

1-16" 

NO  DIVEBSICK 

v'oat  Aivas  and  Sons 

18.08 

1-20" 

i^S 

1*7 

1.C2 

276 

■'.L 

•:.   C.  Lauppe 

18.21. 

2-:c" 

117 

1^5 

iSl 

1    1 
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DIVgaSIONS  AND  ACREAGES  IRRIGATED 
SACAAHENTO  RIVER  (Sacramento  to  Verona)  (continued) 


November  1957 

through  October  195? 

p>.»p 

Monlhlf  DxvnMin  I"  Act  F 

*•! 

*'^ 

^ 

N<. 

D*( 

,«n 

Feb 

«.. 

AP- 

Mor 

J.~ 

w. 

*«8 

s-p. 

O.' 

C.va> 

t... 

3ur-.on  H.  Uuppe              l?.i.5L 
Uyton  Knsces                18. 7R 
E.  L.  Kerns  (k)               18. ^L 

1-1*." 
1-21." 
1-12" 

2 

759 

76 

20 
939 

77 
1100 

99 

93 

1590 

71 

289 

3 

292 

200 
^0 

a  to 

SACaAV.2NrO  TO  VERONA 

Total 

Average  cubic  feet  per  second 

4013 
67 

2678 
1.4. 
2.0 

2200 
36 

1.6 

2090 
38 

1.6 

2380 

>'2 

3369 

57 

2.5 

171.60 
28<, 

13.1 

1U60 
Lll 

IS. 3 

29560 
1.91 
22.1 

29730 
1.83 
22.2 

9618 
162 

7.2 

6135 
100 

1..6 

133700 
185 

15KC 

9839 

Tnis  acreage  also  received  an  undetermined  amount  of  well  water. 

All  Teabody  lands. 

This  acreage  also  received  3880  acre-feet  of  water  from  Cache  Creek 

and  an  undetermined  amount  from  billow  Slough. 

Includes  120  acres  outside  of  •iloodland  Farms  Incorporated  and  500 

acres  of  duck  club  lands. 

Includes  231  acres  outside  of  Woodland  Farms  Incorporated  and  720 

acres  reused  for  duck  club  lands. 

One  4"  unit  was  a  temporary  installation  during  1958. 


Combined  acreage  for  Miles  13. IR  and  I3.25R.   This  acreage  was 

double  cropped. 

2i,l  acres  of  general  crops  and  115  acres  of  rice  listed  for  Mile 

li..lL  were  irrigated  by  3290  acre-feet  of  water  from  Mile  16. OL. 

Formerly  listed  as  Donald  J.  Damron. 

This  acreage  also  received  an  undetermined  amount  of  controlled 

drainage  water. 

Formerly  listed  as  J.  L.  Brannely. 

This  acreage  Is  Drown  landa. 


DIVERSIONS  AND  ACREAGES  IRRIGATED 
SACRAMENTO  RIVER  (Verona  to  Knights  Unding) 


November  195? 

through  October  1958 

M.tt 
on.)  Bon. 

above 

ondS.1* 

Moflthl,  D4,«n.w.  ,n  Ac.  (••< 

Toiol 
0>«rue" 
No.  Oct 

1", 

o.«) 

wait'UH.            Sacramento 

P»mp 

No. 

Dr. 

i„ 

..b 

Mar 

AP- 

May 

Ju"« 

J„i, 

A„, 

S.p< 

Ot. 

A...  Fm> 

&,-,.ol 

... 

—CACINC  jTArlON  -  3AC.RAWENT0  19.61 

«■/;«  AT  vsaosA— 

— Cil03S  CANAL  R&CLAKATIOK      19.  OL 
DISTBICTS  1000  AND  1001— 

Arthur  Orown               .(COSS) 

1-10" 

11. 

100 

77 

39 

24 

253 

94 

Natomas  Central  Mutual       «(1.0S) 
.'ater  Company 

1-2/,  ■■ 
1-36" 

135 

3520 

2610 

3930 

3660 

723 

14590 

95 

1371 

Natoaas  Central  Mutual      .12.03) 
.Cater  Company 

1-20" 
2-21." 

261. 

1,760 

3490 

1.350 

1.1.50 

2630 

19940 

1899 

■?;1 

8.  J.  UKroplna            •(3.3N) 

2-21." 

1130 

1730 

1220 

1210 

322 

5612 

a  454 

a  780 

B.  J.  Ukpopina            "(S.SSK) 

1-16" 

752 

696 

926 

1120 

219 

3712 

a 

a 

Hoy  C.  Osterll            *{3.35N) 

1-11." 

HO  DIVKRSlCtJ 

Soy  C.  Osterll,  Harlan      •13.1.5N1 
Van  Oykft  and  Orland 
Van  Dyke 

1-36" 

1760 

1630 

2070 

1990 

1.41. 

7994 

290 

57" 

—  FEATHER  HIVES—             20.9L 

— SACRAKENTO  SLOUCH--         21. 2L 

Sacranento  River  Ranch        21. 5R 

1-16" 

1.1 

139 

58 

34 

272 

135 

Roy  Mtchelottl              22, IR 

1-10" 

115 

lU 

111 

340 

110 

Sacramento  River  Ranch        22, 5R 

1-21." 

855 

251. 

b  110*) 

.RACING  STATION  -  SACRAMENTO  22,58R 
RIVER  AT  PR2«0NT  *EIS,  EAST 
END— 

A,  F,  Johnston              26, 8L 

1-16" 

51 

170 

Anthony  Purlan              26, 8L 

1-16" 

22 

s- 

— CACIHC  STATION  -  SACRAMENTO  27, 9R 
RIVER  AT  FREMONT  HEIR,  <E3T 
END— 

Lowell  edson           c  28,1R(0.8) 

1-5" 

..2 

... 

Hershey  Estate         c  28.1R(1.3) 

1-18" 

5 

116 

93 

228 

367 

47 

956 

500 

Ous  Injlln            c  2«,1R(2,4I 

1-12" 

^ 

9 

11 

2 

b 

36 

20 

Anthony  PurUn              28, 2L 

1-12" 

10 

3 

13 

69 

Cus  Inelln                   28, 2R 

1-6" 

8 

5 

T 

20 

20 

Ralph  Aite                28, 6L 

1-8" 

39 

39 

4'' 

Herahey  Estate              29, OR 

1-12" 
2-16" 

98 

207 

64 

236 

596 

214 

Russell  Brothers            29, 2R 

1-12" 

11.5 

69 

6 

220 

150 

Sebaotlan  Tturrelde          29. 9L 

1-12" 

77 

35 

7 

119 

105 

Uo  Ciovanetti               30, 2L 

1-6" 

11 

10 

9 

13 

42 

40 

Anthony  FurUn              30,  5L 

1-11." 

81. 

325 

302 

302 

125 

1139 

79 

d  90 

K.  R,  Richardson            30. 7R 

1-10" 

32 

11 

6 

49 

4S 

Albert  Muss                30,75R 

1-6- 

26 

26 

Alice  B,  West                30, 9L 

1-6" 

H(J  DIVERSim 

A,  C,  Huston  Jr,  and         31, 5R 
Mrs,  E,  Huston 

1-12" 

70 

201 

171. 

69 

>.. 

14-> 

K,  1),  Hichardaon             ]I,75R 

2-11." 

H 

102 

l»< 

190 

lij 

^,9 

»*i 
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DIVeftSIOHS  UIO  ACBEACES   lEUICATED 
SACBAMEXTO  SIVES   (Varou  to  Knlgbta   Landing)    (contlnuad) 


•■    veaber 

1957 

through  Octob* 

r  1958 

-— '^ 

*&o»e 
raaento 

Muii*l|  ft.Tfc—  »  *o^>— 

^V.  ^^ 

'  iVr, 

He* 

0« 

J- 

•» 

.. 

**. 

•*"» 

.— 

>-»» 

»-» 

-           - 

0— »* 

... 

M.    Aionso 

31.81. 

1-6- 

1 

Sutt»r  Mutual   rtter  Coapir.r 

32.01 

1-20- 
2-2A- 

2040 

1920 

2350 

2530 

910 

'-'•'- 

-'- 

J.  r.   Mtvrs  and  £.   F>jrlan 

32. SI 

1-12- 

28 

14 

19 

IS 

76 

69 

Collier  arothara 

32.53 

1-10- 
e  1-12- 

82 

66 

85 

7 

240 

157 

tf.    H.   Zetgler  and  H.    Carlson 

33. 2L 

2-10" 
1-12- 

51.2 

A27 

410 

407 

134 

1920 

183 

ISO 

..    -.    .-:. 

33.351 

1-10- 
1-12" 

SI 

54 

106 

... 

160 

Clar*ne«  Ou  Bots 

33. 5S 

1-U" 

24 

67 

106 

33 

230 

120 

P.  (.,  C.  J.,  and  >.  ». 

Lalser  and  L.   }.  «ansager 

33.751 

I-IA- 

136 

27 

185 

45 

393 

298 

xell  tfilson 

33.S5S 

f   1-A- 
1-6" 

17 

3 

29 

46 

30 

28 

29 

-- 

'-• 

32 

— SOOTHSaH  PACIFIC   SilLaOiO 
KUKS— 

33.95 

VESOM  TD  tSICHTS   USIDIKC 

Total 

Average  cubic  feet  per  second 

17 

0 
0.0 

3 

0 

0.0 

0 

0 

0.0 

0 

0 

0.0 

5 

0 

0.0 

399 

7 

0.6 

1S«20 
254 
21.9 

U02a 

230 

19.7 

17240 
280 
24.2 

17460 
234 
24.5 

6250 

184 

0.; 

7;2M 

^9 

8085 

6773 

DisT^ar.ce  froa  .^acraaento   River  and  baak 

Coabir.etj  acreage  for  Ukropiaa  Plants  at  Miles  •O*?")  and  •(3<35R)> 
TMs  wa^er  was  served  to  J.60  acres  of  rice  listed  for  Kile  6.'}L  on 
RnigJits   landir.g   Sidge   Cut,. 

Plant    13   located   or.  Grays  Bend  which   is  an  old  c^annel  of  the 
Sacraaento   ^iTer.      titer   ir.  the   channel   is  derired   froa  seepage  and 
a  gated  pipe  to  the  Sacra=ento  .=liver.      Distance  fro=  the   river   is 
shoMn  in  parentheses. 


This  acreage  also   received  an  undetersi.-ied  aaount   of  cor.tr 

drainage  Mater. 

Teaporary   installation  in  1958. 

^ne  L"  unit  Mas  a  neM  installation   In   1953- 


DIVSftSIONS   tKD  ACil£AC£S   !A3IGAT£D 
SACaAHESTO  RIVEA   (Knights  Unding  to  <<iliciQS  Slough) 


*=*'  —                              ia 

ac^ve 

Ho-->)t  CV«™c»  -.  Atr^fr^ 

t'^ 

No. 

n_ 

» 

Wv 

.4. 

**» 

.."» 

_ 

1^ 

*-» 

s.^ 

Oc 

.« 

— Cioisc  ;:                       zsi:, 
aivaii  a:                         :— 

34.  OL 

— mioifrs  :- 

34.1 

—COLUSA   3ASI»  DiiAIS— 

34.15a 

£.   £.   ISuttall                            34. 

15?.(0-2I 

1-6- 

7 

9 

15 

ilyer  Faras   Coapany 

34.5.=. 

1-16- 
i-2C- 
1-24- 

477 

5430 

5440 

5160 

5110 

552 

22170 

•   35 

a   2252 

•allace  Ernst  and  A.   Johnson 

34.951 

1-3- 
1-12- 

54 

75 

129 

^  = 

Salter  Saysond 

35.21, 

1-12- 

53 

40 

93 

'^ 

Johnson  and  Anderson 

35.3L 

i-io- 

32 

25 

14 

71 

"' 

J.   Ooffitser 

35-851 

1-6- 

HO  DIVESSIOK 

f.-a.nit   Rossi 

36.2L 

1-12- 
1-14- 

36            4 

159 

62 

ia.-l  H.   Cray 

36.451 

1-9- 

SO  DIVEP.SICM 

— stcuouriot  oisraicT  787 

CiAUACE  PUST— 

37. OR 

Albert  Xuttall 

37.21 

1-14" 

38 

86 

.<- 

Jbrbelle  J.    3undook 

37.751 

1-8- 

23 

12 

35 

IM 

Alice  aeel  and  Mabel  Green 

38.4L 

1-10- 

34 

34 

-3 

C.    L.    Reel 

38.81 

1-10- 

41 

37 

79 

110 

C.   L.   aeel 

39.4L 

1-12- 

95 

51 

43 

139 

87 

C.    I.    aeel 

39.8L 

I-IO" 

62 

23 

24 

1>9 

70 

4'illiaa  Ouffr,  Jr. 

39.91. 

1-S" 

22 

20 

42 

24 

Sutter  Mutual  aater  Coapanr 

(State   .^jnch   Send) 

40.61 

2-24" 

1-36- 

572 

6460 

4800 

5620 

5U0 

1690 

29 

246:0 

2919 

2C«3 

■-.  -er  Faras  :oapany 

41.0S 

1-14- 
1-16- 

1^ 

346 

241 

«S 

119 

*jell  aanch 

41. OL 

1-6- 

8 

9 

43 

Suell   aancn   (8.   £.    Dean) 

42. 2L 

1-6- 

14 

2 

lb 

19 

Mrs.   !(.   Lorenietti 

.... 
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DIVtiRSlONS  AND  ACREAGES   lARICATCD 
SACriAMENTO  RIVER  (Knights  Landing  to  jifllklns  Slough)    (continued) 

iovomber  1957  through  October    195^ 


ondBonh 

andS.i. 

M«nH.lr  0..*M«n  In  Ac*  Fh' 

...,.   Oi- 

''^ 

OV 

Na. 

0« 

Jon 

p>b 

M«. 

Ap. 

«ar 

..™ 

Jul, 

*,g 

s-p. 

0<' 

G*-,.ol 

... 

bl   LJoraUo  <unch 

1.2. ja 

1-11." 

1-10" 

234 

-:24 

522 

7,7 

.'. 

.--,. 

"-. 

cl   Uoraao  iUnch 

1.3. IH 

1-12" 

'.1'  lilVEKSIai 

ftcclaafttlon  District  201,7 

<.3.la 

3-50" 

685 

13100 

5970 

9700 

8550 

950 

c  38«0 

d  33ffl 

393t. 

Xraner  Ranch 

J.3.!:. 

1-12" 

101 

90 

111 

100 

Bill  £r<laan 

,'.!.■; 

:-n" 

36 

137 

1"3 

uo 

—ReCUKATIOX  DISTRICT   101 
DHAIMACE  PUKT— 

Lfc.u-i 

John  Clauss 

U.2L 

1-1'" 

'l 

458 

2''3 

253 

246 

1321 

I'^j 

John  Clauss   (Fuchlln) 

1.5. 6L 

.--^" 

NO  DIVERSION 

— CACINC  STATIOn  -  SACUKEHTO 
HIVER  ABOVE  RECLAMATION 
DISTRICT  108  DRAIN  PUKT— 

1.6.1. 

John  Clauss 

1.6.1.51 

1-16" 

NO  Div£hii0(; 

J.   R.   Henlc 

1.6. 5L 

1-U" 
1-20" 

155 

122 

292 

e    569 

m 

Hary  Hlatt  Propartles, 
Incorporated 

1.8. 7L 

2-2.- 

1270 

1410 

1150 

1140 

53  5 

5505 

226 

119 

0.   J.   Hlatt 

49. OL 

l-U" 

bo 

36 

113 

102 

317 

f  290 

r  60 

C.   J.   Hlatt 

1.9. 7L 

1-11." 

200 

224 

304 

305 

92 

1125 

r 

f 

Raclaaatlon  District  108 
(Tyndall  Hound) 

51. IR 

2-21," 
1-36" 

781 

3950 

2460 

2520 

2170 

378 

1226Q 

1353 

802 

Holofls  and  Westover  Conpany 

51. 2L 

2-16" 

NO  DIVERSION 

Fritz   Erdman 

S1.9R 

1-12" 

221 

221 

100 

Thomas  Nelson 

52. OL 

1-16" 

62 

142 

211 

415 

220 

George  Van  Ruiten 

52. 9L 

1-10" 

NO  DIVERSION 

Reclamation  District   108 
(Kowell   Point) 

53. 8R 

l-H" 
1-20" 

1-36" 

38 

505 

1060 

702 

106 

2 

2473 

i.52 

George  Van  Ruiten 

53. 9L 

1-12" 

56 

140 

142 

73 

411 

hOO 

Broonleside  Paras 

55. IL 

1-20" 

274 

342 

86 

702 

}i.O 

Srootnleside  farms 

56.3L 

1-16" 

NO  DIVERSION 

Reclamation  District  108 
(Boyer  Bend) 

56.1.R 

1-12" 
1-18" 
2-22" 
1-36" 

56 

2300 

2220 

2970 

3190 

936 

116 

11790 

936 

fcJJ 

Jacob  Killer 

56.65R 

1-12" 

no  DIVERSION 

Broofflleside   Pams 

56.95L 

1-20" 

1                1 

234 

110 

^9 

11^, 

549 

(T   210 

L.   H.   Miller 

57.0R 

1-10" 

NO  DIVERSICM 

William  Crawford 

57.251 

1-21." 
1-30" 

13 

481        3720 

1860 

2550 

1900 

344 

10870 

1100 

755 

Lamb  Brothers 

57. 5L 

1-16" 

NO   DIVEHSICK 

J.   A.   Neilaon  Estate 

58. 3L 

1-14" 

23 

137 

37 

214 

7 

418 

2n<t 

Alax  Grant 

58.91 

h   1-14" 
1-16" 

77 

17 

100 

194 

UJ 

I.   G.   Zuaoalt 

59.  IR 

1-12" 

11.ANT  REMOVED 

Reclamation  District  108 
(South  Steiner  Bend) 

59.15R 

I-IO" 
1-16" 

117 

117 

u^ 

Lamb  Brothers 

59.8L 

1-U" 

NO  DIVERSION 

i.  A.  Lamer 

60.I.L 

1-14" 
1-16" 

474 

673 

870 

185 

12 

-■•- 

siO 

12J 

L.   A.    Butler 

60. 5L 

1-12" 

:.H 

V 

^■* 

Li5 

Reclamation  District  108 
(North  Steiner  Send) 

61. 3H 

1-16" 

NO  DIVERSION 
1               1 

Richard  )4oore 

61. 5R 

1-12" 

NO  DIVKRSICM 

. 

L.   A.    Sutler 

61. 8L 

1-12" 

51 

U 

ti*. 

91 

Wayne  Hlne 

62. 3R 

1-10" 

U< 

144 

105 

397 

1    1S9 

John  Hack 

62. 3L 

l-U" 

K 

US 

371 

254 

31 

34 

842 

^7? 

Jal(«  Locvleh  Estate 

62. 6R 

1-6" 

22 

22 

}t> 

KNIGHTS   LANDING  TO  4ILKINS  SLOUGH 

13 

0 

0 
0 

0.0 

0 
0 

0.0 

0 
0 

0.0 

0 
0 

0.0 

3133 
53 

2.2 

38040 
619 
26.4 

27920 
469 
19.4 

35970 
585 

25.0 

31990 
520 

6*98 
109 
4.5 

416 

7 
0.3 

U4O0O 
199 

1 

;-ivf^- 

Total 

Avarave  cubic   feet  per  second 

P-jr.ihT/   une    In  per  <  ent,   of  nnnual 

Camtiinad  acr««i:*   ''>^<'  ^11*    }t-.iH,    3«cr«Banto   River,    «nd  Mile  0.3L, 

Coluee   Beiln   Dreln. 

Includes   160  aerea  of  Qulstl    Unds. 

Includee  2(70  acre-feat  delivered   to  River  Paraa  Company  ae 

roUows:      April  k.    Hay   1)00,    June    U9.    July  800,    Auguat   275,    and 

September  ). 


Includan   1^9*^  «cr«a  of   River   Fanns  Cmpany    land. 
Includea    100  acre-feet  of  Mater   apLUed    Into  a   lake 
Cooblned  acreage   for  Hlles  <.9.0L  end  49. ?L. 
Of  thla  acreage,    50  were    reused  for  duck  ponds. 
The   It,"  unit  was  a   temporary   Installation  In  19S0. 
Includes  6')  acres  oT  Zunwalt   lands. 


267 


DXVSASIOKS  AKD  ACREAC£S   IRRXCATCO 
SaCRaXEKTO  aiV£<l   (rfllklns  Slough  to  Colusa] 


r    .'' 

•.-..-. r 

October  1953 

-.*.■* 

r^ 

«^' 

..^o~^.^^ 

■■■» 

r. 

~- 

Ok 

i~ 

» 

^ 

*^ 

^ 

/— 

M, 

^•9 

if 

Oc< 

c—.. 

^. 

2860 

25400 

18600 

19900 

19500 

2950 

89210 

4310 

3923 

.1.    l.   Toung 

-12- 

63 

47 

123 

238 

135 

-4*iscer  S«neh 

oj.oSi. 

1-3" 

56 

40 

36 

132 

100 

Sutler  Mutual   -^ttr  Coapanjr 

63.751 

6-42- 

2--?- 

3070 

51100 

J490O 

43800 

40000 

8340 

155 

a  131900 

b  13331 

b  14463 

— CACIliC  STATIOT  -  SACaAJGNTO 

63.75 

.^ottert   £.    Sejuuns 

63. 9L 

2-14- 

247 

328 

471 

207 

120 

1373 

440 

30 

jrnba-ja  Livestock   Coaipany 

64.3? 

1-1.- 

90 

27 

29 

146 

115 

— CACISC  S'aTIOK  -  SACAAMEKTO 
.11 /£i)  AT  TISDALS  ^IR— 

64.3?^ 

Frank  Laaft   (e) 

6i..3Sl 

1-1.- 

SO  DIVEHSIO 

Tisdale  Irrigation  and 
drainage   Zo»p*aj 

6t.i.L 

1-9- 
1-12- 

246 

502 

384 

1132 

433 

Van  Horn   iUneb 

64. 9S 

1.14- 

93 

16 

152 

85 

36 

372 

150 

Juar.  Velasqufit 

65. la 

1-4- 

Ko  oivrasiai 

rred  ocftaar 

65. 6S 

1-16- 

NO  OZVESSiai 

-alter  Sttl 

65.71 

1-9- 

35 

128 

123 

236 

135 

J.   L.    Growling 

66.43 

1-18- 

US 

186 

314 

369 

191 

27 

1222 

500 

risdsle  Irrigation  and 
jrainjfe   loapany 

67.11 

1-16- 
1-22- 

100 

636 

912 

2120 

610 

339 

156 

5373 

IS  1402 

279 

■ew-ji:  Land  and  Parsing 

67.51. 

1-12- 

3430 

3900 

3960 

3650 

951 

15690 

1652 

1105 

■TiOB  DISTRICT  70 
.    -;£   PUK7— 

63. 9L 

Xerldlan  Faras  iater 
Cospanr  5 

63.31 

--'-■ 

NO  DIVERSION 
1               1 

J.   L.    arowning 

69.03 

l-l4- 

1-22" 

SO  DIV 

:iisiai 

:.    Terxa  and  A.    Andreotti 

69. 2S 

I-IO" 
2-16" 

21 

694 

491 

777 

517 

74 

72 

2636 

607 

5M 

— EODT'3   reaar  site   (Cnaes)  — 

69.45 

J.    S.   Hollenbeck 

69.  8H 

1-4- 

no  DIVESSIOH 

i.   7.   Daly 

70. 4L 

1-10" 

73 

49 

72 

32 

9 

234 

e    S- 

Seekley,    Sitchie,    Poundstone 
and  Andreotti 

70.4S 

1-16- 
1-20" 

1620 

636 

1110 

1500 

461 

5377 

152 

500 

r'teridian  Farms   ^ter 
Coapanr  - 

71.11. 

1-24" 

292 

539 

1180 

1150 

137 

3348 

1055 

A.    3.    Armstrong 

7i.9.H 

1-14" 

295 

191 

27 

493 

f  380 

H.   and  A.   Andreotti 

72.11 

2-».- 

U2 

89 

224 

765 

1220 

450 

C-   T.    Froh 

73. 6H 

1-10- 

20 

95 

57 

47 

209 

110 

X«rldlan  Tares  tetcr 
Zoapanj  3 

74. 3L 

1-1?- 

932 

990 

1010 

1040 

781 

4303 

553 

33 

L.    3.    ilestfall 

75.3R 

1-10- 

50 

119 

95 

90 

354 

g  205 

J.    i.    Tates   Estate 

76.  IL 

1-10" 

19 

43 

34 

96 

b  173 

-Hoben   Chesner 

76.151 

I-IO- 

26 

441 

366 

352 

293 

1473 

40 

97 

M.    5.    Oarls  and   C.   K.   Anderson 

76.2L 

1-8" 

6 

19 

25 

50 

Steidlaajrir  brothers 

76. 5H 

1-16" 

115 

180 

43 

333 

200 

Olire   ?ercjr   Davis,    et  ai. 

77.88 

1-16" 

100 

265 

359 

221 

16 

961 

178 

3an  Juan  Ranch 

77.91 

1-16" 

190 

47 

237 

226 

Olive  Percy   Davis,    et  al.    (1) 

78.15H 

1-30" 

ISIO 

1340 

1920 

1710 

7230 

i 

Olive  Percy   Davis,    et  al. 

78.75S 

2-12" 
1-16" 

99 

570 

104 

469 

259 

426 

24 

1943 

i  462 

J  2431 

Olive  Percy   Davis,    et  al. 

73. 8» 

1-24" 

277 

2260 

2U0 

2250 

2230 

117 

92  54 

J 

S 

Steidlaayer  Brothers 

73.9a 

1-12" 

KO  Diraasioi 

C.    £.    Reische 

79.0L 

1-10" 

37 

55 

60 

6 

153 

k  157 

Cerrana   Orchard 

79.3a 

1-10" 

36 

55 

29 

15 

135 

•  75 

J.   J.   Hanklns 

79.51 

1-8" 

U 

10 

24 

38 

A.   K.    «ood 

79.7L 

1-10" 

39 

39 

n  100 

— CACIMC  STATION  -  SACRAKSITO 

pjrea  AT  MsaioiAi— 

79.35 

Kendlan  Paras  Ater 
Coapany   1  and  2 

90.0L 

1-10- 
1-20- 
1-24- 

969 

3360 

3520 

4140 

3990 

1200 

16930 

p  2610 

p  1299 

Cerrans  Orcaard 

90.39 

1-8" 

56 

52 

J- 

.-- 

60 

Toallnion   Brothers  and 
Z.   J.    3urro*r9 

81.51 

1.16- 

22 

26 

29 

65 

-  =  .lnson   arot^^7' 

.-:•-.- 

444 

618 

740 

794 

236 

;';/ 
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DIVSRSIOKS  AND  ACR£AC£3  IilRICATeO 
SACRAMENTO  RIVER  Uilklns  Slough  to  Colusa)  [continued) 


\-^v-^S»r    l';5'' 

•-trough  October  1958 

SL. 

rir. 

Mofllhir  »wi«n  in  Atr^f  .^ 

Tsfsl 
No.    Of 

i.-,90*J 

N„ 

Ow 

,0. 

f*b 

Mof 

Ap. 

May 

Juna 

July 

*M« 

S.1X 

o.. 

•» 

F.    T.    iteiscne  and   L.    i'.    ^ooO 

«.SL 

i-ii'' 

UL 

15 

i^ 

aserson  Hixon 

82. 7L 

1-6" 

HO   DIVERSICW 

St«ldl«yer  arothers 

83. OR 

1-20" 

6 

ilO 

110 

if^ 

73 

"•5 

^- 

1291 

J.   E.   Clarle 

33.31 

1-U" 

I.* 

71 

1 

12J 

J,   £.    Clark 

83. SI 

1-10" 

NO  DIVF.HEiCtJ 

—BUTTE  SLOUCH  OUTFALI,  GATES— 

81.. 01 

aeclamatlon  District   lOOt 

85.31 

1-8" 

23 

1.' 

o5 

-' 

■- 

Sceldlnayer  Brothers 

8S.68 

1-12" 

1^1 

90 

70 

2^1 

125 

Clifford   Relchel 

85.81 

1-10" 

18 

18 

3^ 

Lydell  Peck 

36.11 

1-8" 

25 

U 

18 

51. 

70 

tf.    H.    Halsey 

86. IR 

1-12" 

50 

51 

217 

66 

86 

C 

1.71. 

21Q 

Howell   Davis 

86. 2R 

1-18" 

116 

35 

69 

220 

150 

Sclortlno  Brothers   (q) 

86.81 

1-8" 

17 

21. 

1.1 

1.5 

Kathleen   tfllbur 

86.9a 

1-10" 

113 

101 

12 

25 

251 

268 

Kathleen  illhur 

87. la 

1-10" 

1.0 

79 

20 

29 

2  5 

193 

05 

4.    H.    Halsey 

87.1.51 

1-6" 

18 

3 

21 

23 

Mrs.    D.    Locvlch 

87.61 

1-8" 

5 

5 

12 

Swlnford  Tract, 

Irrigation  Company 

87.7a 

1-12" 

31. 

126 

8 

108 

Iji 

Frank  Azevedo 

83.  OH 

1-6" 

0 

Aay  K.    Unge    (rl 

33. 2R 

1-2" 

NO   DIVERSICtJ 

Nagel  and   Ucvlch 

83. 2L 

1-10" 

)9 

1 

^' 

- 

Kayfair  Karins,    Incorporated 

88.71 

1-11." 

108 

3 

70 

181 

Colusa    Irrigation  Company 

89. 2R 

1-20" 

385 

13 

31 

1.29 

Grace  S.   Arnold 

89.21.1 

1-8" 

73 

69 

11.2 

OJ- 

Reclanation   District   1004 

89.251 

1-12" 
1-18" 

657 

820 

321. 

71)3 

78 

589 

3731 

,    ..2  0 

s    VJJ 

M.    H.    Walsey  and  H.    Yerxa 

39.261 

1-12" 

112 

112 

gLKIfiS   SLOUGH   TO   COLUSA 

Average  cubic    feet  per  second 
Monthly  use  in  per  cent  of  annual 

6 

0 

0.0 

0 

0 

0.0 

0 

0 

0.0 

0 

0 

0.0 

0 

0 

0.0 

7321 
123 
2.0 

91.1.20 
1536 
25.8 

7271.0 
1222 
19.9 

89950 
11.63 
21.. 0 

81780 
1330 
22.1. 

1811.0 
305 

5.0 

1302 
21 

0.1. 

365700 
505 

V.-IK 

1C2LC 

a  Includes  5310  acre-feet  of  water  served  to  lands  in  Reclamation 

District  1660  as  follows:   May  1270,  June  U60,  July  1390, 

August  1210  and  September  290. 
b  Includes  735  acres  of  general  and  612  acres  of  rice  m 

Reclamation  District  lb60, 
e  Formerly  listed  as  Lamb  brothers. 
d  Includes  215  acres  of  F.    /Jinshlp  lands  which  are  outside  of  the 

district  and  which  received  299  acre-feet  of  water, 
e  Includes  Ll   acres  of  Rohledor  lands. 
f  Includes  125  acres  of  Steldlmayer  lands. 


I  inciuaes  i^^  acres  oi  jteiaitnayer  lanas. 
c  Includes  120  acres  of  Steldlmayer  lands. 
n  Includes  20  acres  of  Coffman  lands  and  18 


i.     New  installation  in  19SS 


acres  of  Chesney  lands. 


Combined  acreage  for  plants -at  Kiles  73.15H.  73,75.H,  and  ?'?.^,-.. 

Includes  23  acres  of  Davis  land,  29  acres  of  Stass  land,  and  l-^ 

acres  of  Lemos  land. 

Includes  20  acres  of  Oil  Terminals  Company  land. 

Includes  50  acres  of  3.  Surtis  lands. 

An  additional  1919  acres  of  general  crops  and  152  acres  of  rice 

were  Irrigated  by  controlled  drainage. 

Formerly  listed  as  Scortino  Brothers. 

Installed  prior  to  195d.   Not.  previously  listed. 

This  acreage  was  reused  for  duck  ponds.   Includes  550  acres  of 

general  crops  and  100  acres  of  rice  whicn  also  received  an 

undetemined  amount  of  water  from  Lower  dutte  Creek  at  Mile  4<3ft. 


TABLE  368 

DIVtirlSIONS  nND  AC^ttlAGES    IitrilGATbD 
SnCKAMl^NTQ  HIV6A   [Colusa   to   Butte  City) 

IlovemDer   1957   through  Octooor   1953 


Wo't.  <*.<.                                                      ^ 

on.l  ao.^k 

Numb.. 

MotiMy  Ditf*'»an  in  Air*  F*«i 

No.    0<. 

•  ..».!^. 

No. 

0.1     J 

lo" 

r.b 

Mo. 

Ap. 

M», 

lo- 

Kl, 

A.,0 

:wp> 

o,. 

G.r«o( 

.... 

"COIUSh    B.ilOGfc— 

89.1. 

— C«CIIIG  5T»T!0»  -  S»Cfl*MBKTO 
RlVaR  AT  COLUSA— 

39.I.R 

U.    eoggi    la) 

89. 7L 

1-10" 

KO  DIVERSICW 

Robert.   Ditch  Company 

90. 7H 

1-18" 

1        1     »l    »' 

7J'> 

t^M, 

.  v;.!. 

!.■,■■> 

1.    0.    Zuinwalt 

91. OR 

1-6" 

NO    DIVKHSION 

Paul  a.  Weatrall 

91. IL 

b  1-3" 
1-8" 

^• 

I.   C.  Zuawalt 

91. 6R 

1-12" 

3? 

i'- 

— r.ACINC  STATION  -  SACRAMENTO 
RIVEB  AT  COLUSA   ./SIR— 

92. IL 

Andrew  Martin 

92. 5L 

1-8" 

NO   DiVeHSICM 

4.  H.  Halaay 

92. 6R 

1-8" 

20 

:     W 
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0IV1:R3I0KS   and   ACREAC&S    IftfllCATED 
SACUHSHTO  RIVEA   (ColuM  to   Buctv  City)    [continued] 

\-fVt^'.rf*r  195?  through  0«to6«r   195^ 


- .  -.    .^ 

rk 

<^^,, 

Mo-*l,  !>.«.««..  *,„»-. 

A<.(|B.< 

::. 

:r, 

N„ 

Ok 

lo- 

*rt 

•w 

. 

- 

Mj 

•-• 

s^ 

Oci 

Cwot 

.,. 

.rijrt:-     '^r..:. 

^*. ': 

,-," 

1             1             1 

*.    H.    Halsey 

93. ;i 

IrJ 

3 

(ju:    R.    Wflstfall    (b) 

93. 2L 

l-»" 

2^ 

?aul    a.    ifestfAll 

93. 6L 

b  1-3- 

1-10- 

30 

10 

''' 

^- 

Tut tie  Land  CoapAny 

91.. 33 

l-20~ 

126 

205 

165 

131. 

70 

700 

a  203 

Soger  (filbur 

95.251 

1-12" 

1-18" 

m 

635 

637 

657 

21.5 

100 

2708 

455 

e    142 

kxro  ti.    Lewis  Estate    (f) 

95.61, 

C  1-16" 

1.0 

3'j 

75 

35 

239 

4M 

J.   G.  Griffin 

95.751 

1-15" 

NO  l<lVtit31CI> 

J.   C.   Griffin 

95. 8L 

1-26- 

11. 

U3 

3 

160 

ZOfi 

i^obert  Hunter  and  A.   L.   Scott 
Jr.    (h) 

95.851 

1-13- 

116 

175 

291 

1    183 

:.    C.    ZuBwalc 

96.  S5 

1-15- 

73 

197 

205 

35 

510 

310 

H.    Heitaan 

97. 7H 

1-lJ." 

1. 

28 

1.3 

1.7 

1.7 

35 

201. 

77 

.Hlo   Bonito  Farms 

97.751 

1-6" 

U 

66 

t>7 

1.5 

192 

16D 

.^io   Bonito  Farms 

98.01. 

1-10" 

NO  DIVERSION 

J.    L.    Erisey 

98.33 

1-iD" 

1               1          -1         3» 

69 

79 

65 

11 

2^^ 

13^ 

Xterson  and  Boggs 

98.6L 

i-:i" 

NO  DIVESSIOl 

S.    Boggs 

93.8L 

1-18" 

5 

512 

766 

737 

1.55 

10 

13 

21.98 

177 

i   257 

Ellxabeth   Seiaier 

99.0S 

1-U" 

85 

31. 

116 

90 

37 

17 

379 

155 

J.    E.    Boggs 

99.  IL 

1-16- 

1.0 

1.9 

50 

139 

160 

Hollis  Sartain 

99.2L 

1-20- 

NO  DIVQISIOB 

1.    M,    3eaver 

99.33 

1-10- 
1-12- 

22 

33 

171 

32 

15 

273 

125 

Helen   Forry 

99.8L 

1-16" 

1.5 

83 

107 

1.6 

63 

3a. 

236 

Saint   Patrick  Hose  Ranch 

101.13 

1-2:" 

285 

1.56 

1.31. 

1175 

k  532 

Jane  Foster  Carter 

101. 8L 

1-lJ." 

258 

172 

11. 

1.1.1. 

377 

3uy  K.   Morse  and  George  A. 
Packer 

102.83 

2-12" 

1-20" 

71.9 

1.71. 

620 

722 

1.76 

301.1 

340 

329 

:.    B.    Carter 

102. 9L 

1-16" 

107 

195 

127 

12 

1.^1 

393 

— GACIKC  STATION   -   SACRAKEHTO 
RIVEH  OPPOSITE  MOULTON 
rfElR— 

103.3 

—CAGING  STATION  -  SACHAMEHTO 
RIVER  AT  MOULTOK  WEIR— 

103. 6L 

Cnarles   If.    a'elch 

103.73 

1-16- 

NO  DIVE8SI0II 

Charles  tl.   ifelch 

103.83 

1-11." 
1-20- 

1350 

953 

756 

313 

29 

3901 

•  65 

o   590 

-.    *.    ---.le 

103.93 

1-12" 
1-18" 

901. 

1090 

993 

1280 

221. 

6 

41.97 

145 

640 

:.    ..    ^'^walt 

10i,.8L 

1-12" 

76 

1.9 

125 

120 

i.    C.    Zuawall 

105. 3L 

1-12" 

NO  DrVERSIOK 

Lawrence  Boyd 

105. 5L 

l-i;- 

3 

1. 

7 

11 

Thousand  Acre  Ranch 
[H.    W.   Keller) 

106.c= 

l-u- 

130 

217 

63 

415 

293 

Olive  Percy  Oaivs,    ec  al. 

106. 53 

2-16- 

SO   DIVERSION 

Princeton  Ranch  Company 

110.03 

1-12" 

130 

130 

13j 

H.    (foable 

110.11. 

2-16" 

3 

22 

15 

40 

39 

I.    C.    Zuawalt 

110.7L 

1-12" 

NO  DIVERSION 

— PRINCETON   FERRT— 

112.0 

:.    C.    Zumwalt 

112.051 

1-12" 

28 

29 

6S 

aeclaaation   District   lOOJ, 

112. IL 

2-30" 
1-50" 

195 

121,0<1 

11300 

13300 

lUOO 

2770 

51360 

n  5176 

n.p  5616 

Princeton-Codora-Clenn 
Irrigation  District 

112.1,3 

3-21." 

19 

3580 

1030 

3620 

2u60 

IIW 

1S7 

15040 

q  2262 

q  3633 

I.    C.    Zuawlt 

112. 6L 

1-10" 

30 

38 

113 

215 

caerson   B.    Estes 

-- ■ 

M    MVEESICK 
1               1              1 
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TABLE  36fl 

DIVSRSIONS  AND  ACREAGES  IRRIGATED 
SACRAMENTO  RIVER  (Colusa  to  Butte  City)  (contlnusd) 

November  1957  through  October  1958 


o«J»onk 

Monit'lr  DiY*n.o<>  I"  A(i«  »■*> 

Tolfll 
Mo.    Ot. 

.;:.       1 

NO, 

D« 

Jon 

r*b 

Mat 

Ap, 

Mo, 

j»« 

ii.1. 

A-o 

*w 

Oo 

C-'wsl 

.« 

Xar.1   Xuf.svr.                                                  li>.3S 
Opal   L.    Cushiun                                    115. 5L 

1-12" 

17           i.3 

27 

27 

25 

29 

I'^r- 

^: 

COLUSA   TO   9UTTE   CITY 

J.0 

I 

0.0 

}9 

I 

0.0 

0 

0 

0.0 

0 

0 

0,0 

0 

0 
0.0 

266 

0.3 

20160 
328 

21.*? 

20720 
343 
22. i. 

2i.220 

39i. 
26.2 

20030 
326 
21.7 

6280 

106 
6.8 

5i.7 

11 

0.7 

92J.00 
128 

r..K 

Total 

Average  cubic    feet  per  second 

Monthly  use    In  per  cent  of  annua. 

•  Fonitrlr  listed  as  Lillian  and  Hattle  3oges. 

b  Prevlouslx  listed  as  a  temporary  installation  in  1957. 

c  Combined  acreage  for  Miles  92. 6R  and  93'OR. 

d  Includes  20  acres  of  V^yfalr  Packing  Coapany  lands  and  10  acres 

of  il.   H.  Halsey  lands, 

a  Includes  30  acres  of  Monsen  Estate  lands. 

f  Formerly  listed  as  Arto  !«.  Lewis. 

C  Replaces  a  12"  and  a  20"  unit. 

h  Pomerly  listed  as  A.   C.  Grarian. 

t  Includes  27  acres  of  O'Sullivan  lands. 

J  Includes  257  acres  of  Otterson  lands. 

k  Includes  110  acres  which  received  an  undetermined  amount  of  well 

water. 


The  acreage   listed  for  Kile  lOJ.SR  al»o   received  743  acre-feet   of 

water  from  Colusa   Basin   Drain  at  Mile  lt8.7L{0.2). 

Includes   1051  acres  of   rice  and  986  acres  of  general   crops  which 

also   received  an  undetermined  amount  of  water  from  plants  on  Lower 

Butte   Creek  at  Miles   11.3R(2.6)   and  0pp.    14.48(0.2). 

Includes   556  acres   of  rice  outside  the   District. 

Combined  acreage   for  Miles   112. trt  and   123.9a  and  plant  on  Colusa 

aasin   Drain  at  Mile   54. 2L.      Includes   129  acres  of  general  crops 

that   received   516  acre-feet  of  water  from  Glenn-Colusa   Irrigation 

District  plant  at  Mile   154. 3R. 


TABLE  369 


DIVERSIONS  AND  ACREAGES  IRRIGATED 
SACRAMENTO  RIVER  (3utte  City  to  Red  Sluff) 


November  1957 

through  October  1958 

above 

Numbai 

Mor-lWy  0.«.^k>n  .n  *c..-F**, 

No.    OC 

.".0O.«t 

wmwui*                                  3Acraraer.',o 

Pump 

N„ 

0«- 

Jon 

P*b 

Mor 

Ap. 

Moy 

J.~ 

Wy 

*«.. 

S.P. 

Ott 

»«.*«. 

C4.4.0I 

«« 

—  aurit  CITY   BRIDGE— 

lis. 3 

— OAOI»0  STATION  -  SACRAMEKIO 
SIVEa  AT  BUTTE  CITY— 

115. ai. 

»«rk  Kunson 

115. 8R 

1-1." 

NO  DIVERSION 

R.   H.  Geblcke 

115. «5L 

1-11." 

1                1               1 

3J, 

'J 

,r. 

L.    D.    OMson 

115. 9L 

1-6" 

NO  DIVERSIOi 

Manuel  Torres 

116.371 

1-12" 

NO  DIVERSION 

Cronln  Esuce 

116. 9L 

1-16" 

NO   DIVERSION 

L.    0.   Ohlson 

117.1R 

1-10" 

1 

1 

35 

13 

,- 

io 

It.    ?.    Jfright,    Jr. 

117. 5R 

1-6" 

38 

37 

13 

88 

11.5 

«.    H.    St.w«ril,    Jr. 

120. 3« 

1-10" 

21, 

ri. 

iD 

Rol>«rt  T.   Millar 

122. 3R 

1-10" 

NO  DIVERSICM 

Claranca  Read 

123. 7R 

1-6" 

NO  OIVERSIO) 

P.    K.    Prleaen 

123. 8R 

1-1," 

NO  DIVERSION 

Princelon-Codora-clenn 
Irrigation   District 

123. 9R 

5-21," 

1170 

9950 

71.60 

9370 

9080 

3650 

1220 

1.1900 

a 

11 

Provident   Irrigation  District 

121,. 2R 

2-21." 
1-36" 
2-46" 

2500 

1630 

877 

6100 

5550 

5870 

3520 

939 

b  20990 

c   1.^5 

C.J   0-JO^ 

J.    Sertapelle 

121,. 3R 

1-12" 

11.1. 

271 

221 

190 

lOt 

n  ■ 

;.,. 

Jo.   Thooias 

125. 5R 

1-10" 

NO  DIVERSICW 

Duard   f.    Gels 

128. 3R 

1-0" 

21 

26 

U 

22 

3^ 

F.   S.   Reager,   Jr.    (a) 

130. 75» 

1-8" 

21 

150 

U9 

1.1 

in 

— CACISC  STATION  .  3ACRAHEBT0 
RIVER  AT  ORD  PERRT— 

130. 9R 

0.   D.   Simons 

131. OL 

1-1," 

NO  DIVERSION 

Harry  E.   Nlchola,   Jr. 

133.1.51 

1-6" 

1                1               1 

35 

1) 

29 

Harry  E.   Nichols,   Jr. 

133. 5L 

1-5" 
1-6" 

NO    DIVERSION 

—STOUT  CMBK— 

138.0R 

"BIO  CHICO  CREEK— 

11,1.51 

H.    I   T.    Incorporated  and 
Parrott   Investaent  Coapany 

11.1.5L 

1-20" 
1.-21." 

1)1) 

78 

2 

1100 

1300 

1600 

3010 

903 

275 

r  8)98 

g   180.. 

,-    i  J  ^  t 

Frank  C.   Brasell 

11.1.5L 

1-1." 

NO   DIVERSION 

— ^LD  CHICO  UNDING  RAILfiUAD 
SRIDOE  SITE— 

U2.1 

I'aul  E.   Arneberg 

K2.8R 

1-11," 

•-5 

35 

If) 

1  ■■8 

!..-> 

Leonard  Horning 

U3.6R 

I-IO" 

9 

38 

1,1 

29 

0 

123 

68 

Uvi    Bent! 

U3.«l 

1-4" 

11. 

51. 

31 

99 

1.2 

Glenn  •Je.gl. 

\t.-..V. 

L.--" 

NO   DIVCRSIt* 

1        1        1 
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DIVERSIONS  AND  ACfUiACBS   IRitlGATED 
SACRAHEHTO  RIVER   (Butt,«  City  Co  H«d   Bluff)    (contlnuod) 

Novamber  1957  through  Oetob»r   1958 


ondSaoh 

MoiiMy  0»*n>ar>  .n  Acr*  '*•• 

Tolol 
D—rbon 
No.  -Oct 

Ac'tog* 

N« 

Dm 

Jon 

'•b 

Mo. 

AP* 

Mo, 

(»'<• 

)»ir 

Avo 

&.p>. 

Od 

C.»*.ol 

R... 

i.B'jfiiiCd    njt-iiific                                              litb.iR 

n   1-10" 

u 

2U 

CO 

i; 

3 

,. 

KoHy  Sugar  Corporation                  li,8,9R 

1-2" 

1-10" 

NO   DIVERSION 
1 

jAines   Rolph   III    (i)                           11.9. 5L 

1-1^" 

25 

161, 

192 

15 

.'.5 

"CAGING  STATION  -  SACRAMENTO     U9.5L 
RIVER  AT   HAMILTON   CITY 
(Clanella   Bridge) — 

J.    A.   and   A.    E.    L«wls                       U9.7L 

1-12" 

80 

59 

57 

1.3 

239 

11.5 

Jamas  A.    Uwls                                      XSCOL 

I-IO" 

62 

I.J 

1.7 

LI 

19) 

90 

V.    C.   Strain                                          1^0. SR 

1-12" 
1-16" 

215 

167 

220 

51 

953 

1.&2 

Joe   £.    Johnson                                      152. 2R 

1-6" 

5 

21 

16 

7 

t. 

53 

28 

Robert  Edwards                                  1^2. UR 

1-6" 

KO   DIVERSION 

Bowers  Ranch  (J)                               153. 5L 

1-8" 

13 

q 

26 

1.7 

)■' 

Jessie  and  McClain                          154. 6R 

1-5" 

7 

i. 

11 

22 

12 

C.    E.    rfarne    (k)                                    15i..7R 

1-4" 

1 

1 

2 

9 

Jacinto  Irrigation  District         154. 75R 

1-36" 

i-48" 

558 

8570 

9750 

6960 

6960 

m  32800 

7'31« 

12^7 

Glenn-Colusa    Irrigation              n  X3U.8R 
District 

P   1-48" 
1.-66" 
3-72" 

1-100" 

2  500 

106000 

Liaooo 

L29000 

128000 

606O0 

1.8000 

I,q592100 

r  29110 

t.r  I.;.. ,8 

Compton-Delevan   Irrigation        n   154. 8R 
District    (s) 

Maxwell  Irrigation                      n  154. 8S 
District    (t) 

J.    Ewert                                                         155. 6R 

1-i." 

2 

U 

6 

15 

21 

15 

12 

9 

31. 

.1.    Fheiffer                                            155. 7R 

l-2i" 

2 

6 

6 

6 

7 

3 

2 

32 

F.    rfilliams                                             156.0R 

1-0" 

0 

5 

11 

L 

26 

U 

H.    H.    Penner                                          156. IS 

!--■■ 

2 

10 

)0 

59 

51 

UU 

n 

18 

21.5 

u    51. 

0.    L.    Shearman                                 v  156. 85R 

w  1-3" 

6 

J. 

3 

1 

U 

1. 

Taresh  Ranch                                          158. 8R 

1-10" 

37 

1/. 

51 

30 

Jonathan  Carst                                   161.451 

2-3" 
1-14" 

i* 

1.19 

/.a6 

uts 

71 

11.48 

um 

Jonathan  Carst   (J)                           161.7 

1-2" 

1 

1 

« 

Lloyd   Hygelund    (J)                              165. 4L 

1-U" 

02 

127 

13 

207 

160 

—GAGING  STATION  -  SACRAMENTO     166. 5R 
RIVER  AT   VINA    BRIDGE— 

E.    L.    Dieti                                             166.7R 

1-3  ■' 

!I0  DIVERSION 

Russell   L.    Deckman                             l66.aR 

1-2" 

1 

1 

2 

1 

5 

9 

£rnest   Peterson                                    166. 9R 

1-6" 

6 

15 

10 

9 

5 

1.5 

1.6 

—  DEER  CREEK—                                          168.  5L 

A.    J.   McFadden                                      168. 5L 

1-8" 

83 

(.1 

23 

11.? 

HI. 

C.   F.   O'Connor                                      168. 85R 

1-10" 

62 

16 

35 

113 

y  50 

C.  F.   O'Connor                                  168.9R 

1-6" 

LO 

11 

22 

73 

Y 

Runlano  Brothers                               169. 8L 

1-10" 

1 

28 

11 

1.0 

110 

Horitz   Thomsen                                      173.051 

1-8" 

73 

90 

118 

66 

0 

31.3 

90 

— THOMES  CREEK—                                 173- 5R 

Dr.   0.    T.    Wood                                      173, 7L 

1-3" 

78 

10 

13 

101 

110 

Dutro  Brothers                                  175'5L 

1-4" 

6 

21 

21 

» 

u 

75 

30 

Dutro  Brothers                                      176. 6r 

1-4" 

r;o  [HVERSION 

Dutro  Brothers  (x)                           176. 8R 

1-1." 

11 

12 

10 

i. 

37 

10 

L.    L.    Brunnemer   [aa]                         177. 2L 

1-^" 

22 

22 

11 

13 

lu 

12 

91. 

21 

—TEHAMA  BRIDGE—                               177.5 

' 

—MILL  CREEK—                                      178. IL 

—ELDER  CREEK—                                    178. 5R 

—NORTH  FORK  HILL  CREEK—              179.01. 

— ANTELOPE  CREEK—                                182. feL 

Los  Holinos  Mutual  Water                137. 6L 
Company 

1-12" 

»0  CIVEBSICW 
1               1              1 

John  Taylor                                            188. 5L 

1-ii" 

NO  DIVERSION 

OroTllle   L.   Johnson                           188. 51L 

1-2J" 

NO  DIVERSION 

Henry  Kerber                                          188. 8L 

1-10" 

n« 

175 

233 

206 

156 

»^^ 

120 

R.   C.   Osbom   (j)                                  189. IR 

1-0" 

29 

9 

: 

-■ 

■--" 

—RED  BANK  CREEK—                             191.2R 

—RED  BLUFF  BRIDGE—                         193-45 

Arthur  Stanley                                  196. 5L 

l-2i" 

'.       :v--;:_t. 

H.  R.  Harris  (aa)                             196. S5L 

1-li" 

1          1 

1 

3 

1 
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DIVEEtSIONS  AND  ACREAGES    IRRIGATED 
SACRAMENTO  RIVER   [Bucte  City  to   Red   Bluff)    (continued) 

November  1957  through  October   1958 


o.KiBoM 

'J^L. 

Monlhlf  0»*n.on  >•>  A('*-Fhi 

No.  -Of 

Ai.«,^ 

*'^""                                 jacrarner.-.o 

'■'""«' 

No, 

Ot 

lo« 

'■b 

Ma< 

Apf 

Mar 

j-« 

j-i. 

A^ 

S.P. 

o^ 

Cwwal 

■«■ 

S.   and  E.    Ericitaon                             196. 6L 

1-5" 

1 

10 

2tj 

5 

10 

52 

35 

Diamond  Hatch  Company                       197. OL 

IS" 

95 

112 

61 

97 

66 

i.6 

467 

U^ 

Carl  Fahle                                           197. IL 

1-3  •■ 

1 

2 

1 

1 

5 

? 

C-   Giillland   tab)                             197.51. 

1-lt" 

1 

2 

2 

e 

t. 

Al  Caujaer   (ac)                                       198.0L 

1-3" 

22 

30 

30 

32 

29 

19 

1&2 

-d  75 

Al  Caumer   (ac  )                                       198.31' 

1-3" 

1 

15 

16 

' 

J.1 

ad 

BUTTE   CITY   TO   RED   BLUFF 

2630 
O.U 

1712 
0.2 

0 

0 

0.0 

0 

0 

0.0 

2 
0 

0.0 

51i,l. 

86 
0.7 

132300  .J.J.200 
2152      21,23 
18.6     20.3 

.55700   U5800 
2532        2371 
21.9       20.5 

73900 
12t2 
lO.t 

J.9760 
809 

7.0 

711200 

982 

.:,.-: 

51670 

Total 

Average  cubic   feet  per  second 

Monthly  use  In  per  cent  of  annual 

Combined  acreage   for  Miles   112. (.;i  arm   123. 9^  and   plant   on   :olu3a 

Basin   Drain  at  Mile   5I>.2L. 

Jt8l  acres  of  rice   listed  for  Glenn-Colusa   Irrigation   District 

plant   at  Mile   154. 8R  also  received  3850  acre-feet  of  water  from 

Mile   124. 2R. 

Combined  acreage  for  Mile  124. 2R  and  plants  on  Colusa  Basin  Drain 

at  Miles  S7.5RT2.i.),  0pp.  6l.2R(1.5).  0pp.  62.3L(2.5l,  64.2R(0.1) 

and  0pp.  64.2R(2.6). 

284  acres  of  rice  listed  for  Mile  124. 2R  also  received  2270 

acre-feet  of  water  from  Clenn-Colusa  Irrigation  District  plant 

at  Kile  154. 8H. 

Formerly  listed  as  F.  5.  Reager. 

Additional  acre-feet  diverted  from  Butte  Creek  as  rollovfs;   May 

5080,  June  4620,  July  4700,  August  2?20,  September  2240,  and 

October  1370. 

Includes  acreage  as  follows:  MkT  Inc.  -  general  526,  rice  796; 

Parrott  Investment  Co.  -  General  1278,  rice  1077. 

Replaces  a  3"  unit. 

Formerly  listed  as  ulallace  E.  Ferrin  and  George  A.  Zundel. 

Installed  prior  to  1958.   Not  previously  listed. 

Formerly  listed  as  G.  G.  Maas. 

L^antitlea  shown  are  diversions  at  Mile  154. 75R  to  Clenn-Colusa 

Irrigation  District  canal. 

This  Is  a  common  point  of  diversion  for  Glenn-Colusa,  Compton- 

Delevan  and  Maxwell  Irrigation  Districts. 


One  42"  unit  was  removed  in  195*'. 

Additional  acre-feet  diverted  by  gravity  from  Stony  Creek  as 

follows:   April  18300,  May  28100,  June  5160.  July  1100,  August 

415,  and  September  260.   An  additional  2690  acre-feet  diverted 

by  plant  on  Colusa  Basin  Drain  at  Mile  29.8R(1.4).   Includes 

516  acre-feet  served  to  129  acres  of  general  crops  listed  for 

Mile  112. 4R. 

This  acreage  also  received  an  undetermined  amount  of  controlled 

drainage  water.   Of  this  acreage,  1173  were  reused  for  duck 

ponds.   Includes  the  following  acreage  outside  the  District: 

general  436,  and  rice  980. 

Consolidated  Into  Glenn-Colusa  Irrigation  District  In  1958. 

District  does  not  receive  water  from  Sacramento  River  at  this 

mile.   ^111  not  be  listed  in  subsequent  reports. 

Includes  4  acres  of  Evit  lands. 

Plant  moved  from  Mile  156. SR  in  1958. 

Replaces  a  2i"  unit. 

Nonagricultural  use. 

Combined  acreage  for  Miles  168. 85R  and  168. 9R. 

Reinstallation  In  1956  of  a  temporary  installation  in  1956. 

New  installation  in  1958. 

formerly  listed  as  J.  tl.    Bulkely. 

Formerly  listed  as  C.  A.  Dro». 

Combined  acreage  for  Miles  198. OL  and  198. 3L. 


DIVERSIONS  AND  ACREAGES  IRRIGATED 
SACRAMENTO  RIVER  (Red  Bluff  to  Redding] 


Novemb 

er    1957 

through   October  1958 

M.I. 
and  tank 

above 

Numb*' 

Monthly  D.»>vor>  in  AcFcFni 

No.  -Otl 

:.; 

:::: 

woi-u—                              Sacramento 

Nmp 

N« 

0*c 

ion 

Feb 

Mo- 

Ap, 

May 

J„n. 

j.(. 

A^ 

S-p. 

0<i 

Ac.  IHI 

G,^ol 

•^. 

--CAGING   STATION    -    SACRAMENTO      198.6 
RIVER  NEAR  RED  BLUFF— 

— PAYNES  CaEBK—                                  201. 5L 

C.    T.    Loftus                                           205. IL 

i-4" 

3 

15 

22 

30 

28 

25 

21 

144 

}0 

—BEND  FBftftT   BRIDC8—                       207.0 

D.    Hills                                                   207. 3L 

1-ft" 

78 

70 

103 

9b 

88 

27 

462 

110 

D.    Hills                                                   207. 5L 

1-12" 

91 

io 

189 

170 

139 

44 

713 

2St, 

U  Hlrada  Ollv*  Company   (a)         209. OL 

1-4" 

no  DIVERSION 

Table  Hountaln  Gun  Club                  210. OR 

l-2i" 

NO  DIVERSION 

J.    F.    Nunea                                             213. OR 

1-7" 

NO  DIVERSICn 

F.    L.    Jally                                             213. 5L 

1-3" 

NO   DIVERSION 

J.   F.   Nunca                                         216. OR 

1  -  5  " 

10 

15 

25 

2 

52 

It. 

--JBLLT   FERRT    BRIDGE—                     216.0 

iif.    A.    HunaeuB                                        216. 4L 

1-3" 

15 

13 

8 

5 

43 

13 

Haakonson  Brothara                             217. 5L 

1-5" 

36 

41 

101 

56 

15 

249 

'■( 

J.   L.   Haskins                                     217. 9L 

i-ty 

7 

138 

5 

48 

14 

212 

*.t 

Rio  Alto  Rancho                                    221. OR 

1  - 1  ."■ " 

107 

!.04 

523 

359 

417 

330 

2300 

^98 

—  BATTLE  CREEK—                                  221.  5L 

—COTTONWOOD  CREEK"                         222. 2K 

— OAGIKC  STATIOfI  -  SACRAMENTO     224.5 
RIVER  AT  BALLS  FERRT— 

C.    D.   Drauckar                                   228. OH 

10^ 

)4 

ISO 

15b 

2  3 

38 

^09 

—COW  CRJIBK—                                         228.81, 

—ANDERSON   BRIDGE--                           232.9 

Floyd   Leonard                                        233. 5L 

n 

4 

29 

34 

n 

J-o 

■■0 

United  States    Plywood                       234. OH 
Corporation 

'■■■ 

Ui. 

K.4 

43 

111 

'Jl 

24 

15 

115 

-. 

Ul 

['■'' 

KMf> 

.M 

"CLMH  C;ic.v.-                                    iv.i,^ 
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OIVbitSIOHS   iND  ACii£ACb3    IRRIGATED 
SACHAMbNTO  dUE.R   (iied  Bluff  to   Redding)    (continued) 


»J^y„K 

r   10" 

'.hro'jfh  Octob* 

r  1959 

Wl* 

•^v» 

Moiaily  D   I ■>  Ac»-f w 

««.<><. 

'•'^ 

"  ■'    - 

.^p 

~- 

Or 

J- 

.rt 

Ms> 

*J» 

<*»» 

>..« 

l.»r 

*-• 

s^ 

o<. 

Of^al 

... 

Incorpor«c*d 

.-..■■ 

21.3 

395 

)io 

i!>3 

i9 

12^*: 

-- 

I^u  Carani 

21.0.  ?; 

7 

« 

9 

9 

7 

L 

1.1. 

Jonn  Cladw«ll 

21.0.  i.: 

--" 

NO  DIVEHSION 

-r.iersoa-Coitonwood 
:r-..-..t.ion  District 

21.0.51 

-•     ■ 

615 

2890 

251.0 

3800 

3880 

3330 

2120 

19190 

2293 

3TAT10X  -  SACRAMEKTO 
,....,-.  :.£«R  REDDIXC— 

2tO.- 

aivenrlsw  Golf  Course 

21.0. -•: 

.-..- 

1 

1 

10 

16 

11 

21 

1.3 

12 

2 

IH 

,   7i 

— HICHiAT  U.   9RIDC5— 

21.2.: 

~H1GH«T  99  SaiDCE— 

245.5 

Anderson-Cottonwood 
Irrigation  District 

2l.i.u.^ 

,r-v.-., 

6010 

21.700 

23700 

25300 

25200 

238O0 

23600 

1523»J 

— SCUrrlERK  PACIFIC 
RAILROAD   3RI0C&-- 

21.6.25 

City  of  Redding   (c) 

21.6.251 

2-r)" 

KP  DIVEBSIOK 

Maybell   Dlestelhorst 

2i6.3S 

1-i" 

23 

25 

1.0 

61. 

30 

20 

202 

22 

—OLD  REDDIHC-TK£XA  BRIDGE— 

21.6.1. 

City  of  Redding 

21.6. 7R 

3.»" 

1^2 

199 

178 

155 

131 

230 

383 

362 

580 

618 

1.38 

323 

3819 

x-inicip*l         1 

—CAGING  STATION  -  SACRAKEIfTO 
MVIR  AT   KSS4ICK— 

250.5 

SiC    3LUF?   TJ    RZDaV.'Z 

Total 

Average  cuDic   feet  per  second 

Itonthly  use   in  per  cent  of  seasonal 

''I 
0.2 

''I 

0.2 

323 

5 
0.2 

m 

0.1 

295 

5 

0.2 

6959 
117 
3.8 

28780 
1.68 
15.7 

27530 
1.63 
15.0 

31570 
513 
17.3 

3111.0 

506 

17.0 

28690 
1.82 
15.7 

26790 
1.36 
U.6 

183000 
253 

SaCaaventq  sivsa  -  SAcaAJG^JTO  to 

REDDTKC 

Average  cubic   feet  per  second 

Kor.zh'.Y  use    in  per  cen"    of  seasonal 

7070 
119 

0.4 

1.775 
78 

0.3 

2523 

H 

O.l 

22S8 
41 

0.1 

2632 

1.1. 
0.2 

26590 
U.7 
1.6 

31.6800 
561.0 
20.1. 

331600 
5573 
19.5 

381.200 
621.8 
22.6 

357900 
5821 
21.1 

U91.00 
2511 
8.3 

85230 
1386 

5.0 

1700000 
231.8 

162000 

1209« 

.-or=er;y   listed  as   G.    Tetilaff. 

This  acreage  also  received  an  undetermined  amount   of  water  from  a 

seepage   pond. 


c      Installed  prior  to   1953.      :Jot   previously   listed. 


Noveaber  1957  through  Octobf 

r  1958 

"J* 

o^S.j. 

Mo"*lT  O..e~o"  "  Ae.frF«. 

Te.al 

A<.H.« 

W.V..UM. 

'■" 

~, 

D« 

«. 

N*. 

«« 

Ap. 

•tey 

i.tfW 

J«*. 

*..» 

S.IX 

Oc 

C«-*.a) 

" 

— osomc  STi-:.-.  -  ^  ;- 

SASIX   DfaiN   A7  >:SIC:H73 
UHDIVC 

Siver  Par^s  Coapany 

0.3L 

i-il" 

31.1 

359 

1010 

792 

;--.:2 

' 

' 

— SIOCE  CUT  AI  KSICHTS 
lASDtHO— 

0.1.?. 

jnn  J.   Anderson 

1.1.5F 

1-16" 
1-20" 

67 

11 

>? 

::.2 

b  6 

ohn  C.   Cooling 

1..23I0.1I 

1-16" 

67 

289 

114 

16 

-"- 

245 

.   2.   larlor 

4.2R(0.7> 

1-12" 

2 

15 

9 

23 

34 

'■■ 

45 

i.    :.   and  T.    0.    Tolson 

t.2R(0.8l 

c   1-12" 

U 

55 

44 

:i. 

40 

lajrton  Xnaggs 

1.351! 

1-20" 

1.69 

784 

353 

loOf^ 

600 

U/con  Xnaggs 

7.2ft 

d  1-16" 

60 

38 

t    "7 

>orge  E.    Toungaark 

e.8R 

l-U" 
1-16" 

SO  DIV 

EESIOH 

"^ersney  Esta-.e 

11.158 

1-16" 
1-18" 

1 

920 

930 

1140 

1270 

..02 

-"-• 

•''' 

-ershey  Estate 

13.753 

1-16" 

72 

33 

105 

0   2* 

:.   H.  Him 

11..75a 

1-16- 

112 

lU 

126 

223 

22 

59- 

59 

— COUUTT  II»E   SSIOCE— 

15.25 

:.    7.   Doherty 

15.53 

1-12" 

NO  DIVESSICB 

^.    r.    Eaaert 

15.753 

1-12" 

5 

108 

295 

295 

124 

827 

e  4O0 

H.   B.    .'est,   Jack  Hughes, 
and  Dr.   R.   C.   rfest 

13. IR 

f  1-8" 
1-15" 
1-20- 

207 

310 

61.5 

608 

393 

-'* 

c    2112 

340 

.'a-ies    TrUrt 

l".^^'^.*' 

----" 

1               i 
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DIVERSIONS  AND  ACtl£AC£3  IRRIGATED 
COLUSA  BASIK  DRAIN*  (continued) 


•.ivomber  1957 

throug 

h  October  1958 

O-sd  1— 

MsflfKlf  Oinnw  .n  A(>«-(h> 

'.', 

'J^« 

w^.*-. 

f^trp 

No- 

D« 

Job 

».b 

Mo' 

Ap. 

Ma, 

j.~ 

Jul, 

*vO 

s-p. 

0*. 

'ZiZ. 

C^Ql 

... 

"ft&CUKATIOH  DISTiUCT                       19. 9L 
108  GRAVITT  DRAIN— 

R«cla>ation   District  108                   19. 9L 

1-30" 

'■■    "'■■ 

Li'^im 

Gillian  dBit                                            20.0R 

1-15" 

li.1. 

30 

nd       15« 

15^ 

232 

178 

IJi.^ 

B.    tf.    rfhltslr*  and                                21.35' 
D.    S.    Adaas 

2-16" 

NO  DIVERSIOfi 
1                1 

Allwrt   Brandenburg                             22.151 

1-li." 

NO  DIVEfiSION 

— CAGIHG  STATION  -  COLUSA                22. 5L 
BASIN   DRAIN   NEAR   COLLEGE 
CITT— 

Alleen   Browning                           22.75R(0.1) 
Araatrong 

l-lo" 

HO  DIVEftSIC*; 
1 

—SOUTHERH   PACIFIC                                   23.6 
RAILROAD   BRIDGE.- 

Balsdon  Ranch                                  2i.6R(0.3) 

1-16" 

NC   DIVERSION 

Balsdon  Ranch                             g  21,.6Lt0.3l 

2-16" 

1-20" 

1020 

1210 

1910 

1870 

300 

6310 

245 

Henry  J.    Oltn    (h)                       2fc.6H0.31) 

1-12" 

19 

23 

1.3 

61 

29 

175 

Luta  King                                                   25. IR 

1-6" 

NO   DIVERSION 

Gertrude  H.   Sherer                             25. 3L 

1-16" 

NO  DIVERSION 

Gertrude  M.    Sherer                                25. 5R 

1-10" 

NO  DIVERSIOt; 

— GR1MES-C0LL(«;£  CITY                         25.5 
CAUSEWAY— 

Fred  Schut*                                      25.9L(0.2) 

1-16" 
1-20" 
1-24" 

1 

1.9 

188 

65 

303 

520 

Roy  e.    Kites                                    26.4R(0.1) 

1-18" 

2U 

130 

218 

181. 

30 

776 

1,2 

C.    «.   and  M.    F.                            27.25L(0.3) 
Scruckmeyer 

1-16" 

87 

251 

198 

201. 

311. 

1051. 

B^i 

ulllXlao  P.    ifallace  Ranch                 2B.0R 

1-12" 

1-1(D" 

KO    :  IVZli.S-.'-M 

— iHALUCE  CROSSING   (Old                     29.2 
HerldUn-ifiliianB  Bridge]  — 

Olive   Percy  Davis,    et  al.                 29,791 

Gravity 

•;n  DiVERSiaJ 

Olive  Percy   Davis,    et  al.        29.SR10.U} 

1-lt)" 

1      1 

.0 

231. 

19 

66 

359 

190 

Fred  rfllklns                                 29.8R(1.0) 

1-U" 

NO    DIVEREIOfi 

Glenn-Colusa   Irrigation           29.8R(l.'.l 
District 

1-20" 
2-38" 

3 

311       1750 

1.5 

t.0 

31.4 

202 

J   2695 

Olive  Percy  Davis,   et  al.               31.  5L 

1-24" 

Hi)   UlVHRSim 

Olive  Percy  Davis,   et  al.               32. IR 

1-1-:." 

260 

1.73 

973 

909 

183 

2798 

l~j 

Federal   Fish  and  Wildlife                32. 6R 
Service 

1-l'j" 

3^^ 

y-io 

99 

13 

132 

1.56 

351 

318 

3t>« 

251.2 

«    3J'J 

J.   C.    Olvey                                               32. 6L 

1-ii." 

1 

NO   DIVERSION 

Arata   Brothers                                         32. 9L 

1-8" 

15 

18 

63 

101 

6    15 

Richard  Moore                                           33.  5L 

1-12" 
1-16" 

^ 

3 

1.92 

707 

886 

599 

3 

9 

2692 

a   277 

Federal   Fish  and    tflldlife                 36.65fi 
Service 

1-15" 

1-20" 

220 

^u^ 

11>0 

962 

1080 

1220 

1090 

71.3 

6810 

k  220 

k   O90 

Federal   Fish  and  Mlldllfe        37.0L{0.11 
Service 

114 

119 

221. 

162 

—GAGING   STATION   -   COLUSA                  37.0 
BASIN  DRAIN  AT  HICHKAT  20— 

I.    C.   Zuawalt                                           39. 2L 

8-20" 

1.09 

1210 

2190 

1^90 

903 

852 

1020 

81.71. 

n.p  ZISO 

y>    I2i.0 

East   Williams    Und  Company              39. 2H 

1-16" 

53 

185 

238 

b  2  so 

J.   H.  Cave                                             39.98R 

1-10" 

HO   LIVLhSICK 

Leon  Ptulo  and  L.   W.   Seaver           1.0. OL 

3-16" 

y 

1        1   »™ 

101.0 

121.0 

7  BO 

31.7 

1.960 

181 

''.''■> 

J.    H.    Cave                                                 40. 5R 

1-14" 

so  DIVERSIOK 

Uoyd  4.   Seaver  and                           41. 5L 
F.   J.    Bylngton 

q   3-16" 

■1 

3 

414 

1,2 

150 

780 

919 

1250 

9)6 

199 

4701 

312 

^08 

Cofriun  and  Caspbell                           42. 6L 

1-16" 

}7t 

386 

508 

303 

n^l 

;.^s 

Uula  G.    Sutton                                      42. 7R 

1-16" 

liO  OIVERSICK 

<<att    Brothers                                           43. 2L 

1-16" 

NO  DIVERSJCH 

rfatt   Brothers                                           4).bR 

1-12" 

»0  DIVESSICK 

S.    Ash                                                          45. OL 

2-lb" 

1              1       6.6 

711. 

''1.9 

11.  b 

,, 

i-*! 

Charlea  i.   4elch                                 45. OR 

1-12" 

1-n" 

NO    LUVERSICH 
1                 1 

^I  Dorado  Sportaaan  Club                 46.5a 

1-1'v" 

NO  DIVfcHSICH 

I.  G.   Zumnlt                                       46.751 

1-21." 

NO   tlVLRSIffl 

Lloyd  Kahn  (h)                                     47. 5L 

l-f 

K' 

Lloyd  Kann                                     47.5L(0,4| 

2-lr>" 

l.< 

lit 

601 

.,,. 

Charles   if.    ifelch                           44,7Lro.2| 

1-12" 

171 

l-'2 
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DIVERSIONS  AND  ACR£AGtS   IRRIGATED 
COLUSA   BASIN   D-UIH*   (continued) 


rioVMber  1957 

tnrough  uctooer  1^5- 

:t^ 

:rr. 

Ifcj  <l,B.n.i..i«*o**^' 

N^   C- 

':':Z: 

*..-.  * 

^.-p 

~- 

6. 

>- 

*•« 

Ma. 

A.V 

"»»» 

1— 

JU, 

*-• 

W» 

Oc 

*"'"* 

■""•' 

... 

Charica   '.    Mich 

ki.7LI0.jl 

1-12" 

I            1 

so  olVERSiai 

Charles   4.    4«lch 

t8.7R(0.3J 

1-1..- 
1-16" 
2-20- 

200 

115 

i 

1660 

1550 

1680 

11.1.0 

1280 

152^ 

<  300 

600 

Oti  '/«ll«r  Paras. 
Incorporated 

1.9.  IS 

1-10- 

20 

• 

•,> 

0    50 

Lrnn  end   Bohne 

l.9.59L(0.9l 

1-10- 
1-12" 

239 

222 

262 

271. 

:<■> 

J.   rf.   Cuerln  end 

4*  J.   Thoapson 

1.9.53; 

12 

16 

5i 

6    60 

Helphenstlne  Rice  Lands 

1.9.691 

1-16- 

59 

69 

102 

1.78 

703 

693 

621. 

191 

7 

292  5 

t  179 

&.   Butler,    E.    Keyer  and 
J.    Jones 

i.9.?L 

l-lt- 

U 

1. 

3 

22 

27 

70 

a  17 

Lon^well   Acres    lu) 

50.5L(0.>1 

.-;::- 

1.3 

7 

56 

6.. 

a  1.9 

Manuel   Barrett                     0pp. 

i}.6R('..; 

;-;2- 

NO  OIVESSIOK 

Prlnceton-Codora -Glenn 
Irrigation  District 

5I..2- 

:-.  =  - 

1.69       1680     2130 

2220 

2050 

211 

J--,. 

' 

« 

John  S.    Lopes 

51.. 9a 

1-12- 

NO  DIVERS ICX 

J.   P.   Cardoaa 

55. oa 

1-1." 

13 

15 

a 

3 

19 

26 

26 

13 

1. 

1- 

Provident   Irrigation        0pp. 
District    (41110W  Creek 

Plant ) 

57.58(2.1.1 

1-21." 
1-36" 

36 

10 

8 

209 

— UTERAL  HICmAT  -  BUTTE 
CITT  TO  rfEST  SIDE— 

57.! 

italter  HcCoMan 

5S.1.L 

1-S" 
2-16" 

HO  D!V 

tHSlCTi 

Joe  Havarro 

59.  oa 

1-lS- 

60 

59 

75 

i" 

95 

3.- 

100 

Provident  Irrigation       0pp. 
District    {Drain  55) 

61.29(1.51 

Gravlly 

1.1.2 

526 

30 

722 

5710 

57U) 

6780 

6200 

(.260 

2650 

X    33J60 

Dorothy  Foote 

62.I.L 

1-16- 

KO  DIVEHSIOi 

Provident    Irrigation        Opp 
District 

62.81(2.51 

2-16" 

U2 

787 

571. 

901 

760 

1J7 

'    :-"- 

Terrlll  itnight 

63.21 

1-12- 
1-16- 

511 

1.67 

503 

61.1. 

102 

Deaaer  and  Bohach 

63. 7L 

1-12" 

197 

181 

190 

186 

53 

-■;- 

John  K.    Deaaer  and 
Kary  R.    Bohach 

61,. 11 

1-12" 
1-11." 

531 

1.51 

51.6 

51.0 

169 

Provident    Irrigation 

District    (Colusa   Drain) 

61.. 2810.1) 

1-20" 

1970 

2550 

2230 

21.1.0 

131. 

Provident    Irrigation       Opp 
District   (Dram  13) 

61.. 28(2. 6) 

1-16" 
1-20" 
1-21." 

668 

251.0 

231.0 

1850 

1750 

610 

82 

X  9340 

provident    Irrigation       Opp 
District    (Drain  13) 

61.. 28(2. 61 

Gravis/ 

1.1.2 

21.7 

9 

157 

lOSO 

636 

12M 

1350 

1160 

913 

I   72-- 

Say   PUnite    (h) 

..;i.-u.- , 

l-I- 

I   1 

C3UiSA    3A3IK   DSAIN 

Yotal 

Average  cubic   feet  per  second 

Monthly  use    in  per  cent  of  seasona. 

1973 
33 

1.2 

2206 
36 

l.i. 

76? 
12 

0.5 

13 

0 

1.2 

3256 
^55 

29620 

1.82 
1='.6 

30900 
519 

36330 
591 
22. • 

32690 
531 

20.5 

1321.0 
223 
".3 

8178 
133 

159200 
220 

90U 

6763 

•     Carries  return  water  froa   Colusa   Sasin  along  west  border  at 

Reclaaation  Districts  103  and  7^  and   then  discharges  to 

Sacraaento  fliver  at  Mile  Jt.lSa  or  partial   diversion  via 

Knights   Landing  Ridge  Cut. 
••     Mileage  along  Colusa   Basin  Drain  froa  Junction  with  Sacraaento 

River. 
a     Coabined  acreage  for  Kile  O.JL  and   Sacraaento  River  at  Hile   31..  55. 
b     All  duck  club  lands, 
c     Replaces  an  13"  unit, 
d     Two   16"  units  were   reaoved  In  1.958. 
e     The  acreage   listed  for  Mile   15-75t  also   received  186  acre-feet 

of  water  froa  Kile   19. IR. 
f     The   «"  unit  was  a   leaporary   installation  In  1958. 
£     Previously   listed  as  Opp.   2J..6L(0.3). 
h     New   installation   in   1939. 

I     This  acreage  also   received  an  undeterained  aaount  of  well  water. 
J     This  water  was  served   to  acreage   listed  for  Mile  1^4. SR  on 

jacraaento  .^iver  and   includes  an  undeterained  aaount  of  water 

returned  to   Colusa   Basin  Drain  by   spill. 


All  ducic  refuge  lands. 

Of  this  acreage,   20  were  reused  for  duck  ponds. 

Of  this  acreage,    SO  were   reused  for  duck  ponds. 

This  acreage  also  received  an  undeterained  aaount   of  controlled 

drainage  water. 

Previously   listed  as  i.-l6"  units. 

The  acreage   listed  for  Hile   IO3.8R  on  Sacraaento   River  also 

received  "^uj   acre-feet   froa  Mile  <.3.7L(J.2I. 

Of  this  acreage,   ^00  were   reused  for  duck   ponds. 

Of  this  acreage,    35  were   reuse<l   for  duck   ponds. 

Installed  prior  to   19^3.      Mot   previously   listed. 

Coeblned  acreage   for  Mile   54. 2L  and  plants  on  Sacraaento   River  at 

yj,les  112.43  and   123.93. 

This  acreage  was   reused  for  duck  ponds. 

This  water  was  served  to  acreage  listed  for  Mile   12L.2R  on 

Sacraaento   River. 

Coabined  acreage   for  Miles  63.7L  and  64. IL. 

StocK  water. 
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:icjveraber   W5?   t-firough  October  1958 


«ui.-  U— . 

MJ. 

o«l  Sn- 
ot 

P«mp 

«..»^D.»™,.i.  .„..„, 

I  c- 

'-■) 

:.;: 

^„ 

o.< 

,.. 

F.b 

Mo. 

*p. 

Mar 

.... 

,... 

A„a 

i-p- 

0« 

G— -ol 

... 

"STA-t  HIGHWAT  21,   BHIUCt— 

0.3 

— SOUTHEHN  PACIFIC  RAILSOAD 
BSICCE— 

0.7 

£.   L.   tfalUce 

0.8R 

1-16" 
1-20" 

196 

ISO 

3U 

322 

153 

73 

i;2^ 

.  1.;. 

M.    R.    Richardson 

0.821 

1-lfc" 

Lt.7 

290 

1.38 

1.36 

6 

;■-- 

-- 

— RECUIUTIOK  DISTRICT  730 
ORAIKACE  PU»T  2— 

3.2R 

Ralph  ».    Pollock 

3.5L 

Gravity 

19 

19 

20 

.1  ■.. 

4,    K.    LoM« 

I..3R 

b  1-16" 

33 

59 

316 

409 

i)i, 

Ralph  ».   Pollock 

1..5SI 

1-16" 

40 

20 

(.8 

108 

85 

Albert   Bacchlni 

1..7R 

1-6" 

23 

10 

23 

H«rahey  Estate 

4.7SL 

1-2J." 

NO  DIVERSION 

Hershey  Estate 

5.25R 

1-16" 

NO  DIVERSION 

— rfEST  LEVEE  TOLO  BYPASS— 

6.3 

1                1 

Hershey  Estate 

6.3R 

Gravity 

NO  DIVERSION 

Hershey  Estate 

6.3 

Gravity 

173 

110 

2S3 

c    iij 

Sacramento  River   Ranch 

6.3L 

d Gravity 

1.89 

801. 

759 

99 

c   2151 

e   630 

e.f   400 

KNIGHTS   LANDING  RIDGE  CUT 

nal 

0 

0 

J.O 

0 

0 

0.0 

0 

0 

0.0 

0 

0 

0.0 

0 

0 
0.0 

0 
0 

0.0 

6S5 
11 

U.6 

ion 

17 
17.6 

1838 

30 

31.1 

2011. 
33 

34.1 

258 

73 

1 

5909 

8 

2732 

530 

fotal 

Average  cubic    feet   per  second 

Monthly  use  In  per  cent  of  seaso 

Mileage  downstream  from  head  on  Colusa   Sasln  Drain  near  Knights 
Landing.      Flow   is  principally  Colusa   Basin  drainage   diverted  to 
the   Ridge  Cut   by  checking  at  Knights   Landing  Outfall   Gates. 
This  acreage  also   received  an  undetermined  amount  of  well  water. 
Two   16"  units  were  removed   In  1958. 

The  acreage  listed  for  Mile  6.3  also  received  197  acre-feet  of 
water   from  Mile  6.31'. 


d     This  was  also  a  gravity  diversion   in   1957. 
e     All  acreage   in   Reclamation   District   1600, 

f     This  acreage  also   received   1110  acre-feet   of  water  from  Mile  22.5a, 
Sacramento   River. 


DIVEHSIOKS   AND  ACREAGES    IRRIGATED 
YOLO  BYPASS   (East   Borrow  Pit   or  Tule  Canal) 


November  1957 

C  h  ro  ug 

n   Octob 

er  1958 

Wo,.,  u- 

MJ. 

Ond  S(« 

MonThly  OKTViuen  in  Atr*.F««l 

No.     Ol' 

'■■■^a;<l 

No. 

0*1 

.=n 

F.b 

Mo.                   Ap<                  Mo,                  )^r.m 

i»ir 

*-o 

S.p< 

Oc, 

0.....I 

».<. 

Swanaton  Land  Company              a    i 

.63(0.5) 

1-U" 

no   DIVEhSIOtJ 

Swanston  Land  Company 

a   1.5S 

1-li." 

NO   DIVERSION 

Swanston  Land  Company 

a    1.13 

1-18" 
1-20" 

NO   DIV 

ERSICtJ 

i 

-•CAGING  STATION  -   YOLO 
BYPASS   BELOM  SACRAMENTO 
BYPASS— 

l.OS 

Swanston  Land  Company 

a  O.f'iS 

1-lt" 

202 

J.0(. 

'jO(i 

i.^v 

Swanston   Land  Company 

a  0.53 

1-U" 

NO   DIVERSION 

"CAGIMC  STATION  -  YOLO 
BYPASS   ABOVK   SACRAMENTO 
BYPASS— 

0.0 

Swanston  Land  Company 

a   l.SK 

1-16" 
1-20" 

104 

L70 

olo 

603 

193 

lat 

iO-' 

Enahar,   Alaxandar  and  Barsoom 

2.LH 

1-20" 

i?3 

}17 

382 

167 

, 

-.>; 

-,^s 

..SACRAKENTO-WOODUND 
HIGHWAY" 

6.181 

— SACftAHEHTO-aOODUND 
RAILROAD   BRIDGE-. 

6.2N 

City  of   Woodland 

a  6.5N 

1-16" 

VJ^ 

;.    (  ■.. 

"CACHE  CREHK-- 

7.  OH 
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DIVERSIONS  AND  ACREAGES    IMIGATED 
TOLO  BYPASS    (£«sc   Borrow  Pit  or   tule  Caul}    (continued) 


Kovesber  1957 

throu<?h  ctctober  i9i-* 

.:z^ 

»Wp 

Mvikfr  D~««*  -  *"■  1  »• 

*■—• 0* 

No. 

Dk 

.„ 

F*b 

•*o. 

*f 

Ma> 

».,»• 

w, 

.-, 

S-(- 

©«■ 

&--..  =  ! 

... 

tlersney   LsLaLe 

—KNIGHTS   UNOINC 
RIDC£  CUT— 

— HECUJUTION   DISTRICT 
1600  DRAINAGE  PUNT— 

a   9.&N 
9.6K 

ICON 

1-16" 

NO  DIV£F(SI<3i 

Total 

Average  cubic   feet  per  second 

"cr.tMy    use    in   per    cent    of    ...■-,.■.. 

0 

0 

0 
0 

0.0 

0 

0 

0.0 

0 
0 

0.0 

0 
0 

0.0 

0 
0 

0.  J 

IOj. 

2.i. 

793 
13 

1?.5 

1135 

13 
20.5 

1891 

31 

44.1 

360 

6 

S.i. 

3 
0 

1.246 

6 

160^ 

"iiei^e   iS  ^iver,   r.irvnerly   or   soj'.r.e,-*/   frara   \or:,ri   Levee  of 
Sacranento   3ypa33.      Diversions   froa  £ast   Sorrow  Pit  of  Yolo 
Bypass  are  primarily  fro»  water  diverted  through  Knights 
Landing  .tidge  Cut. 


:ni].:a'.es   mat   lini   irrigated    is  witfiln   Bypass  area. 

The  -aaln  source  of  water  for  this  acreage  Is  the   i*oodland 


;ove3ber  195*^  through  October  195* 


o-^»o"k 

a'.dS.ie 

Monlhly  D<nnw<  •"  An  F 

t« 

.,:::;'... 

1.,'., 

09. 

Wol^  u.»- 

P.-, 

N.. 

Oh 

,„ 

ffb 

Mo' 

•p. 

Mot 

i-"- 

,.1, 

»«o 

S.P. 

o,. 

No.    0(. 

G«-»'al 

.„. 

-3«e.-   .*u-.te    Jreer, 

3.2.1 

1-U" 

13 

-leclaaation  District  lOOJ. 

Seclaaatton  District  833 

3. 31 

1-16" 

77 

608 

597 

10 

12 

-3;. 

62  5 

Colusa  Shooting  Club 

L.IL 

1-16" 

131 

5 

95 

1.21 

652 

a   750 

-*est    Sucte   Paras  Coopany 

i..251 

1-19" 

1.03 

69 

1.77 

SM 

Reclamation  District  100& 

i.3R 

1-20" 

1-21." 

?51 

520 

350 

1.37 

1200 

1180 

lUO 

560 

351. 

b  6=92 

850 

:    :OJ 

£1  Anzar,    Incorporated 

5.71 

1-12" 

SO  DIVESSia. 

Field  ana  Tule 

7.1L 

1-16" 

r;c  Divrpsic*: 

Alte  Kallard  Duck   Club 

11. sa 

Gravity 

lOO 

1>5 

376 

Ci- 

T.e  ^:o 

<^ite  Mallard   Duck  Club 

11.9Rt0.5) 

1-12" 
1-16" 

269 

136 

111 

a 

»3 

e   607 

aeclaaatlon  District   lOOJ, 

il.8a(2.6l 

Gravity 

1.51.0 

1.110 

21.20 

oilO 

.■■   171M 

d  152. 

Reelaiaatlon                         0pp. 
District   lOOJ. 

l(..tH(0.2) 

Gravity 

1560 

il.80 

5.1. 

r    ;0^^ 

Coapton  Hills                       0pp. 
Ranch    (g) 

U.i.R(0.t) 

h   1-16" 

i 

1.1. 

^' 

— C.=II01.£T  .<iOAD  BRIX£— 

15-1. 

autte  Basin  Gun  Clubs 

15.6L 

Gravity 

2000 

2000 

- 

Hurdocic   Land  Cospanjr 

1^.,, 

1-lt" 

5 

3C 

62 

102 

•i 

— 9ICC3-APT0K  ROAD  BSIKE— 

.... 

Mirdock   Land  Company       0pp. 

19.t)r^(0.ei 

1-ii." 

NO  DIVEPSIW 

Hooar  and  Hoe«ar  A.             0pp. 
Charles 

20.7R{0.?) 

2-16" 

103 

97 

15 

92 

•-■ 

':    -^j 

HcCowan   Brothers                0pp. 

20.9S{0.5) 

1-16- 

HO  DIVERSICfi 

McCowan   Brothers 

21. OR 

1-20" 

i;c  DivEflsia 

a.    XcPhemn 

"JI.U 

1-16" 
1-20" 

50« 

1.82 

521. 

1.92 

122 

:"> 

Mary   Lou  Huien    (1)            0pp. 

si.tad.o) 

1-16" 

30 

30 

19 

5  J 

HcGowan   Brothers                0pp. 

isaaio.?) 

1-16" 

NO  OIVEfiSlCK 

McCowan  Brothers               0pp. 

22.J.R(1.1I 

J  1-16" 

(.97 

191. 

399 

332 

13 

-; 

iiO 

— RICH  V  A  Li:- BUTTE  CITT  ROAD 
BRIDGE— 

2!.! 

KcCowan   Brothers 

KO  DIVEDSION 

Harris  Lands 

2J.0L 

1-16" 

16 

63 

78 

153 

93 

61. 

=; 

5J3 

9J 

McGowan  Brothers             0pp. 

23.0R(0.7S) 

3  1-16" 

7«9 

72? 

SOS 

757 

132 

3261 

.-■... 

McCowan   Brothers                0pp. 

23.S9I1.2I 

1-16" 

NO  DIVEHSICn 

McCowan   Brothers                0pp. 

2t..OI<IO.SI 

J  1-16" 
1-20" 

161 

1120 

71.2 

707 

^20 

-" 

:.3,.j 

u: 

XcGowan  Brothers   Ik)       Opp, 

25.<.»ll.<.l 

J  1-16" 

1.^0 

313 

330 

321. 

32 

Ruth  Baldwin  and               Opp. 
Charle»  K.    Layton 

25.6LI0.6] 

2-16- 

SO  DjVERSICF 
1               1 
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lOAdA  3UTr&  Citd&X  mHD  BUTTii  SLOUCH   (continued] 

*;o¥e3ber  1957  throufh  October  195.^ 


M,l> 

o"dS... 

Msnrhly  C.truox  •r,  Ai'(  f 

»•■ 

Total 

l,r.gO^ 

WOM.O«- 

p^p 

No. 

0« 

M. 

Mo. 

Ap. 

>.". 

j,i, 

*«, 

S>p> 

o« 

Ocvol 

I« 

Arrjtrtncai    '-ir. 

.-:■_■■ 

irrowhcad  ^nch                                  29. 2  L 

i-^" 

KO  DlVEBSIOt; 

— jiST^i-w  ca;;al  ja::~                  30.;^ 

9utte  Siov«n 

— 3«caA^:£Kro  aivEa  junction—       j. 

5utte  Slough  Irrlgatton  Coapany     C. 

M.   Karty                                                       0.3  , 

...    ■ 

i^ 

.. 

"9UTTE  CRi2K—                                        0.^;: 

Mrs.  :4aal«  :■:.  smith  (n)                     0.9^ 

NO  Divas lOK 

jo«  nan/                                                1.3  ( 

:-.■• 

i- 

•-• 

J-' 

;4r9.   :<aal«  M.   Ssith                               1... 

.-■■■ 

UO 

?5 

Hi 

253 

Fred  Tarke 

--..■■ 

NO  DiVERSItX 

--fciSON  BR1DC&--                                    2.: 

C.    J(.    aawley                                              2.5. 

1-.." 

152 

25 

55 

J.   E.   Smith                                                 3.0.)' 

1-10" 

53 

40 

"'J 

121 

P«r2  Clark  and  Alice  Brewer           3.5* 

l-IO" 

r 

50 

^-^ 

40 

I- 

■--■u 

P.  A.   aeische                                        3.7,v 

1-10" 

-• 

9 

Cranniman  and  Pleth                            U.Q^' 

1-6" 

' 

P.   A.    Relsche                                            L.l.i 

1-10" 

1 

d.   J.   Kanklns                                        J..4V 

1-12" 

•.} 

3J 

1* 

-_ 

f.    5.   Hensen                                              5.1' 

1-12" 

r 

2:' 

9> 

22 

ii.2 

u. 

■^OAZA  BUTTi;   C-^2£K   A?JD   3UTT:;   SLOUCH 

Total 

ivtra^o  cubic    feet   per  second 

Montnly  use   m  per  cent   of   -    -;. 

9443 
159 

1^.6 

S7i.3 
U2 

17.2 

1.76 

0.9 

0 

3. J 

■J 

J 

O.J 

H2 

.1 

O.i. 

3933 

4325 

73 

0003 

93 

50o2 

^2 

4216 

7i 

^^p. 

50?00 

13 15 

Mileage  on  Lower   3utte  Creek   from   junction  with  Butte  Slough  at 

:4lle  0.6E. 

Kileare  on  Butte  Slough  from  Junction  with  Sacramento  River  at 

Mile  84. OL. 

Includes  30O  acres  of  duck  club  lands  which  also  received  an 

undetermined  amount  of  controlled  drainage  water. 

Includes  an  undetermined  amount  of  water  served  to  the  acreage 

listed  for  Kile  S9.25L  on  Sacramento  Hiver. 

or  thl9  acreage,  200  were  reused  for  duck  ponds. 

All  duck  club  lands. 

The  acreage  listed  for  Kile  11. BR  also  received  607  acre-feet  of 

water  from  .Mile  11.3RI0.5). 

1051  acres  of  rice  and  9^6  acres  of  general  crops  listed  for  Mile 

112. IL  on  Sacramento  River  also  received  an  undetermined  amount 

of  water  from  plants  on  Lower  Butte  Creek  at  Miles  ll.BR(2.6)  and 

^pp.    Ifc.tftlO.O. 


formerly  listed  as  Murdock  Land  Company. 

Previously  listed  as  a  14"  unit. 

Formerly   listed  as   R.    H.    Hulen  estate. 

A   14"  and  a   16"   portable  unit  also  operated  temporarily  at   this 

location   in  195S. 

Vew  installation  in  195B. 

Flow  in  Butte  Slough,   derived  from  Lower  Butte  CreeK,    is 

controlled  by  Outfall   Gates  at   Junction  with  Sacraaento   River  and 

is   thereby  retained   in   Butte  Slough  to  discharge   into   £ast  and 

//est    Borrow   Fits  of  Sutter  Bypass   near   "Long   Bridge".      The 

.^tfall   Gates  are  maintained   by   the   Department   of   tfater  .Resources 

and  are  operated  cooperatively  with  the   Butte  Slouth   Irrigation 

Company,      See  Sutter   Bypass  diversions. 

Ko  diversion  In  1957. 

Includes  80  acres  of  Straub  Lands. 


DIV&HSIOKS  AND  «Cf)&ACliS   IA<<IC.^TSO 
SUTTi.^  BYP«3S  «I(D  S^CAaHSKTO  SLOUCH 


November  1957 

through   Jetober  1958 

M.I. 

N„-.b*' 

Ma»lhlr  Dx^'von  m  Ac*  t—l 

Toiot 
Df«vi.o.> 
N».  0.t 

«..0o.»d 

•Wb>bU»> 

'■""■'■ 

No. 

0.1 

..t. 

M„, 

Ap. 

Mot 

)w 

My 

*-o 

&*P> 

o<. 

*"•  '"' 

C«wtil 

1-. 

■ieit    3orrow   Pit    0: 

Jutter  Bypass   ja^ 

"30CTHt.«   P-JIFIC    .UIL.t&Al) 
BilIDCE" 

2.5 

C.    Fred  Koines 

b  ?.0H 

1-1" ' 

NO   DIVEhSia 

"STATS  HICHJAT  24  CAU3EJAT— 

12.7 

Suttar  Mutual  ^tar  Company 

XT.S'f 

l-l*»" 

lr>-' 

IfO 

■'1. 

"SOUTH  LliVeE  OF  TISDALB 
BTPA3S-- 

IC.9H 

-.l£CLAHATIO(l   DISTRICT  1660 

Cii«VITY   DRAIM" 

19.31 

C.  CulatI  and  Sons 

23.71 

1-16" 
1-24- 

IJJ 

1190 

1)J0 

is-j 

IrtsO 

■*-"; 

l.'. 

f)utte  Slouch  Irrigation 
Company  limited 

25.0-t 

Gravity 

1"' 

U?l 

244 

M.L 

H2 

Butte  Slough  Irrlfatlon 
Company  limited 

21.bR 

Gravity 

1:* 

1200 

1310 

112-0 

ir*20 

6}-> 

ffO  Tarhe 

2ff.6<l 

1-4  ■' 

•  1-12" 

tl 

-■• 

1? 

I1 

j'rye  Brothers 

29.0:1 

1-7" 

F.0   DIVgRSICt; 

1      1     1 

279 


-.-   195-' 

Mi* 

«-ilwa 

91 

Ate.**.  ».•.*« -A«. 

«■ 

N^    O.. 

^^^ 

«— .0- 

'.-» 

N_ 

bK 

>- 

w> 

>. 

**. 

»^ 

|_ 

•""» 

*"• 

it» 

Oci 

Ai.*f«« 

C.  mtt 

t„ 

--iTAii  HICI^^aY  iC   itlLlI-- 

ii.. 

■•red  Tarke 

29.2> 

.-;;.' 

22 

;: 

., 

— SACRAIIEITO  HOSIHEiUC  9A1U0AD     J9.3^ 
MIDOS— 

East   Sorrow  Pit   of 
Sutter  avpass    Ul 

•■ 

?..    S.    Hughes   3 

!>  0.95S 

1-16" 

11.6 

104 

250 

470 

:.   H.  aiehai-ds 

0.5S 

.'  i-;»- 

99 

151o|      911. 

561 

623 

268 

3975 

-73 

223 

-ilUM  SKWOH— 

0.0 

3.    £.   Hugftes  7 

b  0.5N 

1-11." 
1-16- 

86 

80 

166 

500 

PUHT  1— 

UN 

Cliff  P.  Cbllders 

0(0.31 

1-16- 

S 

1.1.           6 

57 

40 

152 

203 

:iiff  p.  Chlldei-s 

0(1.291 

1-16- 

18 

273        207 

205 

140 

343 

30 

2O0 

:.   H.  Chrlstensen  and  Sofia 

e  0(1.32) 

1-16" 

1050     1120 

1130 

682 

3982 

320 

-.    H.  Chrlstensen  and  Sons 

0(1.75) 

1-16- 

502        658 

531. 

487 

37 

2218 

430 

i.   H.  Chrlstensen 

0(2.8H) 

1-12" 

PLAMT  REMOVED 

-.    H.   Chrlstensen 

0(3.3) 

1-U" 
1-16" 

658 

169 

505 

22 

1354 

640 

::.    A.  Chrlstensen  (hi 

0(3. 5K) 

1-18- 

11. 1 

U6 

211 

lU 

225 

11 

348 

220 

1.    H.   Chrlstensen   (h) 

0(3.9) 

1-12" 

lO?!         21 

131. 

102 

83 

449 

100 

S.    H.   Chrlstensen 

0(I..O) 

1-18- 

NO  DIVSISICH 

Sal  Brothers 

0(i..3) 

1-12" 

HO  DIVEaSIOH 

i.   H.  Chrlstensen 

0(1.. 35) 

l-U" 

338 

321 

659 

320 

s.   £.   Hughes  6 

b  1.5" 

1-16- 

1.5 

35 

30 

30 

-.    i.    hughes   5 

b  2.9N 

1-U" 

155 

155 

310 

320 

l^jna  Hughes 

b  L.ON 

1-1*." 
1-16" 

193 

201 

394 

437 

— 3TATE  HIOH«I  21  C»USr«T- 

1..3" 

L«ona   Hughes 

b  1..5H 

1    2-li." 

56 

232 

170 

458 

185 

:.-a   Mulligan 

5.7S 

1-16" 

A7A 

517 

661 

578 

U5 

2405 

135 

240 

^.    J.    Hughes  2 

b  5.911 

l-ll." 

11 

83 

73 

167 

400 

J.   itchererry 

5.91! 

l-U- 

233 

1.75 

553 

6U 

515 

2390 

340 

70 

0.   0.  Orrlck 

b  6.9!l 

2-16- 

36 

269 

204 

509 

450 

Ira  Milllgan 

7.  IK 

1-16" 

190 

61 

U5 

347 

1013 

1   340 

;    liO 

— ciLsizEa  sLoooa— 

8. ON 

0.   0.   Orrlck                               b  S 

.01(0.451 

1-16" 

135 

66 

13 

99 

333 

«   135 

Crepps  and  Xlddleton 

b  9.99! 

1-15" 

2 

2 

11 

8 

23 

100 

Crepps  and  Kiddieton 

b  ICON 

1-15- 

53 

1 

75 

385 

276 

881 

•  200 

—kiCUMTlOK  BOAUD  DiUHACB 
PU»I  2— 

lO.ON 

Crepps  and  Hlddleton 

00(0.3) 

1-12- 

231 

393 

326 

295 

89 

1334 

60 

Dettllng  Brothers 

00(0.9) 

n   1-12- 

193 

231 

581 

330 

1385 

4O0 

Aodeo  iiooster  Cluh 

00(1.5' 

;-;■- 

NO  DIV 

D15ICH 

Sutter  Extension  ^ater 
District 

00(2.0) 

1-20- 
1-30- 

355 

89 

1250 

168 

215 

132 

2239 

? 

' 

Ira  Mulligan 

00(2.31 

1-10" 

37 

57 

27 

32 

2 

U 

17 

2 

1 

189 

9  25 

Ira  Hilllgan 

00(2.5) 

1-16" 

8 

621 

51.5 

703 

509 

13 

2399 

j 

J 

Bridge  Investsent  Cospany 

00(2.6) 

1-16" 

1-20- 

21.1, 

S02 

930 

1270 

1110 

304 

4660 

525 

9; 

Bridge   Investaent  Coapanjr 

00(2.65) 

1-U- 
1-20" 

16S 

US 

903 

1020 

964 

980 

165 

4612 

302 

155 

Bridge  Invesuaent  Coopany 

00(3.0) 

1-12" 

51 

14 

73 

138 

60 

Percy   DaYls 

00(1.. 5) 

1-12" 

lie 

91 

107 

63 

59 

25 

455 

160 

Sutter  Sirtenslon  *ater 
District 

00(6.7) 

r  1-20" 

1.0 

J.0 

511 

375 

595 

320 

1881 

P 

P 

Federal  Pish  and  dlldllfe 
Service 

b  11.5N 

51 

302 

300 

263 

240 

288 

1444 

t   200 

t  lOO 

Federal  Pish  and  wildlife 
Service 

b  16.3N 

u    1-24- 
Cravity 

761 

121.0 

931 

U60 

1430 

1280 

1240 

1240 

9585 

t  300 

t    400 

ft.  A.   Schnab«l 

b  16.1,!< 

I-U- 

10 

12 

29 

9 

9 

8 

77 

•  35 

— MOS<0»TH  CAIAL— 

16. 5N 

a.   A.   Schnabel 

KLOIJ 

;-i6- 

1.03 

530 

605 

612 

*. 

.':i4 

63 

ii; 

Fr»d  S.   Betty 

td.OR) 

l-JO" 

li 

59 

J. 

66 

77 

61 

30? 

>0 

1 
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DIVERSIONS  AND  aCR&ACES   IRRICATiiD 
SUTTER  BTPA3S  A»D  SACfUXENTO  SLOUCH   (continued) 


•lcvt,0 

«r  16V 

-trough  October  1959 

Mill 

o-a  s.<* 

«..»!,  0,-»,..  »„.-,„ 

D...-.-,. 

N„ 

D« 

... 

r>b 

Mo. 

. 

Mo, 

... 

1.1, 

*-fl 

S-p. 

Ot. 

&—. ol 

... 

,.    H.    :-:un5                                        v(i.i6-i:. 

.-i-,- 

:;0  DIV£R£:c« 

Vesp.r  KelloK                                      V(1.5I.) 

i-ij." 

1         61 

61 

69 

58 

21.^ 

albert  Thonas«n                                V{1.7R) 

1-1')" 

NO  DIVERSION 

--j:..r£  HiCHi^r  20  ssioce—         (2.0) 

Clara  Farrineton                               v(2.5^) 

1-10" 

16 

166 

185 

195 

17) 

66 

M  801 

£pp«rson,    Kennady  and                      V(2.$;i) 
Joaquin 

1-10" 

20 

194 

181 

193 

172 

?■;: 

-■      - 

Youlll  Joaquin                                  V(3.0) 

l-ll." 

NO  DIVERSICK 

Gerald  ?.    .tout                                      Vt3.6S) 

1-u;; 

53 

o 

'- 

}'■ 

?5 

;:• 

335 

....• 

--G«CIKC  ST^nOK  -    irtDSJOSTH.       (3.6) 
C«h«L  «r  BUTTS  HOUSE  SOAD— 

PUNT  3— 

Pred  5.   aatty                                  Vtf(0.9) 

i-e- 

102 

31 

1.3 

33 

2  59 

90 

Prod  S.   Betty                                  VV(l.O) 

1-10" 

3 

1.9 

71. 

56 

li 

196 

33 

Fred  S.    Setiy                                      VV(1.3) 

l-U" 

1.3 

1.7 

90 

:' 

Fred  S.    3etCy                                     VV[1.(.) 

1-16" 

371 

1.91 

519 

51.1. 

50 

197! 

Irs.    H.    C.   and  C.    H.                       VV(l.i.9) 

1-10" 

i 

1J.2 

loi. 

63 

3"- 

ipperson 

llrs.  H.  C.  and  C.  H.                     VVIl.M 

l-iO" 

NO  DIVEBSION 

Apparson 

.'Irs.    H.    C.   and  C.   H.                       VV(1.51I 

1-16" 

59 

97 

10 

■i" 

ipperson  (x> 

r.    ainlnan                                            VU(1.?5) 

2-li" 

16 

2>? 

20fl 

311 

31.7 

31.5 

135 

!•'- 

;-lr3,    H.    C,   and   Z.    H.                       vvl:.-js) 

l.^" 

50 

ipperson 

iiden  Tark©                                      vv(3.0! 

1-16" 

''^ 

-- 

idward  Dean                                          b   16. 7t; 

1-lJ" 

30 

21 

9 

1.7 

66 

72 

113 

23 

3". 

£d«ard  Dean                                      b  16.75" 

1-16" 

NO  DIVERSION 

Frye,    Bryant,   and  Prye                  b  19. 6N 

1-20" 

NO  DIVERSION 

i^pperaon,  Xyersj   De.^itt                   19.IN 
and  Mlddleton 

1-12" 

111. 

30o 

176 

>«. 

I   723 

T.  S.  :4adden                                        19. 9N 

1-16" 

ISr' 

15 

73 

2^1 

16' 

-STATri  HICH/-T  20  BRIDGE--            19.98K 

— SnCAnKWrO  NOSTHESN   a;;ILROAD     20.0N 

SaeraBcnto  Slourh              »•• 

:.    Fred   Holsiea                                          l,l..1 

1-12" 

NO  DIV 

RSION 

SUTTErl  BYPASS  AKO  SAC.UMEMO  SLOUCtl 

11^1 
■^3 

2370 

39 

2.9 

332 

5 

0.1. 

0 

0 

0.0 

0 

0 

0.0 

716 

12 

0.9 

11.260 
232 

17.1. 

159''0 
269 
19.5 

19590 
319 
23.9 

13180 
296 
22.1 

6871 
115 
1.1. 

21.0!! 

^;n. 

,,-, 

10J3 

..veraee  cubic   feet  per  second 
.■*ontnIy  use   in  per  cent   of   a-ni-j 

KUeapea  on  rfeat  3orrow  Pit  are  given  northerly  from  drainage 
r,i,-.    .-.p    '-.-u-nailon  District  IJOO.     Kile  9.15  on   rfeat   Borrow 

' e  Chandler. 

■3i  Sorrow  Pit  are  given  northerly  or  southerly 

~-*.o  Sloufh  are  flven  easterly  from  dratna^e 

District   1500  which   in   at   head  or  Slouch. 
'     Jralnage   canal    Tor  Drainage  Plane    1   that 
•.   of  Sutter   Bypass  at   Mile  l,i.K.      Figure   In 
■5^1    .r,;.:a*en  distance  along  drain   from  East   Oorrow  Pit. 
-'■   on  drain  canal   for   Drainage   Plant  2  that   Joins   East 
^    ;  It.   of  "iutter   i^ypnss  at   Mile   10. ON.      Figure   In  parentheses 
■  ■■-.    i.-.x..t:.c:-  .il.ri)-   'Iraln  from   East   Borrow  Pit. 

I-    irtiich   Joins   East   Borrow   Pit   of  Sutter 
res   In  parentheses    Indicate  distance 

-  Ht. 

.~h   Joins  East  Borrow  Pit  of  Sutter 
^«  in  parentheses  indicates  distance 

-  Pit. 

T.   Sutter   Bypass   is  mainly   Feather 


Inilcates  ar- 
Of  thia  acr<.., 

CoQbined  acn..^, 

Pravloualy  liatuo  a^  . 


teapor;try   ii.atdllatlon. 


This   18"  unit   was  also  used   in   19^7. 

Plant  moved  from  Mile  0(1.3)    in  1958. 

Kew  installation  In  1958. 

One   IJ,"   unit  was   Installed   in   1958. 

Combined  acreage  for  Miles  7. IN  and  00(2.5). 

Of  this  acreage,   35  were  reused  for  duck  ponds. 

All  duck  club  lands. 

Temporary  Installation  In  1958. 

Combined  acreage   for  Miles   10.0N{2.0)   and   10.0K(6.7)   and  plants 

on  Feather  rllver  at  Mile  38. IR  and  Sutter  Extension  i^ater 

District  at  Mile   SS.ltt. 

Of  this  acreage,    15  were   reused  for  duck   ponds. 

An  8"  unit  was  a   temporary   Installation  during   1957. 

Previously  listed  as  a  10"  unit. 

All   duck   refuge   lands. 

Previously  listed  as  a  20"  unit. 

This  acreage  was  reused  for  duck  ponds. 

The  acreage  listed  for  Mile  V(2.5R)  plant  for  Epperson,  Kennedy 

and  Joaaulii  received  801  acre-feet  of  water  from  HUe  V(2.5ft) 

plant  of  Clara   Parrlngton. 

Formerly   listed  as   H.   C.   and  C.    H.   Epperaon. 

or  this  acreage,  25  were  reused  for  duck  ponds. 

Includes  acreage  as  follows:     iipperson  235,  Hiddleton  135* 

W.    Nail  105,   T.  Hadden  98,  C.  and  L,   De^/itt  55,  H.   Deifltt  1,6, 

and    L.    Myers  47. 
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DlVSaSIOIIS  UD  ACilEAG£3  liliUCATED 
FEATHER  RIVEa 


'.oveaber  1957 

through  October    1 • - ^ 

.  .  , 

:-l  K,    • 

'*"*.''. 

MwiMr  K.WM- -  Ao»l 

_ 

"**,'.  p„. 

"  ;::■ 

..> 

1                   1 

m. 

*^ 

»*i» 

_ 

Mr 

*.• 

v^ 

..-,- 

.  ■ 

......,r      -^y-.-^ 

o.oa 

1-20" 

34 

237 

29 

300 

a   395 

-j.'.er    --i>-=jr.a 

i.oa 

b   1-18- 

204 

21 

6 

231 

a 

>.ipp  and  Saltl) 

2.2L 

1-19- 

92 

104 

62 

259 

170 

•AlLcr  itAjaond 

2.6a 

2-20- 

150 

492 

27 

»tj 

317 

Jonn  C.    Johnston 

3.0L 

1-10" 

»0  DlVESStOK 

t^iiT  3ajaond 

A.oa 

c   1-16" 

47 

15 

:.    a.   Toledo  and  Son 

5.2t 

1-12- 

7 

74 

68 

22 

«nit*  OAk  aaneh 

5.61. 

l-U- 

20 

186 

238 

309 

214 

■^.    I..    HAraor«  Estate    (f) 

6.AA^ 

1-1:)" 

53]         76 

118 

107 

65 

y..  Scftetber 

?.•" 

;-;:■■■ 

i         60 

55 

45 

59 

— CAOWO  STATICK  -  PSATHES 

airea  at  kicouos— 

9..: 

Lm  ;*iller 

9.251 

1-3- 

67 

56 

S3 

70 

T.   H.   aichards 

9.75! 

1-20- 

VO  SIVEP.S10S 

— 3£Aa  aivsa— 

IJ.Ol 

harden  Hlgh»«f  Kutual   ^ter 
Coopanr 

13. U 

2-20- 
1-21." 

103 

306d    2630 

2900 

2640 

569 

;;>:: 

■rr 

.39! 

-luaas  Mutual   4ater  Cospany 

17.51 

2-20" 

387 

961 

1090 

1290 

590 

..,- 

e    t^ 

T-jdor  Xutnal  dater  Coopany 

13. la 

2-30- 
1-35" 

25 

s; 

lUO 

1420 

1290 

499 

" 

4333 

r.  2531 

G.    :.   Shannon 

18. ta 

1-13" 

2< 

58 

42 

24 

22 

175 

1   96 

OSMQld  itater  District 

sua 

2-16" 

33! 

604 

454 

3Sl 

341 

212'j 

i  773 

H.   J;   De  Gloria 

21.91. 

1-1." 

SO  ::rvE?.s!Oi 

— cacisc  station  -  P^ATIlSa 
aiTEi!  SUA'  SHaSCHA!   3£X!I— 

23.  oa 

ia.-l   a.   auffaaster 

25.2a 

1-10" 

PUJIT  F.EMOVEO 

—  niBA  .^IVEB— 

27. 3L 

— :aGIKO  iTATIOH  -   FEATHEa 
alVEa  AT  IBBA  CITT— 

28. oa 

-lOTS  STaEST  HIGMAT   8RID0E- 

28.2 

r.-.saas,    Di   ?olre,   Caapisi  and 
Ferruccl 

30.99 

l-2i" 

4 

22 

4 

30 

ii: 

.lay  C^a^.die^ 

32.3a 

1-10- 

SO  DIVEaSIOl 

A.   A,   sugar  and  Son 

33.11. 

1-3" 

NO  DIVc&SICN 

Henry  Everett 

33.2a 

1-4- 

SO  DIVERSIOI 

:;.   D.   Prlndlvllle 

33.3a 

1-10- 

33 

78 

73 

26 

210 

i>* 

J.    L.    Sullnan.    Jr. 

33.9a 

1-10- 

16 

70 

87 

39 

212 

150 

Sutter  Extension  iater 
District 

38. la 

1-26- 
2-42- 

10: 

594 

69b 

«,=  3329 

k.z  720i 

La  Plnea  Orchard 

38.51 

1-5- 

Ko  orreasicii 

— HOJBOT  SMOGH— 

13.71 

r'^atnews,   Sullivan  and 
frlndlvllle 

•(0.1.1 

— -" 

200 

151 

263 

60 

tS 

234 

:'atsu-ura  Brothers 

etl.il 

6 

45 

40 

10 

3 

&0 

M.    J.    Fairer    Inl 

•(1.25L1 

1-3- 

a 

59 

83 

49 

37 

62 

>.    a.   Kadsen 

u.oa 

1-4- 

7 

12 

3 

44 

..    Earl   'llley 

lA.  sa 

1-7- 

21 

15 

3b 

27 

-errlnfer  Enterprise 

16.31. 

1-20- 
1-24" 

87 

391 

774 

1340 

1140 

204 

3936 

1333 

w.   L.   aohbms,   Jr. 

i6.A?. 

l--.- 

no  OIYEPJKH 

Yar-jal    Agular 

A7.1.1 

1-" 

2 

il 

15 

14 

-2 

p  60 

y^r.ual    Agular 

A7.91 

1-12" 

27 

177 

135 

79 

31 

23 

F    52' 

i   300 

aobert  S.    aiggs 

1,8.01 

1-7" 

58 

108 

22 

21 

205 

r  167 

aoben  S.   aiggs 

<.8.31. 

1-10" 

34 

100 

24 

r  2J3 

237 

Sowers  Ranch 

A9.0-. 

1-3" 

39 

49 

26 

26 

17 

95 

— :aiDL£T  saiDCE— 

A9.7 

-:;:■.:  STATIOS  -  FEATHEa 

■iLAa  oaiDLn— 

49.7 

?^s  :u:r.em 

49. 7L 

i-i" 

25 

1 

11 

37 

4 

-' 

22 

aoblnson  Estate 

S0.4L 

1-14- 

«0  DIVESSiaH 

3.  T.  Hachado 

50.78 

1-9- 

1-10- 

»0  DIVSBSiCP 

V'.   A.   Pedroso  and  Sons 

50.7L 

1-6- 

1 

51 

64 

93 

67 

40 

J. 

A.    E.    3ettencourt 

51.0L 

1-6- 

SO  DI*VHBS1» 

Steadaan  Orchards 

51.4a 

8  1-3- 
s  1-5- 

1-10- 

>1 

45 

31 
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TABLE  376 


DIVERSIONS  AND  ACREAGES  IRRIGATED 
P&ATHER  RIVER  (eoncinued) 


Novenber  1957  throufh  October  1953 


M4a 

■J  TV e 

o"a  S.t. 

Mm<Mt  0<Tt•^K^  •«  A(».Fm4 

No.  -Ori 

-::::       1 

■■•outr, 

*^p 

■"" 

o« 

'•■ 

F.b 

Mo. 

AP. 

May 

j™ 

j-i. 

Aufl 

S-p. 

O.' 

&-*■,. 

•■• 

3.    J.    and  J.    H.    Kratua 

S2.1L 

1.8" 
1-10" 

99 

361 

329 

31.7 

311 

.„- 

- 

-Cj 

S.   J.   and  J.   R.   Fratus 

52. 2L 

1-5" 

■.     ::vE.R£iO(i 

Mart  BuUar 

52. SL 

1-7" 

1 

16 

63 

91. 

85 

81. 

L9 

34 

u  1.26 

80 

Koe  Prultnan 

52. 7L 

1-8" 

n 

1.1 

56 

19 

32 

158 

u   80 

Carl   La«   aalker 

53. 3L 

1-6" 

■Db 

85 

73 

53 

29 

306 

g  87 

Hearst  Kagajinea,    Incorporated 

55. IL 

1-11." 

NO    DIVERSION 

Henry  Haaelbusch 

57. 9R 

1-9" 

11. 

37 

18 

69 

1.^ 

— SUITES  BUTTE  CiHAL 
CCKPAHT  DAK— 

57.9 

Butte   itater  District                       * 

5S.U 

Gravity 

2870 

i.770 

22701 

23600 

22900 

181,00 

23100 

20900 

139200 

12371. 

lili 

Blggs-ifeat  Cndley   ifater             v 
District 

5S.1R 

Gravlt/ 

2390 

2730C 

21.200 

25300 

23700 

91.60 

1.370 

116700 

3738 

»  7630 

»ichvale  Irrigation  District     v 

53. IR 

Gravity 

75<. 

2660C 

19700 

20700 

19100 

1.900 

1580 

93330 

■  723 

B,x  106^5 

Sutter  Extension  rfater                 v 
District 

58. IR 

Gravity 

3390 

3180C 

30100 

31000 

27900 

10300 

51.00 

139900 

k 

< 

— WESTBAN  CAKAL  COMPANY   DAM— 

61.1 

<festern  Canal  Company 

61. 2R 

Gravity 

9650 

J,770 

lOiO 

2080C 

21900 

27100 

2610O 

81.30 

10500 

y    136300 

2  026 

13800 

— 0»OV!I,U-«ICHVALE  HIOHJAY 
BBIDCE— 

62.6 

— OROVILLE-CHICO  HICHWAY 
BRIDGE— 

65.0 

—CAGING  STATION  -  FEATHER 
RIVER  NEAR  OROVILLE— 

71.0 

FEATHER  RIVER 

12520 

210 

1.9 

1.771 
78 
0.7 

0 

0 

0.0 

3 

0 

0.0 

0 

0 

0.0 

12690 
213 
1.9 

131. 50C 

2187 
20.3 

127800 

^  211.8 

19.3 

136800 
2225 

20.6 

125200 
2036 

18.9 

5931.0 
997 
9.0 

1.911.0 

Ob2900 

Total 

Average  cubic   feet   per  second 

Monthly  use    in  per  cent   of  annu 

Plant  l9  located  on  Honcut  Slough  Mhlch  divercs  Feather  River  water 

backed  into  Slough.   Mouth  of  Honcut  Slough  is  at  Mile  C3.7L. 

Distance  from  leather  River  and  bank  are  shown  in  parentheses. 

Combined  acreage  for  Miles  0.6R  and  l.OR. 

Replaces  a  16"  unit. 

Replaces  a  6"  unit. 

Includes  180  acres  which  also  received  an  undetermined  amount  of 

well  water  and  controlled  drainage  water. 

This  acreage  also  received  an  uftdetermlned  amount  of  well  water  and 

controlled  drainage  water. 

Pormerl/  listed  as  A.  L.  Haymore. 

This  acreage  also  received  an  undetermined  amount  of  well  water. 

Includes  20  acres  which  also  received  an  undetermined  amount  of 

well  water. 

Includes  15  acres  which  also  received  an  undetermined  amount  of 

well  water. 

Includes  260  acres  which  also  received  3^5  acre-feet  of  well  water. 

Coabined  acreage  for  plant  at  Mile  38. IR,  Sutter  Extension  Water 

District  at  Kile  58. IR  and  the  plants  on  Sutter  Bypass  -  East 

Borrow  Pit,  at  Miles  10.0K{2.0)  and  10.0N(6.7). 


This  acreage  also  received  an  undetermined  amount  of  controlled 
drainage  water. 

Formerly  listed  as  Ray  Washburn. 

30  acres  listed  for  Mile  ^7.{.L  also  received  an  undetermined  amount 
of  water  from  Mile  L7.91. 

Includes  200  acres  which  also  received  an  undetermined  amount  of 
well  water. 

61  acres  listed  for  Mile  1,6.01   also  received  an  undetermined  amount 
of  water  from  Mile  i,3.3L. 

The  3"  and  5"  units  were  temporary  installations  during  1958. 
All  Chambers'  lands. 

The  acreage  listed  for  Mile  52. 7L  also  received  an  undetermined 
amount  of  water  from  Mile  52.51.. 

This  Is  a  common  point  of  diversion  for  Butte  Water  District. 
Biggs-West  Cndley  Water  District,  Rlchvale  Irrigation  District, 
and  Sutter  Extension  Water  District- 
Includes  100  acres  outside  of  District. 
Includes  191  acres  outside  of  District. 

Includes  diversions  for  duck  water:  November  9650,  December  &770( 
September  1010,  and  October  16500. 


tlovember  1957 

through  October  195^ 

M.I* 
andlonk 

.1 

Monihlr  Di-^pvon  m  A<n-fmm 

Htn  Ocl 

b.,,O^H) 

W.«,  UM.                                       .,1 

rya.Uie 

N„ 

D.< 

ion 

'•b 

Mar 

Apt 

Mot 

r„« 

<.i. 

*V0 

Wp. 

On 

A^f^ 

C«wsl 

•k* 

—HIGHWAY  99E  S»IOG£ 
(D  Street)  — 

... 

Richard  4ilbur 

0.9L 

1-6" 
1-10" 

l?b 

Ut^ 

lO? 

78 

.,  ... 

—SIMPSON   UHE  BRIDCB— 

0.9 

-CAGING  STATIOM  -  tUBA  RIVSII 
AT  MARYSVILLE— 

0.9 

Ben  ifllliaaa 

I.IR 

.1% 

) 

(. 

- 

<• 

^ 

-• 

Lorln  H,   Trubachenck 

l.«» 

1-6" 

NO  DIVERSION 

d.   B.   Harrington 

2.2L 

1-4" 
1-5" 

NO   DIVEHSIOK 

Hlver  Bend  Ranch 

3.0L 

1-U" 

178 

1« 

?6 

U^ 

1      '■■ 

0.    0.    LoUaugh    (cl 

3.1R 

d  1-iO" 

13 

5 

\t 

.'■ 

itlchard  ailbur 

l,.ll. 

1-5" 
2-U" 

rtZ 

1.03 

553 

•H.2 

Jfl7 

Dl  Giorgio  Fruit  Corporation 

(..751 

1-0" 

NO   UIVEHSKIi 

— OAOIKO  STATION  -  TUBA  RIViB 
NEAR  MARY3KII.LE— 

5.2L 

Scott   Hendricks 

6.21 

1-1^" 

NO   DIVn»5I(* 

— OACUERRK  POINT  DAM-- 
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DIVBRSIONS  AND  ACREACSS  IRRIGATED 
TUBA  RIVER  (continued) 


.'.rough  October 


tto-MV  CkwiM- ■•  A(n^»*<* 

No.    O^ 

i-««rf 

"*'"*■ 

■  ;v.  _^ 

»s». 

~- 

Ok 

" 

'■. 

«- 

V 

*««T 

^ 

*A 

*-• 

W»t 

o*. 

*<r«J*M 

<-_•■ 

t« 

ha^iwccd    [rr;gat;cr-    Ccsipa.-.y 

11. :b 

Crtvi'.y 

.'-co 

)1,CC 

1  r  '*c 

ICSO 

2730 

1S80C    145CC 

161C0 

istcc 

Sice 

7ttC 

88850 

•    V.i.i 

r  iti^ 

Cordua   Irrigation  Coapany 

11. CR 

Cra»lty 

7380 

8130 

27«) 

1820 

1220C    lOTCO 

1190O 

moo 

7520 

IICOO 

85240 

f  3526 

h  2969 

~E«y  CREE«— 

13.: 

Tub»  Con«oll<Ut»d  Cold  Field 
Coopany 

14.''- 

>-■••■■ 

NGHACfilCULTURAL  USE 

— KICHVAT  2C  BRIXB— 

17.: 

— D£Sl  CREEK— 

21. ?L 

— E»CLEBRICHT  0AM— 

22.? 

TUP A   SIV£? 

fo-.ai 

Average    cuC;c    feet    ;er    se;?r.; 

yon^r.ly    use    Ir;    per    ;e.-.^    cf    a    - 

;69 

1153C 
186 
to 

l.C«C 
2.3 

C 

0 

CO 

1090 

C.6 

4560 
77 
?.6 

2810C    2597C 
1.57        tjb 
15.:       11..- 

2890C 
1.7C 
16.3 

27930 
15.8 

16510 
277 
9.3 

;e„- 

This  acreage  also  received  an  undeterained  amount   of  well  Mater. 

The  6"  unit  Mas  installed  In  195?. 

Poraerly  listed  as   Hlver  Bend  aar>cfi 

Replaces  a   12"  unit. 

Of  this  acreage,   23  were   reused  for  ducic  clubs. 


or  this  acreage.  t72  were  reused  for  duck  eluba. 

Includes  327  acres  outside  of  District  and  433  acres  which  were 

reused  for  duck  ponds. 

Of  this  acreage,    1775  Mere  reused  for  duck  ponds. 


Soveaber  1957  through  October  195S 


and  ton* 

asove 

My<Mr  0..*^^ -^  A(r.-f«i 

tMot 

0-wo- 

:^ 

N. 

Dm 

^ 

Hb. 

«». 

**» 

Mot 

JWM 

l-Aj 

*«« 

5^ 

Oct 

G.-*8r 

a« 

— MAHTSVlLi.i;-M;:i--:j  ;:::.:i-         2.^ 

aOAO  3R1DCB— 

— SACRAHEKTO  NORTHERN                           3.1. 
RAILROAD  BRIKE— 

--resTES.1  PACIFIC  RAILROAD                3.9 
BRIDGE— 

— DRT  CREEK—                                             4.5^ 

— TR(M3RIXE-«HEATLA»0  COUKTT          6.9 
ROAD  BRIDGE— 

Whitney   ^rren                                           7.8H 

i.   H.   Gilbert                                         8.1R 

California  Packing  Co.'T>oratlon       9.0L 

California  Packing  Corporation     10. 7L 

— HICHWAI  99E  3R1KS~                       11.3 

— CAGIKC  STATION  -  BEAR   RIVER       11.3 
X£AR  VHEATLAKD— 

— SOUTHER.-*  PAC:?IC    RAILROAD            11.3! 
BRIDGE— 

1-6" 

!-?'■ 

I-IO" 

PLA»T 
21 

(EKOVEL 
18 
29 
151 

21 
1.0 
172 

i 

166 

163 

76 

39 
77 
749 

a   50 
a  234 

a  230 

Average   cubic    feec   per  second 
Honchljr  use    ir.  per  ce^.'-    dT    5—    :- 

0 

0 

0 

0 

0.0 

0 
0 

0.0 

0 
0 

0.0 

0 

0 

0.0 

21 

0 

2.1. 

198 
3 

22.9 

233 

1. 
26.9 

I7t 
3 

20.1 

163 

18.1 

76 

1 

8.8 

0 

0 

865 

1 

51- 

Tfiva  acreage  also   i 


celved  an  undetermined  amount  of  Mell  tfater. 
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Vovemb 

or   1957 

thj^jugh  October  1956 

«a.-.  LI  — 

a~lto^i 

N^b.. 

MwM.^  Oi.*o.on  M  Airt-FM. 

No.    Ott 

i,.'4 

:s 

«. 

D« 

... 

f.b 

Mo. 

*(- 

Mo» 

,.~ 

t«l,       1       *..g 

S.f- 

Of 

o™., 

•-:. 

— GAftD&r^  HICHWAT   BitlDCfi— 

0.2 

— HIOHWAI  1.0  AND  99E  BRIDGE 
(16IH  Str««tl  — 

1.3 

— (IE3TERN   PACIFIC   RAILROAD 
BRIDGE— 

:■.  1 

Joe  Comes 

J.H 

1-5" 

5 

7 

3 

2 

17 

9 

North  Sacramento   Lands  Company 

2.6iR 

1-3" 

t.u  ;j:vEt.sii:*; 

North  Sacramento  L^nds  Company 

2.75R 

1-S" 

2 

3 

7 

5 

4 

3 

24 

32 

— SOUTHiRN  PACIFIC   RAILROAD 
BUOOE— 

3.0 

— ELVAS  FREEMAT  BRIDGE— 

3..: 

—GAGING  STATION  -  AMERICAN 
RIVER  AT  SACRAMENTO 
(H  Street)  — 

6.0 

E.  Clemens  Horst  Company 

6.5R 

1-6- 

17 

53 

19 

34 

123 

a   393 

B.   Clemens  Horst  Company  (b) 

7. OR 

l-C" 

1 

1 

2 

1 

5 

c   3 

E.   Clemens  Horst  Company 

7.5R 

1-8" 

32 

24 

40 

5 

4 

105 

a 

J.    I.   Haas,    Incorporated 

7.7R 

l-t" 

9 

42 

47 

20 

1 

12 

131 

'^O 

Del  Paso  Rock  Products 
Company 

8.9R 

1-U" 

NONAORICULTURAL  USE 

ifalter  J.   tfissemann 

9.0L 

1-6" 

33 

41 

2 

76 

l- 

C.  L.  Browning 

9.05R 

1-5" 

NO  DIVERSION 

J.   C.   and  F.    F.    Dauenhauer 

9.2L 

l-I." 

7 

16 

23 

6 

10 

62 

60 

Ruth  Coleman 

9.4L 

1-5" 

iO 

10 

12 

3 

35 

d   50 

Del  Paso  Rock  Products 
Company 

10. 2H 

1-8" 

2 

31 

1 

10 

44 

23 

Gold  Nugget  Orchard  Company 

10. 4R 

1-5" 

1 

16 

11 

9 

37 

1- 

Mucke  Sand  and  Gravel 
Company 

11. 2L 

1-1." 

1 

1 

6 

6 

10 

12 

9 

6 

51 

e    24 

J.   T.   Core 

11. 5L 

l-k" 

10 

11 

22 

30 

19 

15 

107 

50 

ftiverview  Enterprises 

11. 7L 

1-1." 

r;o  DiVEBsiaj 

Carmichael  Irrigation 
District 

13. 9R 

1-H" 

105          288        315 

404 

400 

349 

45 

1900 

r  3930 

J.   «.   Deterdlng 

15. 8R 

1-4" 

no   [JIVEhSlON 

Carmichael    Irrigation 
District 

16. OR 

1-6" 
3-12" 

107 

19 

54 

566 

599 

f!43 

880 

674 

602 

4344 

f 

— OAOINO  STATION  -   AMERICAN 
RIVER  AT  PAIR  OAKS— 

19.2 

AMJiRICAN    RIVER 

al 

107 

2 

1.5 

19 

0 

0.3 

1 

0 

0.0 

0 

0 

0.0 

0 

0 

0.0 

161 

3 

2.3 

941 

15 

13.3 

1156 

19 

16.4 

1486 

24 

21.0 

1416 

23 

20.0 

1094 

18 

15.5 

o8o 
11 
9.7 

7067 
10 

--^^ 

total 

Average  cubic  feet  per  second 

Monthly  use  In  per  cent  of  annu 

Combined  acreage  for  Miles  n.^H   ana  7.JH.   This  acreage  also 

received  tn  undetemnred  amount  of  well  water. 

New  lnsCallat.ion  In  19^S. 

Acreage  la  used  for  airfield. 

This  acreage  also  received  an  undetamlned  amount  of  well  water. 


e   Thia  acreage  was  double  cropped. 

f  Combined  acreage  for  Miles  13.9R  and  lo.JH.  District  is  suburban 
land  and  no  segregation  of  irrigated  acreage  is  available.  This 
acreage  also  received  an  undetemined  amount  of  well  water. 


DIVERSIONS  AND  ACR£AC£3  IRRIGATED 
PUT AH  CREEK* 


November   1957 

through   Octob 

r   195S 

WM^U.^ 

'■loutfi 

and  III! 

a* 

«. 

0«..v— 

No.    0« 

NCF> 

0« 

Ion 

r.t> 

Mo. 

*c 

Mov 

Juna 

July 

A^. 

S*P* 

o<. 

rw*al 

|« 

T.    3.    Glide 

0.9L 

1-16" 

21. 

.. 

»  s- 

illlllaa  C.   HtjB«l 

2.1R 

1-t" 

- 

•tfUlUn  C.  Hamal 

2.7R 

1-iO" 

19 

J.0 

t>i 

t,  i.'.. 

c    r.J 

ifllllan  C.  Haital 

3.0t, 

l-i." 

13 

29 

8 

49 

c   7^ 

H.  Harden  tfllbur 

3.1fl 

HO   DlVERf^lOTl 

—coowrr  line  road  bridgk— 

3.« 

— CA  ..                          .   30UTH  FORK 
n.  ,                                DAVIS" 

7.2 

--3">                                    ItAILHOAD 

7.5 

--U.   3.   HICIUAY  to  aRIOCE" 

«.o 
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DIVERStOKS  AND  ACREAGES   IRRIGATBD 
PUTAH  CREEK*    (conllnuvd) 


November  1957 

through  Octob 

Br   195t? 

^"dtook 

.1 

lorol 
No.  -Oil 

*■"'"""" 

:'o'i',^ 

^.mp 

No. 

o« 

lo.. 

F*b 

Mo, 

*■(- 

Mor 

t-A. 

i»ir 

•^ 

l-P- 

o« 

A...  !*.< 

G*r«.al 

•« 

--WILLOW   CANAL  WAJTEWAY— 

8. a 

—CAGING  STATION  -   PUTAH 
CR££K   NEAR  DAVIS— 

9.0 

— PUINFIELD  ROAD  BRIDGE— 

10.0 

C.    B.   and  CornBH»  S.    Phillips 

12.6'^H 

1.^" 

HO    OIVERSIOTJ 

— GAGING  STATION   -   PUTAH 
CREEK   ABOVE    DAVIS— 

U." 

—STEVENSON   ROAD  BRIDGE— 

12. a 

Sara   F.   and  Marie   Dorton 

13.1L 

1-5" 

NO   DIVERSION 

Fentsling  Ranch 

13. 9L 

1-7" 

4 

6 

15 

30 

15 

11 

1 

■?3 

I'i 

—CAGING   STATION    -    PUTAH  CREEK 
BELOW   WINTERS— 

17.0 

(ifilllam  K.    Boyce 

17.  IH 

I-'." 

30 

uo 

127 

46 

343 

c   235 

A.    C.    A.   Orchards 

19. 3  L 

l-L" 

NO   DIVERSICW 

—  SOUTHERN   PACIFIC    RAILROAD 
BRIDGE— 

19.9 

— COUNTY  ROAD  BRIDGE— 

19.9 

—PUTAH   DIVERSION   DAM— 

22.6 

—  PUTAH  SOUTH  CANAL— 

22. bR 

Jack  and  Grace  Fay 

24.  OR 

1-3" 

1 

2 

1 

5 

, 

22 

—COUNTY  ROAD  BRIDGE— 

2J,.0 

Victor  Tucker 

2t.0L 

1-2" 

d 

Vabel  Goddard,    et  al. 

24. 9R 

\:'/ 

19 

u 

27 

10 

28 

Iff 

lib 

72 

Mabel  Goddard,    et  al. 

25. 2R 

l-2i" 

1 

12 

13 

20 

L.    A.   and   Clara  Sackett 

25. 6R 

1-3" 

1 

6 

1 

2 

ID 

e   69 

L.    A.   and  Clara  Sackett 

25. 8R 

1-3" 

10 

2 

1^ 

e 

—CAGING  STATION   -    PUTAH    CREEK 
NEAR  WINTERS— 

27. 8L 

Samuel  S.   Sllvey 

28. /.L 

l-U" 

1 

1 

1 

3 

1 

2 

2 

1 

f    12 

—HIGHWAY   128   BRIDGE— 

28.8 

— MONTICELLO  DAM— 

29.3 

PUTAH  CREEK 

al 

U 

0 

0.5 

6 

0 

0.7 

0 

0 

0.0 

0 

0 

0.0 

1 

0 

0.1 

1 

0 

0.1 

65 

1 

8.0 

244 

4 

29.9 

271 

4 

33.2 

164 

3 

20.1 

40 

1 

4.9 

20 

0 

2.5 

816 

1 

650 

Total 

Average  cubic   feet   per  second 

Monthly  use   in  per  cent  of  annu 

Diversions   shown   in  this   table  below  Mile   7.2  are   considered  as 
Delta   Uplands  diversions. 

The  acreage  listed  for  Mile  0.8L  also  received  an  undetermined 
amount  of  water  from  Yolo  Bypa3S(n'est  Cut)  at  Mile  17.1R(l.tJ). 
The  acreage  listed  for  Mile  2.1R  also  received  an  undetermined 
amount   of  water  from  Mile   2.7R, 


This  acreage  also   received  an  undetermined  amount   of  well  water. 
Total   diversion  of  0.1  acre-foot   used   for  stockwater. 
Combined  acreage   for  Miles   25.6R  and  25. 8R. 
This  diversion  for  stockwater,    domestic  and  garden  use. 


riovember  1957 

through   October   195? 

w„*  u- 

o«i»onk 

al 

Monthly  D<.*nior>  In  *tr»- 

Ml 

No.  Ott 

:; 

M>9. 

N» 

o« 

)o» 

-.6 

Moi 

Ap. 

Moy 

Jon. 

*^ 

S.P. 

o<t 

c^., 

B«. 

—WESTERN    PACIFIC    RAILROAD 

BRIDGE— 

0.4 

R.    L.    Deller 

0.8H 

1-12" 

19 

25 

33 

26 

26 

1^ 

14:^ 

J.5 

R.  L.   Deller 

1.7R 

1-10" 

12 

12 

45 

Kenworthy  and  Patterson 

2.0L 

1-30" 

329 

379 

366 

547 

74 

1695 

}0^ 

B4 

Nlcolaus  Ranch   (a) 

2.8R 

1-6" 

NO   DIVERSION 

A.   H.   Watson 

2.8L 

1-'!" 

31 

32 

1        1 

>• 

19 

■■i6 

D    25 

Nlcolaus  Ranch  (a) 

3.1R 

1-10" 

liu    0IVLR5ICN 

—STATE  HIGHWAY   104   BRIDGE— 

5.3- 

1                 1 

Fred  C.    Cary 

6.01. 

i-.V 

NO   DIVERSION 

L.    G.    Kilkeary  and   H.   Trevor 

9.8R 

1-16" 

93 

102 

27 

222 

b  815 

JacK    Lewis 

10.53 

c    1-18" 

.■J 

93 

07 

^ 

117 

d  Js 
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DIVERSIONS  AND  kC»£ACeS    IRRIGATED 
COSUM»ES  RIVER*    (contlnuvd) 


\ovemb«r   1957  through  October   1953 


MwKhlr  &•••*«"  M  Aci*'Fh< 


J.  C.   Carll 

J.   C.  Carll 

H.   f.  Larkln 

— PREEKAN   ROAD  BRIDGE— 

Ralph  Nix 

J.    I.    NIX 

ilalph  Nix 

—  ilflLTON   ROAD  BRIDGE— 

—CENTRAL  CALIFORNIA 
TRACTION  COrtf'ANY 
RAILROAD  BRIDGE— 

George  D.   Beitiel 

Bradley  Ranch 

Bright  Estate 

F.  Barbero 

J.   P.   Patterson 

Rooney  Brothers 

Cothrln  and  Crlashaw 

Prancla  Rooney 

— DILURD  ROAD  BRIDGE— 

—RECORDING  GAGE— 

P.   Westerberg 

A.   V.   Slgnorottl 

P.  M.   CrlBshaw 

A.  V.  Slgnorottl 

P.  M.  Grlmshaw 

G.  C.  Johnson 
G.  C.  Johnson 
R.  Sartaln 

P.  Sllva.  Jr. 

R.  Sartaln 

Schneider  Ranch 

—STATE  HIGHHAT  16  BRIDGE— 

A.  Crsnleea 

— CRANUES  DAH— 


—GAGING  STATION  -  C03UHNES 
RIVER  AT  MICHIGAN  BAR— 


10. b 

10.7 

10.7 

It.JR 
U.t.R 
11..6L 
U.9 
15. 2L 
15. 8L 
15. 9L 
16.8 
16.3 

13. 2R 
1S.9R 
20. IR 
21. 6L 
21. 9R 
23.78 
21..1.R 
2/..5R 
21,. 3 
21.. 35 
25. 5R 
25.78 
2S.9R 
26. 3R 
26.1.R 
26. 5L 
27. 3L 
27. 6R 
27.  SL 

28. 6R 
30. OL 
31.3 
32. 6R 
33.0 
33. OB 

31.. 3 


Average  cubic  feet  per  second 
Monthly  use  In  per  cent  of  annual 


1-10" 
1-10" 
1-5" 

1-8" 

e   1-11," 

1-6" 


1-12" 

1-6" 

1-10" 

1-6" 

1-6" 

1-12" 

1-8" 

1-12" 


I-IO 
1-3 
1-8 
1-5 

1-6' 
1-6' 
1-5 
1-6' 


NO  DIVEHSICW 


NO  DIVERSION 
NO  DIVERSICTl 


NO  DIVERSION 
NO  DIVERSION 


NO  DIVERSIOfI 


2105 

35 

17.8 


33 

367 


21.30 

1.0 

20.5 


1.0 
121 


2871 

1.7 

21,. 2 


1676 

23 

U.l 


947 
15 


f    150 

69 

b  65 


23 

g  19> 

155 

g 

65 

21. 

238 

b  165 

135 

51 

599 

105 

DtvvrslonB   anown    In  this  tabl*  below  th«  McConnvll  Gaging  Station 

•r«  <:onald«r«d  as   Delta   Uplands   Dlvaralons.      Tidal   effset   (iaasss  at 

about  Mll«  3.;. 

Formsrly  llstad  as  Deamond  Ranch. 

This  acraago  also  rscslvad  an  undatsralnad  aaount  of  wall  water. 

ftaplacas  a  6"  unit. 

This  acraax*  also  rscalvad  an  undatsmlnad  amount  of  wall  watar 

and  controllad  dralnaga  water. 

Kaplacad  a  6"  unit  in  1957. 


Includes  50  acras  which  also  received  an  undaternlned  anount  'M 

well  water. 

Cooblned  acreage  for  Mllaa  26. $L  and  27. )l.      This  acraags  sl»o 

racaivad  an  undatermlnad  aaount  of  wall  watar. 

This  figure  Is  the  diversion  entering  the  District  below  State 

Highway  16  and  includes  an  undeteralned  aaount  of  spill  to  the 

Cosuanes  River  at  Mile  29. 9R  but  does  not  include  tne  spill 

above  Highway  16. 
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Noveaber  1957 

through  October  1958 

M4« 

o'T^. 

MoniKly  t>Ttni«n  in  Ao-Fm* 

Nn.    O.t 

*"•"  "" 

Pv«-p 

N« 

o*< 

Jon 

f*b 

Mo. 

f^ 

Mo, 

i.~ 

J.'. 

•-S 

S'P' 

CI 

*...  >»• 

-• 

Egoert   0.   Morse 

i..7li 

1-12" 

01. 

57 

5 

1.' 

— FftANKLIN-THORNTON    HICH'KAY 
BftlDCS  — 

i..9 

— COSUKNBS  RIVER— 

5. OR 

—WESTERN   PACIFIC    RAILROAD 
BRIDCS-- 

5-4 

Manuel   Lopes 

O.bS 

1-12" 

0 

3 

96 

lui 

'i 

31* 

2i^ 

Thornton   Paras 

6.9ft 

1-9" 

15 

U 

2'i 

13 

— CALT-THORNTON   HIGHWAY 
SrilDCE-- 

7.0 

Thornton  Farms 

7.6R 

2-12" 

201 

335 

770 

6« 

l*??? 

»  965 

Thornton  Farms 

8.1ft 

1-12" 

25 

37 

8 

•0 

60 

Albln  C.  Steffan 

8.7R 

1-12" 

22 

97 

111 

127 

129 

136 

75 

100 

S.  and  J.   Frandy 

lO.fcL 

1-12" 

5 

9 

23 

19 

11. 

' 

1.S 

Albin  C.  Steffan 

10. 6R 

1-16" 

101. 

5ie 

595 

71.0 

086 

659 

1.75 

1-7 

1.79 

A.  Taddei 

U.2R 

1-6" 

NO  DIVERSION 

C.    Blattler 

15. 5R 

1-W 

1 

6 

? 

? 

^ 

7 

1. 

1.1. 

12 

A.  Taddei 

15. 6R 

1-6" 

rt 

30 

39 

i} 

75 

a.   J.   Linde 

16.3R 

1-0" 

3J 

1.1 

10 

81 

112 

—CAGING   STATION  - 
HOKELUMNE  SIVER  AT 
WOODSRIDCE— 

19-2 

—SACRAMENTO   ROAD   BRircS— 

19-^ 

--WOODBRIDGE    lEWIGATION 
DISTRICT   DAM— 

19.9 

tfoodbrldge  Irrigation  District 

19. 9L 

Gravity 

207Q 

291.0 

16300 

13200 

22700 

22200 

15700 

11300 

112500 

1611.7 

997 

Le  Moin  Beckman 

21. IL 

1-5" 

NO  DIVERSION 

Arthur  J.    Hoffman 

21.a5f 

1-6" 

NO  DIVERSION 

Sidney  Kalsey 

22. 5R 

b   1-2" 
1-5" 

10 

■' 

10 

Howard  Mason 

22. 7L 

NO   DIVERSION 

L.    R.   Sangulnetti 

23.i.L 

1-0" 

3 

3 

2 

5 

Nora  E.  Humbert 

23.J.R 

1-i." 

5 

29 

11 

-^ 

15 

M.  H.   Bender 

23. 5R 

1-i." 

DOMESTIC    USE   OtiLY 

—SOUTHERN  PACIFIC    RAILROAD 
BRIDGE— 

23. t) 

Ben   Bechthold 

2i..0L 

1-i." 

6 

3 

7 

2 

12 

— U.    3.    HIGHrfAT   99   BRIDGE— 

21.. 2 

LltT.3,   Mullen  and  Perovlch 

2U.L$l 

1-5" 

3 

19 

U 

7 

Lawrence    ^nch 

2i..5L 

1-6" 
1-10" 

05 

112 

65 

3 

257 

103 

S.   and  H.   Miller 

2t.8L 

1-0" 

SO  DIVERSION 

Kirschenmann  and  Mettler   (c) 

25. 2R 

1-10" 

2 

12 

7 

' 

23 

67 

d.  A.  Cohick   (dl 

25. 5L 

l-U" 

^ 

e   2 

—CENTRAL  CALIFORNIA 

TRACTION  COMPAKT   BRIDGE— 

25.6 

Robert  N.   Und 

26.3L 

1-5" 

2'' 

28 

19 

Richard  iTagers 

26.351 

l-V 

i 

1 

' 

2 

2 

1 

' 

5 

Vasco  Mencarlni 

26. 9R 

1-5" 

1(0  DIVERSION 

Nakagawa   Brothers 

27. 2H 

1-rt" 

MO   DIVERSICK 

Irene  Green 

27. 5L 

1-5" 
1-6" 

10 

9 

J. 

1 

22 

l.» 

15 

37 

R.    J.    Linde 

27. 6L 

l-H" 

t. 

' 

7 

' 

23 

iO 

A.    E.   Joens 

27. 9L 

1-10" 

122 

122 

05 

Frankie   G.    Dick 

28. 5L 

l-(." 

NO  DIVERSION 

S'akagawa   Brothers 

28. 6R 

1-6" 

111'- 

25 

1  = 

12 

^0 

31 

L.   J.    Peterson 

28.9L 

I-:." 

NO  OIVEBSIOI 

fi.   E.  Hehlhaff 

29. 9R 

1-3" 

* 

;i 

31. 

5.   Bender 

30.0L 

1-10" 

10 

5 

- 

3RUELU  ROAD  BRIDGE— 

30.0 

V.    M.   Hoffman  and  Sons 

30.153 

1-8" 

13 

30 

1.6 

22 

10 

127 

71 

N.    K.    Dtvls 

30.35R 

1-0" 

3 

10 

10 

11 

9 

5 

51. 

50 

J.   J.  Sehaiedt 

30.95L 

1-7" 

35 

35 

57 

Leon   Kirschennann  and 
Leonard  Presxler,    et  al. 

31. OL 

I-.'!" 

2J. 

30 

27 

125 

.-(osa   D.    Soucle 

31. 7L 

1-5" 

NO  OIVERSICK 

Jshr.    Graffigna 

;u.  'ii 

i-7" 

^ 

12 

21 
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TABLE  382 

DIV&RSIOIJS  aND  ACAiLkGLS   lAdlOt^tbti 
MOKEL.UMN£  Rr/^it*   (continued) 


MJ. 

ol 

M..-.1,0,-»...A,...«. 

l"i»o»d 

Wa.«U— 

ft-p 

N- 

Om 

Jon 

F.b 

Mor 

Apr 

Mot 

JuM 

(«., 

Ave 

s*«« 

o« 

A«*-F«» 

><• 

Jones   «ancn 

J2.0L 

1-6" 

1                     1 

North  San  Joaquin  A'ater 
Conservation  District   (g) 

32.3L 

1-12" 
1-19" 

2  3 

''■ 

"" 

L.   J.   Fetarson 

32. 5L 

1-5" 

' 

'■ 

13 

10 

fl 

54 

15 

Red  Checker  Land  Conpany 

32.751 

1-5" 

30 

21 

5 

72 

I    109 

C.    H.    Locke 

33.251 

1-10" 

1 

8 

" 

..3 

3-^ 

11 

113 

Acanpo  Vineyards 

33.1.5! 

1-8" 

NO  DIV£h::u;t: 

Acampo  Vineyards 

33. 6R 

1-3" 

1.7 

1.2 

34 

11 

134 

ilJ 

Hlel  C.   Locke 

33. 7L 

1-12" 

33 

■^■J 

^o 

192 

166 

65 

611 

l2^ 

R.   T.  HcCarty 

33.751 

1-10" 

NO  DIVEHSK^  ' 

T.  and  E.   Schtnierer 

33.38 

1-1." 

S 

16 

4 

10 

7 

46 

15 

Pritara  Singh  Dhallwal 

3<..05f 

1-1." 

9 

3 

11 

1.. 

Norman  Knoll 

31. IR 

1-1." 

10 

17 

19 

6 

64 

J   55 

Noroian  Knoll 

31..  3R 

1-1." 

11 

3 

10 

14 

1 

39 

19 

— COONTI  HOAD  BBIDCE— 

31.. 35 

J.    B.    rfard 

34. 5R 

1-1." 

4 

1 

-! 

13 

K.    C.    Russell 

31..  551 

1-10" 

13 

13 

m 

Hi. 

119 

108 

96 

45 

624 

57 

Kenneth  H.    Beckjuan 

31.. 6J 

1-5" 

7 

2 

1 

10 

15 

H.    C.    Russell 

31.. 751 

1-12" 

5 

62 

20 

76 

41 

3 

207 

153 

£.    H.    Thomas 

35.15f 

1-6" 

11. 

59 

66 

37 

3 

26 

210 

1   205 

e.  M.   Locke 

35. 2L 

1-3" 

2 

2U 

2« 

28 

32 

22 

3 

144 

78 

Manuel  Kachedo   (kl 

35.1.L 

1-8" 

11. 

f> 

)'■ 

J9 

42 

17 

8 

166 

n   120 

Boyce  Van  Patten 

35.  5R 

1-8" 

1 

175 

169 

63 

413 

160 

Dr.   Raymond  Mehlhaff   (n) 

35. 7L 

1-6" 

1 

25 

16 

31. 

22 

19 

1 

113 

66 

I.    H.    4uessenberry    (p) 

35. 9L 

1-7" 

13 

16 

29 

9 

72 

65 

nf.    S*    Montgomery 

36.0L 

1-6" 

39 

1.3 

50 

45 

26 

14 

217 

q    166 

0.   Parker 

36.1.51 

1-12" 

68 

52 

39 

44 

38 

291 

136 

*.   L.   Moffat 

36.8R 

1-8" 

KLANT   fit.MOVSD 

J.   R.    «flederrlch 

37.151 

1-10" 

70 

70 

40 

il.   I.  Koffat 

37.l.5f 

1-8" 

24 

16 

16 

56 

133 

4.   L.  Koffat 

37.651 

1-10" 

16 

15 

4 

35 

93 

Costa  Estate 

37. 7R 

1-12" 

11 

23 

11 

47 

30 

C.  and  P.   Sangulnetti 

38.0L 

2-6" 

1.9 

39 

uu 

40 

172 

63 

C.  and  P.   Sangulnetti 

38. IL 

1-8" 

56 

19 

51 

10 

136 

62 

Rudolph  Sutter 

38.3L 

1-10" 

15 

11. 

32 

41. 

44 

30 

179 

85 

Gertrude  *.  Chrisman 

38. 5L 

1-12" 

59 

38 

11 

108 

80 

Clements  Estate 

39. OL 

1-12" 

101. 

10 

11.2 

376 

359 

360 

247 

234 

1332 

313 

McCee  Ranch 

39.251 

1-5" 

3 

4 

6 

1 

14 

IS 

— KICHllAY  88   BRIDGE— 

39.3 

"CAGING  STATION  -  HOKELUHNE 
RIVER  NEAR  CLEMENTS— 

39.35 

MOKELUraiE  RIVER 

2795 
1.7 
2.2 

10 

0 

0.0 

0 
0 

U.O 

132 

? 

0.  1 

U 
0 

3153 

53 

2.5 

18170 
295 

11..3 

201.60 
3U 
16.1 

26780 
436 
21.1 

25850 
420 
20.3 

17530 
295 
13.8 

12210 
199 

9.6 

127100 

,-. 

9Q7 

Average  cubic   feet  per  second 
Monthly  use   In  percent  of  annus 

Dlvsralons  shown  In  chlti  tabic  below  the  rioodbrldge  Caging 

Station  are  considered  as   Delta   Uplands   Diversions.      Left  bank 

diversions   Into  Reclanatlon   District   }U8    (below  Mile  9.8]   and 

right   bank   diversions   Into  KcCormack-Xilllanson  Truct    (below 

Kile   3.J1   are   not    Included  since   these  areas  are  considerod  to 

be  within  the   Delta   Lowlands.      Tidal  effect   ceases  at   about 

Mile   10.^. 

Hile  and  bank  above  New  Hope  Bridge. 

This  acreage  also  received  an  undetamilned  amount  of  water  from 

Dry   Creek. 

The  2"  unit  Is  a  temporary  portable  unit  used  at  Mile  22. IR. 

Fomerly  Hated  as  Klrschernuinn  and  Hettler. 

Fomerly  listed  as  K.  and  V.  Palmer.  * 

Acraage  served  by  thia  water  is  undetermined. 


This  diversion  was  from  Gary  Lake  which  receives  water  from 

Mokelwnne  River  overflow. 

New  installation  In  1956. 

This  acreage  received  its  okain  supply  of  water  froa  wells  and 

controlled  drainage. 

This  acreage  also  received  an  undetermined  aaounc  of  well  water. 

Includes  2^  acres  of  Crafflgna  lands. 

Formerly  Hated  as  Millian  «leber. 

Includes  52  acres  which  also  received  an  undetermined  aaount  of 

well  water.   Of  this  acreage,  $   were  double  cropped. 

Formerly  listed  as  C.  L.  Allen. 

Formerly  listed  as  John  3.  Coates. 

Includes  79  acres  which  also  received  an  undeterained  aaount 

of  well  water. 
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DIVERSIOMS  AND  ACfUUCES   IRRIGATED 
CALAVERAS   RIVER* 


ijveaber  1957 

Lhrough  October  1958 

A..,.    LI- 

^z. 

tto-iht,  0>«'wo  «  A.r*  fM 

No.  C 

No. 

On 

ta" 

f^ 

M«. 

*p. 

Mo, 

j««. 

Jul. 

*«9 

s-p. 

on 

o...,., 

.... 

Insamn   Aeaity   Csapany 

l.^L 

1-1.'" 

U 

i. 

J 

I. 

Innan  Realty  Company 

1.9L 

l-^" 

PLANT   REMC'.'f.; 

Clair  S.   Heitnan   (a) 

Z.il 

1-1." 

2 

1 

3 

2 

iifelershauser,   Chtorao 
and  Plccardo 

J.5R 

1-U" 

}^ 

2J. 

19 

1.1. 

13 

20 

163 

3^ 

John  Santa  Maria 

J.9L 

1-1." 

' 

2 

3 

i 

1. 

2 

16 

12 

Ralph  Panello 

2.9R 

l-ll" 

PLANT   REMOVEU 

—PACIFIC  AVENUE  BRIDGE— 

3.7 

Charles  H.   iifeber 

1..I.S 

2-6" 

bU 

11 

33 

23 

ijl 

65 

— STOCKTON  DIVERTIHC  CANAL— 

5.<.L 

Roy  Moresco 

5.7L 

l-U" 

UU 

31. 

31 

25 

131. 

.  ^J 

Claude  Moresco 

6.0L 

1-5" 

NO   DIVERSION 

A.    Toso 

t>.2L 

1-1." 

2 

<i 

7 

10 

2- 

■-.  I'J 

— U.   S.    50  AND  99  HIGHWAY 
BRIXE— 

6.8 

—CENTRAL   CALIFORNIA   TRACTION 
COMPANY   RAILROAD   BRIDGE— 

7.9 

—CAGING  STATION  -  CALAVERAS 
RIVER   NEAR  STOCKTON— 

7.9 

J.    N.    Sanguinettl    (c) 

s.n 

1-^." 

10 

3 

10 

5 

33 

20 

A.    V.    Lagorio 

9.5L 

1--." 

10 

9 

19 

33 

b  23 

— SOURI  ROAD  BRIDGE— 

8.8 

£.    Leonard! ni 

9.1S 

1-." 

17 

11. 

15 

11. 

60 

2^ 

Uyeda  Brothers 

9.9L 

i-D" 

12 

13 

25 

19 

69 

b  04 

Rugani    Brothers 

9.9a 

1-0" 

17 

21 

1* 

7 

1.9 

b    5i. 

Fred  Podesta,    Jr.    (c) 

lO.lR 

1-3" 

li. 

20 

23 

16 

73 

25 

K.   and  R.   Sanguinettl 

10.2S 

1-3" 

9 

16 

33 

19 

21 

98 

25 

—ALPINE   ROAD   BRIDGE— 

10.6 

John  B.    Garibaldi 

11. OL 

1-i" 

U 

19 

26 

21 

3 

78 

d   i.5 

John  Arata 

11. 2L 

1-5" 

2 

2 

b    11 

Irene  Saccone 

IHL 

1-1." 

U 

19 

22 

18 

8 

71 

UO 

Prank  Solari 

ll.i.R 

1-6" 

13 

37 

59 

1.3 

33 

190 

b  95 

— PEZZI    DAM— 

11.8 

Julia  PezBi  and  Sons 

11. 8B 

Gravity 

56 

78 

65 

21 

220 

63 

Julia  Pezzi  and  Sons 

11.821 

Gravity 

5i. 

51. 

51. 

53 

215 

e   30 

Julia  Peisi  and  Sons 

11.851 

Gravity 

1 

1 

2 

e 

A.    Navone 

11.85! 

Gravity 

3 

3 

3 

9 

o.f  9 

A.   Navone 

11.951 

Gravity 

U 

1 

2 

1 

8 

r 

Julia  Peizl  and  Sons 

11.951 

Gravity 

20 

33 

26 

10 

39 

g  30 

Julia  Pessi  and  Sons 

12. OL 

Gravity 

13 

22 

20 

16 

76 

£ 

Julia  Peixi  and  Sons 

12.051 

Gravity 

2U 

34 

35 

26 

119 

E 

Julia  Pes»i  and  Sons 

12. IL 

Gravity 

7 

3 

2 

12 

h    22 

Julia  PesKi  and  Sons 

12.151 

Gravity 

U 

20 

16 

16 

66 

.1 

— MURPHT   DAM— 

12.3 

5.    Sciutti 

12. 3L 

Gravity 

6 

7 

12 

6 

31 

1    21 

L.    Freggiaro  and  Son 

12. 3R 

Gravity 

U 

9 

11. 

15 

1.2 

b   20 

Tony    Pastore 

12.351 

Gravity 

•- 

1 

2 

b.J    13 

G.   Freggiaro  and  Son 

12.39F 

Gravity 

1 

2 

3 

k 

G.    Freggiaro  and  Son 

12. UF 

Gravity 

3 

2 

5 

10 

b,k    20 

C.    Bava  and  Son 

12. ^2F 

Gravity 

105 

87 

150 

20 

362 

n  105 

Vic    Freggiaro 

12. UF 

Gravity 

2 

J. 

- 

3 

n  0 

Vic    Freggiaro 

12.1SFI 

Gravity 

3 

5 

2 

10 

" 

Tony  Pastore 

12. 5L 

Gravity 

2 

2 

J 

Vic    Freggiaro 

12. 5R 

Gravity 

16 

10 

5 

1. 

35 

p.q   21 

Tony  Pastore 

12.6L 

Gravity 

18 

1* 

22 

J 

Vic  Freggiaro 

12.6R 

Gravity 

11 

10 

10 

31 

1    9 

—STATE  HICtWAT  88  BRIDGE— 

12.7 

Tony  Pastore 

12.81 

Gravity 

NO   DIVERSION 

Percy  Pope 

12.911 

Gravity 

1.5 

12 

20 

-^ 

32 

Ed  0.    Brandstad 

13.6FI 

1-6- 

U2 

36 

22 

a 

1. 

132 

CO 

Fred  Podesta 

13. 9L 

l-U- 

32 

57 

65 

29 

233 

IbO 

Dewey  Leffler   (c) 

13.98 

1-3" 

2 

6 

9 

10 

2-' 

0   21 

N.   Tassano 

U.OS 

1-8" 

7 

8 

17 

9 

10 

51 

b  }:. 

290 


TABLE  383 


DIVERSIONS  AND  ACREAGES  IRRIGATED 
CALAVERAS  RIVER*  (continued) 


November   1957 

through  o-tober  1958 

Wc...  Ltw- 

aoove 
Mouth 

Mo»»h,  0.nw>.< «  *(.■  F»< 

No.   OO 

■"„o*5 

N» 

Ok 

Jon 

ftb 

.., 

AP* 

May 

>un* 

1-6 

*-s 

Wp. 

o<. 

c™., 

•<• 

Henry   h'oppiano 

U.IL 

1-5" 

1? 

37 

15 

2 

72 

r  "2 

J.   Schlafnnl 

U.1.R 

1-1." 

U 

12 

13 

15 

1.1. 

20 

Angelo  Gratton« 

U.5R 

1-12" 

17 

171 

112 

130 

60 

1.91 

s  191 

L.   and  R.   DeVlncentl 

u.sa 

1-6" 

57 

73 

56 

29 

215 

■      b  125 

Dave  V.    SangulneLtl 

IS.IL 

1-5" 

16 

29 

1.0 

11. 

99 

s    55 

A.   Cirardi 

15.1.R 

1-12" 

55 

1.8 

22 

29 

151. 

t    155 

J.   H.  Tone 

15. 7L 

1-10" 

2 

57 

35 

17 

ill 

b  91 

—JACK  TONE  ROAD  BRIDCe— 

15.8 

John  Plot* 

16.0R 

1-5" 

8 

25 

8 

25 

17 

83 

u   38 

L.    A.    CademarLorl 

16. 2L 

1-5" 

35 

51 

56 

18 

160 

V   55 

Joe  Phillips 

16. 5L 

1-6" 

NO  DIVERSION 

C.   Paolettl 

16.6L 

1-5" 

7 

8 

18 

33 

»  33 

E.  G.   Cuthrey 

16.65F 

1-5" 

1 

2 

1 

1. 

3 

11 

0   19 

Reno  Paoletti 

16. 7L 

l-I." 

9 

7 

1. 

U 

21. 

18 

Lawrence  Zolezzi 

16.8L 

1-6" 

24 

35 

12 

10 

81 

X   58 

Mario  and  John  Boggiano 

17. 3L 

1-10" 

8 

51 

11. 

11. 

87 

b   ■", 

George  Hansen 

17. 6R 

1-8" 

o 

22 

35 

1'' 

1. 

81. 

1   -' 

— TULLr  ROAO  BRIDGE— 

17.8 

Steve  SoUri 

18.I.L 

1-8" 

9 

123 

133 

103 

12 

380 

6  331 

Rugani   Brothers 

18.  5L 

1-8" 

5 

21 

19 

5 

50 

X  t>7 

Joe  J^ndonl 

19.3R 

1-5" 

2 

13 

21. 

16 

6 

61 

z   38 

E.    F.   Kesslck 

19.fiR 

1-5" 

1 

3 

1 

5 

3 

B.   E.   Stagnaro 

19. 8L 

1-3" 

5 

30 

36 

15 

23 

109 

b  18 

A.   Delucchi 

19.9L 

1-1." 

5 

12 

7 

21. 

b   15 

L.    Vaccarezsa 

20.  IL 

1-5" 

2 

11. 

12 

17 

5 

50 

aa   31. 

E.    Brennan 

20. 3L 

1-10" 

2 

25 

13 

39 

79 

ab    55 

G.   Pacini 

20.I.L 

1-3" 

1 

5 

5 

1 

12 

3    10 

Edward  Gianeechini   (ac) 

20. 6L 

1-5" 

8 

8 

7 

23 

20 

H.  S.  and  A.   R,   Guernsey 

20.9R 

1-8" 

21 

138 

39 

59 

9 

266 

ad  91. 

P.   and  M.   Arboco 

21.0L 

l-I." 

U 

o7 

17 

29 

■j 

ae   133 

38 

Prank  Giannecchinl 

21.011 

1-5" 

t. 

1. 

2 

;.^ 

b.ie    3^. 

— CI.E!(£IITS  ROAD  BRIDGE  AND 
DAM— 

21.1 

E.    if.    Marclano  and  D.    Canepa 

21.11 

Gravity 

1.1 

61. 

67 

13 

!«i 

i^5 

Albert  Hettler 

21.111 

Gravity 

1.2 

1.2 

1.2 

18 

Ul. 

af  60 

Halland   Perrill 

21. 3L 

l-l" 

) 

12 

" 

1 

23 

11   35 

D.   Giordano 

21.I.L 

1-1." 

1 

1 

2 

D   8 

DoDonick  Flgone 

21.  5L 

1-5" 

13 

11 

21. 

b   30 

—NORTH  SLOUGH— 

21.6 

—NORTH  SLOUGH   CONTROL 

GATES— 

•*(0.0) 

P.   Harrison 

•♦{1.3L) 

1-1." 

4 

5 

5 

11. 

D    U 

L.   Robinson 

••(1.3H) 

1-3" 

2 

3 

10 

S.   Pillppone 

••I1.8L1 

1-1." 

ij 

20 

17 

3 

1.0 

aa  1.2 

(Webster  Ranch 

••I1.81L 

1-12" 

«3 

60 

1.3 

233 

82 

507 

ah  205 

Webster  Ranch 

>'I2.1.L} 

Gravity 

t'LANT   Kh>,CVt.l. 

Webster  Ranch 

••I2.6RI 

1-12" 

8 

l,L 

i.0 

89 

101 

53 

57 

ai  392 

aj  125 

W.   G.   Pish 

••It.lLl 

1-9" 

32 

62 

82 

78 

1.2 

.■  r 

b   68 

— TULLT  ROAO  BRIDGE— 

••(1.2) 

J.    H.    Tone 

••I6.0H) 

1-10" 

60 

21 

50 

28 

159 

130 

A.  Girardi 

••(6.1LI 

1-16" 

13 

1.2 

U 

U 

t  83 

b  3 

Lyons  Brothers 

••{6.6R) 

1-10" 

33 

55 

1.9 

83 

62 

11 

ak  293 

171 

Lucky  Ranch 

••17. 3L) 

1-6" 

39 

23 

31 

6 

99 

6  100 

A.    G.    Stelttnar 

••I7.3»l 

am   1-10" 

26 

202 

21.8 

231 

58 

•■s^ 

t.    135 

J.    W.    Hannah,    Jr. 

••(7.«L) 

an  1-8" 

1. 

i^ 

t    85 

—STATE  HIOHWAI    It  BRIDCE— 

••18.1) 

A.  G.  Steltsner 

••I8.1RI 

1-6" 

Nc  nv 

.N?!CW 

W.   C.   Leffler 

••110. )L1 

1-t" 

A 

U 

.■n 

2? 

II 

81 

30 

W.  C.   Uffler 

••lU.SL) 

1-10" 

i2 

52 

56 

58 

20 

21. 

11.2 

b  40 

Webster  Ranch 

21. 7R 

1-A" 

.'3 

31 

8) 

91. 

1.0 

2TS 

ap  95 

P.    C,    D.    Ranch 

21. 9R 

l.«" 

15 

27 

1.1 

ij 

115 

80 

291 


DIVERSIONS   AND   ACfl£AG£S    IRSIGATED 
CAUV£RAS  RIVER'    (continuad) 


'.oveaber  1957 

through  October  1958 

..»u_ 

McKMy  Ci.«,IW  ^  *0»J 

•^ 

HE 

-::z      1 

ND. 

0« 

i*> 

'•*! 

.. 

**- 

»*.n 

j» 

t^ 

*-» 

s-pi 

o.t 

G*<««l 

••<■ 

Andrew  Cuneo 

22. OL 

:-:,' 

1.0 

103 

81 

97 

321 

an  160 

Kick  C»n«ttl 

22.11 

;-t- 

5 

11 

12 

7 

35 

b  15 

Joe  DcHarttnl 

22. 2R 

.-■- 

2J 

1.0 

39 

u 

106 

6    T, 

Carroll  and  Anderson 

22. 3L 

.--•" 

6 

ti 

60 

1.2 

153 

>   92 

John  Boulano 

22.AR 

1-10" 

6 

2^ 

31. 

1.3 

7 

lie 

1    7Q 

Caeser  DoHartlnl 

22.6L 

ar  1-8" 

6 

6 

„ 

Caeser  OeMamnl 

22. 7R 

1-12" 

22 

37 

C.2 

58 

17 

196 

as   142 

Tassano  flanch   (at) 

22.9L 

1-3" 

3 

16 

30 

19 

21. 

92 

au  57 

Prank  OeBanedecti 

2J.1L 

1-7" 

9 

6 

22 

1, 

41 

38 

Prod  Podesta 

2k.JL 

1-12" 

39 

50 

99 

av 

Pred  Podesta 

2I..1.L 

115 

181 

181, 

Ill 

591 

IV,  aw  430 

—STATE  HICH«T  8   BRIDGE— 

25.2 

— CAGIKO  STATIOK  -  C»Ure«AS 
RIVER  AT  BSLLOTA— 

25.25 

— CAUVERAS  fllVER-HORKON 
Sl^OH  COSIROL  GATES— 

25.29 

John  Araanino  and  Sons 

25.35 

1-lJ" 

2 

10 

37 

65 

76 

21 

L 

215 

117 

D.    Craary 

25. 3L 

;-2'" 

1 

1 

1 

3 

2 

— HORMON  SLOUCH— 

25.31 

— GACIKC  STATIOH  -  MORMOII 
SLOUCH  AT  BELLOTA— 

0(0.05) 

— PARMIN07OH-BELLOTA  COUHTT 
ROAD  BRIDGE— 

8(0.21 

J.  G.   Matkins 

8(0.3RI 

1-8" 

2 

7 

33 

15 

57 

b  60 

Angela  Solari 

8(0. 5L) 

1-8" 

36 

31 

20 

21 

108 

53 

Pred  Casella 

e(0.9Ll 

1-6" 

11 

2J. 

36 

31 

8 

110 

b  80 

George  G.   ifatkins   (c) 

8(1. 2L) 

1-6" 

6 

10 

6 

22 

12 

56 

37 

John,    Louis,    and  Mario 
Boggiano 

8(1. J.R) 

1-12" 

56 

110 

116 

282 

b  305 

Saa  Motoike 

8(1. 5LI 

1-8" 

17 

16 

12 

45 

41 

Raynond  Motoike 

8(1. 7L) 

1-0" 

20 

16 

36 

35 

E.   Karugllano 

6(2.0R) 

!_-.. 

L 

18 

18 

15 

6 

61 

42 

C.   and  P.   Sanguinetti 

8(2. OL) 

1-0" 

25 

56 

1.7 

128 

95 

J.    B.    Rybum 

8(2.5L) 

1-10" 

5 

60 

87 

103 

107 

51 

413 

ax  126 

—PINE  ROAD  BRIDGE— 

8(2.7) 

Julia  Paxsl   and  Sons 

»(3.3L1 

1-8" 

1.6 

21, 

23 

93 

33 

Caeser  DeHartini 

eo.ARl 

1-10" 

U7 

36 

16 

21. 

123 

b  48 

John  Avanaino 

8(3. 5L) 

ay  l-<,» 

13 

8 

21 

b  30 

L«uls  J.   Lagorlo 

8(3. 6R> 

1-6" 

13 

38 

1.2 

21. 

117 

u,ba  165 

Ray  Ijgorio 

8(3. 7R1 

1-8" 

11. 

22 

11, 

5 

55 

40 

P.    if.    Leonardlnl 

8(1..1L) 

bb  1-2" 
1-7" 

22 

56 

30 

7 

lis 

b  100 

Bertha  E.   Case 

e(i,.u) 

1-8" 

NO  DIVERSIOi 

Hick  Bonou 

a(5.5L] 

1-10" 

37 

50 

17 

1, 

108 

73 

John  A.   Ugorlo 

8(5.8L) 

1-7" 

I. 

11. 

34 

2 

16 

70 

40 

Motoike  Brothers 

»(6.1L1 

1-6" 

20 

12 

18 

50 

b  80 

S.    Piaisa 

«(6.2RI 

1-6" 

1 

9 

10 

5 

■  2 

27 

b,bc    3S 

John  Ratto 

8(6.7RI 

1-5" 

NO   DIVERSIOJ 

Dondero  Brothers 

8(6.9RI 

1-8" 

J. 

17 

13 

16 

1 

51 

bd    3  5 

A.   and  R.    Lagorlo  and 
A.   and  J.    Caffese 

8(6. 9LI 

1-8" 

18 

12 

1.5 

1.2 

3 

120 

ib,b€  134 

Prato   Brothers    (Of) 

8(7.2RI 

1-6" 

1* 

10 

19 

9 

1 

43 

bg  39 

A.   and  R.   Lagorlo  and 
A.    and  J.    Caffese    {bh) 

8{7.2LI 

i-S" 

16 

19 

23 

23 

be   91 

b  30 

)bpes  Brothers 

8(7.5R) 

1-6" 

3 

23 

31 

1.8 

56 

1.5 

206 

1    75 

D.   Paolettl  and  Son 

8(7.8R) 

1-6" 

7 

19 

28 

7 

61 

b  40 

— COPPEROPOLIS  ROAD  BRIDGE— 

8(7.81 

Saythe,   Van  Dycke  Coapany 

8(8. ID 

"i-10" 

64 

32 

21. 

36 

18 

174 

bl    190 

A.    Mlgnacco 

8(10.0LI 

1-8" 

36 

35 

53 

6 

130 

bj,  bkb5 

i:.   M.    <alker 

edo.OR] 

1-5" 

NC   UlVERSICIi 

K.    Uvaggl 

B(10.3LI 

1-8" 

1                 1             ' 

UO 

21. 

59 

7 

132 

to  60 

Ralph  Panella   (bn) 

8(10.8R) 

1-7" 

NO  Divensiw 

Ralph  Panella   (bn) 

8(11. OLI 

1-6" 

NO  DIVERSION 

Hick   Cenetti,    Jr.    (c) 

fldl.OR} 

l-J- 

1               1          " 

8 

12 

i; 

Dp     ^D 

C.    B.    Zt)iorz'j 

-    - 1 .  '  -■ 

1 

•M   DIVERS! CM 
1               1 
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DIVeflSIOKS  AND  ACtlSAC&S   IRRIGATED 
CAUVERAS  RIVER*   (continusd) 


November   1957   through   October   1953 


o'v<»0'>t 

MomKlf  Di.nan  »  iunftmi 

No. -Oc 

At- 

'"■9 

OI«j 

*■"■■■  "^ 

Pv-p 

Nc« 

On 

i„n 

F.b 

Mor 

**■ 

Mo, 

tjm 

Jul, 

Aufl 

i-c 

Of 

*t',^w. 

Oa.wol 

l^t 

frank  C.    tUffei 

0(11. 9L) 

1-6" 

18 

7 

26 

3« 

22 

Ill 

6     11. 

n.    Cogna   (bq) 

8(12. tR) 

1-5" 

3 

8 

6 

17 

b.br  2i 

A.  Solan  and  Sons 

0(12. 5L) 

:-u" 

0 

22 

10 

13 

19 

^ 

33 

bs   45 

Amerigo  Cortopassl    (e) 

0(12. 6L) 

i-v 

» 

35 

29 

2 

1 

73 

6   27 

C.  Caffese  and  Sons   (bt) 

0(12. 8R) 

i---" 

11 

6 

9 

11 

12 

2 

51 

Dd  2'j 

—STOCKTON  DIVSRTIKG  CANAL— 

0(13.0) 

Hon«r  D.    Riddle 

00(13. 3R) 

1-6" 

» 

1.1 

31. 

31 

11.1 

b   106 

tlomer  0.    Riddle 

00(13. 7R) 

1-6" 

fJO    DIVEH5I0N 

—STATE  HICHWAT  Q  BRIDGE— 

00(li..9) 

D.   Canblnl    (c) 

00(15. ts) 

1.0" 

'■ 

' 

7 

5 

23 

1; 

Budisellch  and 
Bogslano   Brothers 

00(15.79) 

2-12" 

15 

^^■ 

'"• 

9-: 

5? 

299 

bk   59 

—U.S.    50  AKD  99  HIGHWAY 
BRIDGE— 

00(16.0) 

—GAOIHG  STATION  -  STOCKTON 
DIVBRTING  CANAL  AT 
STOCKTON— 

00(16.21 

Roy  Moresco 

00(16, 2H) 

l->'* 

NO   DIVEBSICW 

—U.S.    50  AND  99  HIGH/TAY 
BRIDGE— 

00(17.2) 

Albert  A.   Anderson 

25. 5L 

1-12" 

03 

47 

I.U 

159 

115 

L.   P.  Grlnaley 

25. 9L 

1-lt." 

83 

72 

81. 

239 

ap,  CU203 

Vignolo  and   Fallavlcino 

26.3R 

1-10" 

i.1. 

67 

72 

73 

27 

2  S3 

b  116 

Field  Brothers 

26. 8L 

1-0" 

5 

21. 

35 

20 

81. 

bv   107 

HcGurk   Ranch 

26.  SR 

l-f-" 

30 

ao 

80 

95 

22 

307 

b   140 

Saverio  Nosare 

27. 2R 

1-12" 

NO   DIVERSION 

Saverio  Nogare 

27. 5L 

1-10" 

i.6 

6 

25 

16 

93 

b  110 

E.  E.  Cady 

28.3L 

1-0" 

9 

J. 

13 

b   37 

Ray  Lagorio 

28. 5L 

1-fl" 

16 

10 

U 

5 

1.5 

40 

R.  T.  and  A.  V.   Lagorio 

28.91 

1-10" 

17 

16 

29 

62 

50 

Caravano  and  Maffeo 

29.0L 

1-h" 

28 

23 

22 

73 

50 

0.  R.  Shelley 

29. 2R 

1-6" 

19 

12 

23 

26 

9 

91. 

67 

0.   R.  Shelley 

29. 3L 

1-10" 

7 

33 

50 

21 

18 

129 

3,. 

H.   N.   Yocuffl 

29.4L 

1.^" 

11 

37 

1.9 

21 

118 

105 

Kenneth  G.    rfatkina 

30.1R 

1-10" 

1 

91 

93 

80 

1 

266 

130 

— BELLOTA   RIVER  ROAD  BRIDGE- 

-        30.4 

L.  and  D.  Hoag 

30,6R 

.-U" 

15 

1.3 

8t) 

1.9 

8 

201 

bp   160 

Lynn  Barnett 

30. 7H 

1-,-" 

9 

13 

22 

2b 

Lois  E.  Hunt 

31.1R 

bv      i-lj" 

26 

23 

21. 

73 

3'' 

Leslie  H.   Gregory   (bx) 

31. 3R 

l-^- 

1 

1 

JO 

37 

37 

57 

16 

18 

oy  197 

bt   90 

Bnnett   Gregory   (bx) 

31. 6R 

1-." 

15 

19 

34 

by,  ca   35 
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DITSRSI0X3  AKD  ACSEACSS   liUUCATEO 
CAUTEIU5  UVEJt*    (contlsued) 


)l3»eaber   19S7 

throu|:h   October  1958 

.^._ 

M»*<T  OrWM*  •  AO*  J«» 

U^  Of 

^■^               1 

H- 

Dk 

i- 

N*^ 

^ 

*«" 

"^ 

>«■ 

**» 

•-• 

i^ 

Oo 

C-wW 

».. 

Sra  Huat 

— (UCmC  STATIC*  -   CAUTESAS 
aiTSa  AT  JEIIKT  UiO— 

32. 6L 

?6.9 

1-5" 

SC  DITERSIOH 

8 

li 

'} 

' 

CAUTEPJIS    RlYr= 

D 

0 

0 

0 
0.0 

0 

0 

0.0 

1            St 

0               1 

0.0         0.5 

1130     1,509 
1!         76 
6.3      2A.7 

2*. 6 

5?96 

S6 

29.0 

1869 

»f 

19260 

25 

1C250 

135 

Tot-a: 

Arerage   cubic  fee^  per  seconfl 

Nonrhir  use   m  per  cent   of  s  — 

DlTersioM  sbown  In  c&is  table  belo"  the  Stoclcton  Caging  Station 
are  considered  as   Delta  Uplands   diversions.      Sight  bank  diversions 
below  Kile  2.0  and  left   batik   diversions  below  Kile  0.7  are  not 
included  since   tsey   serve  areas  that  are   considered  to  be  witbta 
the   Delta   Lowlands.      Tidai  effect   ceases  at  about  Kile   5-0. 
Korth  Slough  -   Xorth  Slough  diverts  f.-oa   laUveras   -iiver  at  Mile 
21.6a.      Distance   froa  Calaveras   .^ver  and   bank   is  shown   in 
parentheses. 

Moraon  Slough  -  Xoraon  SlougJi  diverts  froa  Calaveras   Siver  at 
Kile  25. 3L  and  rejoins  the   river  through  Stockton  Diverting  Canal. 
Distance  froo  Calaveras   rliver  ar.d  ban<c  is  shown   in  parentheses. 
Stockton  Divertir^  Canal   diverts  froa  Horscn  Slough  at   I'tile 
8(13.0)   and   rejoins  the   Calaveras   aiver  at  Mile   5.tL.      Distance 
froa  Calaveras   3iver  and   bank   ;s   shown   m  parentheses. 
Fomerly  listed  as   £.   A,   and   £.    ?-.    Anderson. 

This  acreage  also  received  an  ur.detemined  aaount  of  well  water. 
New  installatior.  m  1953. 

Includes  S  acres  which   also  received  an  andeterained  aaount  of 
well   aater. 

Coabined  acreage   for  Xiles  11.32L  and  11.85L. 
'  Coabirsed  acreage   for  Kiles  11.653  and  11.953. 
CoQbmed  acreage   for  Xlles  11.95L,    12.01,   and  12.051-. 
Coabmed  acreage  for  Kiles   12. IL  and  12.15L. 

Includes   5  acres  which  also  received  an  undeterained  aaount  of 
well  water. 

CoQbineC  acreage  for  Kiles   12.35L,    12. 5L,   and  li.bL. 
Caabinea  acreage  for  Kiles   12.393  and  12.tlS. 
Includes   19  acres  of  V,    freggiaro  lands. 
Cabined  acreage  for  Kiles  12.i.3S  and  12.i.5S. 

Includes  6  acres  which  also   received  an  undeterained  aaount   of 
well  water. 

Includes   9  acres   of  C.   A.    Osbum   lands. 

Includes  60  acres  irtiich  also  received  an  undeterained  aaount  of 
well  water. 

Includes  3  acres  which  also  received  an  undetermined  aaount  of 
well  water. 

The  acreage   listed  for  Hile  15. tR  also   received  an  undeterained 
aaount   of  water  froa  Kile   a*21.6S(6.1L] . 

Includes  21  acres  which  also  received  an  undeterained  aaount  of 
well  water. 

Includes  ji,  acres  which  also  received  an  undeterained  aaount  of 
well  water. 

includes   10  acres  which  also  received  an  undeterained  aaount  of 
well  water. 

Includes   29  acres  which  also  received  an  undeterained  aaount  of 
well  water. 

Includes   2C  acres  which  also  received  an  undeterained  asount  of 
well  water. 

Includes   7  acres  which  also  received  an  undeterained  aaount  of 
well  water. 

Includes  l4  acres  which  also  received  an  undeterained  aaount  of 
well  water. 

Includes  12  acres  which  also  received  an  undeterained  ascunt  of 
well  water. 

Foraerly  listed  as  Sdward  Glnnecchini. 

Includes   35  acres  which  also   received  an  undeterained  aaount  of 
well   water. 

Tne  acreage   listed  for  Kile  21. OIL  also  received  105  acre-feet 
of  water   froa  Kile  21.01. 

Includes   1''  acres  which  also  received  an  undeteriEined  aaount  of 
well   water. 

Includes  27  acres   which  also  received  an  undeterained  aaount  of 
well   water. 


Includes   171  acres  which  also  received  an  undeterained  aaount  of 
well   water. 

Includes  20  acre-feet   in  Septcaber  and   57  acre-feet   is  October 
which  was  controlled  drainage  water. 

Includes  92  acres  which  also  received  an  uadeterained  aaount  of 
well  water. 

Includes  11  acre-feet  in  October  which  was  controlled  drainage 
water. 

Replaces  an  S'  unit. 
A  o"  unit  was  reaoved  in  1958. 

Includes  tS  acres  tAich  also  received  an  undeterained  aaount  of 
well  water. 

Includes   IC  acres  of  Killer  lands  and  10  acres  of  Heath  lands. 
Teaoorary  installation  m  1956. 
Coabined  acreage   for  Kiles  22. 6L  and  22.73. 
foraerly  listed  as   Louis   Tassano. 

Includes  t?  acres  whicft  also   received  an  undeterained  aaount   of 
well  water. 

Coabmed  acreage   for  Kiles  24. 3L  and  24. tL. 

This  acreage  also   received  an  undeterained  aaount  of  well  water 
and  controlled  drainage  water. 

Includes   72  acres  which  also  received  an  undeterained  aaount   of 
w«ll  water. 

Previously   listed  as  a   5"  unit. 

Includes  153  acres  which  also  received  an  undeterained  aaount  of 
well  water. 

Includes  85  acres  of  P.    L.    Leonardini    lands. 
A  2"  unit  was  installed   in   1953. 
Includes   15  acres  of  S.   K.    Canepa  lands. 

Includes   1  acre  which  also  received  an  undeterained  asount  of 
well  water. 

6  acres   listed  for  Hile  6.9L  also  received  an  undeterained  aaount 
of  water  froo  Kile  7.2L. 
Foraerly  listed  as  the  Prado   Brothers. 

Includes  9  acres  which  also   received  an  undeterained  aaount  of 
well  water. 

Forserly  listed  as  A.   and   71.    Lagono. 

Includes   115  acres  which  also   received  an  undeterained  aaount  of 
well  water. 

Includes   3  acres  of  Antonini   lands. 

Includes   57  acres  which  also  received  an  tuideterained  aaount  of 
well  water- 
Includes  30  acres  which  also  received  an  undetersmed  aaount  of 
well  water. 

?oraerly  listed  as   Say   Duarte. 

Includes  35  acres  which  also  received  an  undeter-alned  aaount  of 
well  water. 

Foraerly  listed  as  L.   Gogna. 

includes  ^  acres  of   C.   Logan  lands  and  L  acres  of   P.   Cogna   lands. 
Includes   15  acres  which  also  received  an  undeterained  aaount   of 
well  water. 

Foraerly  listed  as  Joseph  Caffese  and  Sons. 

Includes  60  acres  of  Anderson  lands  and  45  acres  of  tflnton  lands. 
Includes  65  acres  which  also   received  an  undeterained  aaount  of 
well  water. 
Replaces  a  6*  unit. 
Foraerly  listed  as  3.   K.   Gregory. 

The  acreage   listed  for  Kile  31. bS  also  received  an  undeterained 
aaount   of  water  froo  Kile  31«33. 
Includes  60  acres  af  Hay  Gregory  lands. 
Includes  12  acres  of  Leslie  K.   Gregory   lands. 
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DIVERSIONS  AND  ACREAGES  IRRIGATED 
DELTA  UPUNDS  (Too  Pain*  Slough,  Old  River,  French  Canp  Slough) 


November  1957 

through  October   1958 

0^  S.I. 

MoAlhiT  0..>n.o«  m  A(t»(m1 

ol^ 

!'"( 

::z 

-•■•'- 

ol 

N<B 

D« 

Jan 

F.b 

Mo. 

AP. 

Mar 

..- 

Jul. 

Aag 

s-t* 

o» 

No.  0« 
Aoo-N*. 

Gwol 

„. 

T'/A    lAitia  SLOUGH                                        • 

:n(lepend«nL  Mutual    rfat«r                    0.7S 
Corporation  Company 

2-H- 

543 

U 

" 

l^G 

182 

427 

632 

177 

26 

a   2204 

0    I..1 

Indapendvnc  Mutual   oTater                     1.5S 
Corporation  Company 

l-ll"' 

213 

64 

lb 

17 

33 

104 

19 

47; 

a   192 

— HOLLr  SUGta  COilFOIUTIOH              0(2.151 
DSiDCBR  CUT— 

Caorge  J.    Uke                                   9E0.5W) 

1-10" 

116 

110 

168 

Holly  Sugar  Corporation                 fl(1.2tf] 

1-14" 

0 

183 

209 

230 

31 

709 

c   719 

Holly  Sugar  Corporation                 6(1. 35V' 

l-l.-" 

41« 

431 

d   349 

--CiCmc  STiTIOK  -  TOK  PAIKE            J.2S 
SLOUCH  ABOV£  MOUTH 

Fescadero  Raclaaatlon  District       2.9S 
2058   (11 

'---" 

40 

49 

133 

126 

170 

146 

129 

33 

831 

215 

Frank  Baatlan                                         i..3S 

1-S" 

3 

2 

5 

3 

18 

12 

Peacadero  Reclanatlon   District       6. 33 
2058   (3) 

1-12" 
1-20" 
1-24" 

497 

2220 

1950 

2600 

2840 

1790 

549 

12450 

e  2398 

Pescadero  Raclanatlon   District       8.3S 
2058   (51 

1-12" 

75 

161 

125 

160 

159 

119 

13 

812 

2-4 

Pescadero  Reclainatlon   District       9. OS 
2058   (5AI    (f) 

1-12" 

PLANT 

REMOVED 

Peaeadaro  Reclamation   District       9. OH 
2058   (61    (f) 

TOM  PAIHE  SLOUGH 

1-18" 

32 

72 

13  5 

94 

215 

30 

57 

691 

212 

41? 

7 

1224 
20 

211 
3 

0 
0 

0 
0 

668 

11 

2968 

48 

2746 

46 

3774 

61 

4135 

67 

2320 
39 

683 

11 

19150 

26 

5201 

Total 

Average  cubic   feet  per  second 

OLD  RIVES 

— CODTRA  COSTA  CAHAL—                       30. 5L 

John  A.   Bettencourt                       g  30. 5L 

1-13" 

46 

213 

232 

229 

166 

112 

998 

h  259 

Augustus  Sarlja                                  1    36. 5L 

2-6" 

0 

35 

51 

48 

56 

48 

21 

265 

74 

East  Contra  Costa    Irrigation     1  36. 5L 
District 

1-18" 
3-24" 
2-30" 

8 

256 

2460 

5920 

7470 

5860 

2900 

575 

25450 

J   15329 

—STATE  HIGHWAY  L   BRIDGE—              38.3 

Byron-Bethany   Irrigation             k  40. 9L 
District 

1-20" 

1-24" 

m  2-30" 

4160 

5340 

5770 

5720 

3770 

1740 

26500 

n   3589 

— CLIPIOH  COURT  reRHT—                     43.8 

— D£LTA-MEHDOTA  CAHAL—                     41.. 6L 

H.   R.   Furtado                                   p  44. 6L 

1-14" 

132 

213 

314 

220 

214 

79 

1183 

q   334 

J.   R.   Colbum  and                               44. 7L 
Fred  H.   Draper 

1-8" 

9 

1 

1 

19 

15 

4111laii  N.   Ralph                                 45. 3L 

1-12" 

1 

30 

204 

150 

225 

182 

73 

71 

942 

248 

C.   0.   Bankhead  and  Son                 r  47. 2L 

1-16" 

141 

167 

199 

187 

169 

121 

934 

I   4Jo 

Lucio   J.    Costa                                    r  47. 2L 

1-14" 

NO  DIVERSION 

Johnnie  L.   Costa                             p  47.651 

1-8" 

) 

24 

47 

53 

SO 

53 

51 

26 

307 

80 

■feet  Side  Irrigation                     p  47.651 
Dlatrict 

1-10" 
7-15" 
1-18" 

1380 

6260 

5740 

6250 

0400 

4130 

1660 

31820 

t   9021 

Vance  Brown                                           48. 4L 

1-12" 

'/ 

93 

85 

3d 

37 

93 

J 

452 

155 

Salles  Brothera                                   49. 5L 

1-4" 

3 

1 

2 

1 

7 

() 

Naglee  Burke   Irrlgetlon                   50. 4L 
Dlatrict 

1-16" 
1-18" 

106 

1320 

1370 

1810 

1540 

1190 

590 

7932 

u    2211 

Fremont  Irrigation  Aasoclatlon     50. 9L 

1-16" 

.-'4'^ 

1 

139 

141 

195 

132 

151 

30 

1033 

550 

Joe  K.   Fraltas                                     51.01. 

1-8" 

i 

9 

14 

31 

St. 

E.   Plattl,   J.  Goulart,   and             52. 4L 
T.   Sllvelra   (»1 

1-10" 

15 

11 

46 

42 

V 

123 

m 

A.   L.   QAlli                                           53. OL 

1,8" 

HO  OIV 

asiON 

— GAOIKC  STATIOH  -  OLD  RIVER          53. OL 
HEAR  TRACT   ROAD  BRIDGE— 

"T0«  PAIHE  SLOUGH—                            54. 3L 
OLD  RIVER 

20 
0 

242 
4 

0 
0 

0 

0 

0 
0 

1810 
30 

1506C 

24! 

19480 
327 

22720 
369 

20810 
338 

12960 
218 

5034 
82 

98140 
136 

)■■- 

TSal 

Average  cubic    feet  per  second 
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OIVERSIOXS  AND  ACREAGES  IRRIGATED 
DELTA  UPUNDS  (To«  Pain*  Slouch,  Old  fUvtr,  Preneh  C«ap  Slough)  (continued) 


»oy«nb.r  1957 

throug 

1  Ccto&er  195? 

*^.« 

.^"t. 

'— ( 

ManAir  0><w«a>  •>  A(»- 

_ 

rto.  0.< 

^■^               1 

N« 

Oh 

». 

fth 

M. 

*^ 

Mb, 

— 

1-^ 

*-• 

w 

o- 

C«nl 

..         1 

?a£\:k  :^  si:^:~ 

1.:-: 

2 

9 

22 

25 

irolyn  rt»ton 

Maralyn  ieston 

i.1.1 

1-7- 

1 

1 

9 

10 

5 

:*rol]m  iftston 

1.5L 

1-6- 

3 

1 

4 

5 

"FaaKH  CAKP  TUAMPIKE  BRIME— 

2.0 

fr*nk  49at 

2.21. 

1-10- 

3 

26 

192 

182 

195 

192 

95 

105 

980 

220 

■jnuel   E-   Cr*nad09 

2.3a 

1-3- 

1 

L 

1 

1 

7 

5 

•rtnk    rtst 

3.0L 

1-10- 

52 

w 

60 

63 

26 

36 

316 

66 

Taa  ^^es 

3.3L 

1-5" 

KO  DIVERS ICK 

Ton  ioaes 

3.1.1. 

1-4- 

NO  DIVERSICM 

—•J.   S.    50  HICKMAT   aaiKE— 

3.15 

--30UTHZRX   PACIFIC   -UIUOAD 

3.6 

'  ■.ll.oTi  C.    Soege 

3.?L 

;->•■ 

1 

1 

I 

3 

-.o&ert  L.  Sordenave 

3.  =  ' 

.-.:■ 

&3 

1.2 

21. 

U 

»1 

230 

50 

--*-EST£iUI  PACIFIC  RAILROAD 

J..1 

:i3rk  Anderson 

4.^- 

:-;. 

NC  DIVERSICH 

— CACIKG  STATIOH  -  FRESCH  CAKP 
SLOUCH  KEAR  FUSNCH  CAMP— 

5.- 

/.■'_£NCH   CAX?   SLODGH 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

26 
0 

305 

303 

5 

307 

5 

333 

5 

175 

3 

141 

1598 

2 

411 

c 

73 -.al 

-ver.ige   cubic    feet   per  second 

'■-ileafe  aZang  7^=  ?ai:;e  Sloug.T  frca  its  south  3C  Hile  Si.. 31.  on 

tne  2id  .=>lTBr. 

Xileage  along   Old  Rirer  fros  aouth  of  San  Joaquin  River  4.5  ailes 

beloM  Aniioch. 

Xil«  ar.d  bank  a^ove  south. 

Holly   -LLgar   Corporation  dredger  cut   joins  Too  Paine  Slough  at 

."lie   2.13.'    Distance  along  dredger  cut  and  bank  is  shown  in 

parentheses. 

93  acres  listed  for  Hile  1.53  also  received  an  undetenained 

aaount  of  water  froa  Kile  0.7S. 

Of  this  acreage,    70  were  double  cropped. 

This  acreage  also  received  an  undetermined  aaount  of  Holly  Sugar 

Corporation  Factory  waste  water. 

Includes  an  undetersined  aaount  of  water  used  for  Industrial 

purposes.      Acreage   served  by  this  water  is  undeterained. 

Of  this  acreage,  165  were  double  cropped. 

Land  fomerly  served  with  water  froa  Pescadero   Reclaaation 

District  205e(5A)   at   «iie  9-03   Is  r.ow  served  by  Pescadero 

Reclaoaclon  District   205^(6)   at  Hile  9.0K. 

Rock  Slough  joins  Old  silver  at  Hile  30. 5L.     Puaping  plant  Is 

located  on  channel  which   joins  Rock  Slough. 

Includes  27  acres  of  C.    P.   Mercer  Lands. 

Indian  Slough  Joins   Old   i^iver  at  Kile   36. 5L.      Puaping  plant   is 

located  on  intake  canal  which  joins   Indian  Slough. 

Includes  double  cropped  acreage.      This  acreage  also   received 

3220  acre-feet   of  well  water. 


Italian   Slo'jgh   joins    ji3   Aiver  at   Mile   t.0.9L.       Puaping 
plant   is  located  on  intake  canal  which  joins   Italian  Slough. 
One  30"  unit  was   installed   in  1958. 

Includes   160  acres  which  also  received  an  undeterained  aaount  of 
controlled  drainage  water.      Of  this  acreage,   292  were  double  ■ 
cropped. 

Plant   Is   located  on  intake  canal  which  joins  the  Old  River  at 
this  aile. 

Of  this  acreage,   L5  were  double  cropped. 
Plant   is   located  on  Mountain  House   Creek  which  joins  the 
Old  River  at   this  alle. 

This  acreage  also   received  an  undeterained  aaount  of  water  froa 
Mountain  House   Creek. 

This  acreage  also   received  ZluO  acre-feet  of  well  water. 
Includes  125  acres  of  outside  contract  lands.      Of  this  acreage, 
225  were  double  clipped.      This  acreage  also  received  61S  acre- 
feet   of  Delta-Hendota  Canal  water  as   follows:      July  232,   and 
August   386. 

Includes  20  acres   irrigated  outside  of  district.      Of  this 
acreage,   20  were  double  cropped. 

Includes  an  undetermined  aaount  of  water  returned  to   river  by 
spill. 
Foraerly  listed  as  Excelsior  Ranch  fZ. 


DIVERSIONS  AMD  ACREAGES    IRRIGATED 
DELTA  UPLAKDS   (San  Joaquin  River  -  Stockton  to  Vernalis] 

Nov^ber  1957  through  Octotwr  1958 


■_^-n 

0* 

Mii  .l|DU»»a.,*.^> 

■*• 

rw.  Oct 

W»HU«. 

- 

'— P 

tic 

o« 

». 

F«4. 

ma. 

**. 

Mot 

j<.«* 

'•^ 

*«8 

it' 

0(i 

*"•'•** 

G«.,l 

««. 

— ST»T£   HIOHi.I  4   BalDGE— 

45.3 

—FaaicH  cixf  swoon— 

16.  la 

Carolyn  ieacon 

1.6.1a 

1-4- 

NO  OIVESSIOI 

Carolyn  Veston 

46.2a 

1-6- 

1 

1 

1 

Carolyn  ieston 

46. 3R 

1-12- 

" 

61 

98 

91 

30 

a   322 

165 

Mrs.    John   Lillie 

46.6sa 

1-10- 

HO  OIVESSIOH 

TranJc   i«st 

46.S5S 

l-io- 

72 

35 

68 

86 

50 

11 

322 

b  150 

?.    ilsano 

47.2R 

1-6" 

1 

1 

4 

8 

9 

11 

36 

13 

6 

89 

37 

tfolflngar  Brothers 

47.3a 

1-10- 

14 

29 

27 

•'O 

50 

C.   C.    Long 

47.55t 

1-10- 

81 

lOJ 

101 

71 

66 

,:2 

165 

Haldo  C.   Haack 

48.08 

1-14- 

4 

40 

165 

189 

127 

100 

62  5 

c  495 

Cho»  t.    Tmins 

48.3a 

1-6- 

3 

7 

t 

8 

7 

5 

38 

25 

Joe  Calcagno 

48.5a 

d  1-8- 

26 

22 

3 

6 

13 

70 

90 

C.  J.  Pregno 

48.55! 

1-6- 

8 

12 

24 

2 

46 

30 

John  Calcagno 

48.661 

1-12" 

24 

132 

134 

102 

67 

91 

550 

a   160 

Alfred  Sodgero 

49.oa 

1-12- 

33 

5 

45 

79 

49 

46 

63 

320 

70 

Say  Huller  and  F.   Terr' 

-l.)R 

1-14- 

1 

5 

35 

97 

122 

32 

:'42 

f  370 
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DIVERSIONS  AND  ACREAGES  IRRIGATED 
CELTA  UPLANDS  (San  Joaquin  River  -  Stockton  to  Vcrnalls)  (continued) 


Novemb 

or   1957 

through  October   1959 

Wat«U>^ 

Mil, 

Pump 

Monltilr  D>.*nw.  .n  *f,» 

•^ 

TD.OP 

No.  Olt 

No. 

D« 

Jan 

f,b 

Mo' 

*p> 

Mor 

Jwn. 

1^ 

A.e 

s^ 

o« 

Ov—al 

»«• 

Ray  Muller  and   f.    Terry 

^J.'y.i 

1-12" 

6i. 

67 

61 

u 

190 

r 

A.    A.    Rodgers 

50.  IR 

1-10" 

8 

5 

9 

30 

40 

29 

17 

3 

146 

-. 

—BRANDT  BRIDGE— 

50.2 

A.    Hlrau 

50.1.S 

1-10" 

u 

17 

40 

28 

13 

3 

105 

?  ^: 

K.    R.    and  F.    tfatanabe 

50. 6R 

1-6" 

11 

20 

17 

1 

^9 

5J 

D.   Toscano 

S0.8R 

1-6" 

2 

u 

5 

6 

3 

3 

24 

i 

Paatorlno  Brothera 

50. 9R 

1-12" 

12 

lU 

114 

158 

121 

"5 

594 

uo 

Felipe  Seteban 

51. 2R 

1-12" 

1 

20 

31 

41 

93 

?0 

t.   B.    Herbert  and 
T.    B.    Lawrence 

51. 6H 

1-10" 

49 

33 

r 

8 

5 

1^5 

?0 

A.   KcKasara.   K.   KcNamara 
and  Betty   French    (h) 

52.I.R 

1-5" 

NO    -JlV 

EFn  ;■  :  Cll 

6.  P.  valla 

52.65R 

1-10" 

45 

55 

2 

102 

ao 

J.   Wldffler 

53. 2R 

1-16" 

25 

U7 

157 

237 

313 

132 

42 

1053 

3:1 

J.    Wldner 

53.I.5S 

1-12" 

9 

17 

19 

21 

14 

80 

i    4^ 

Julio   Lorenao 

S3.5R 

1-8" 

^ 

1 

6 

u 

42 

22 

13 

1 

91 

4(3 

Hack  Sung 

53.55R 

1-2" 

1 

1 

2 

;■ 

John  Caparra 

53.6R 

1-1." 

4 

1 

L 

3 

5 

6 

2 

1 

26 

7 

J.   Rorao  and  B.   Andaya 

53. 7R 

1-U" 

13 

1 

i 

i.2 

33 

128 

161 

48 

42 

476 

J    2il 

I.    N.    Robinson,    Jr. 

53. 8R 

1-U" 

101 

245 

238 

347 

222 

40 

1193 

<    3?8 

H.   N.   Hansen,   H.   C.   Hansen 
and. William  Clger 

51..  9R 

1-10" 

8 

3 

101 

113 

129 

138 

123 

102 

717 

15-^ 

—MIDDLE  RIVER— 

56.2L 

Oakwood  Stock  Farm 

57.0R 

1-U" 

112 

162 

134 

82 

490 

:r 

Janes  Tobin 

57.1SR 

1-7" 

NO    DIVERSION 

A.   J,   Thomsen 

57.39R 

1-5" 

1                 1              ' 

' 

15 

27 

16 

66 

a   2t 

Andrew  B.   Calorl 

57. /.5S 

1-6" 

HO   DIVERSIOK 

C.   Cardella  and  Company 

57. 5H 

1-4" 

1       H       ^ 

^ 

7 

3 

1 

1 

15 

,- 

A.    ^ierolo 

58. 6R 

1-4" 

HO   DIVERSICH 

Tony  Hauro    (n) 

58. 7« 

1-6" 

2 

2 

I, 

1 

9 

. 

—SOUTHERN  PACIFIC   RAILROAD 
BRIDCa— 

58.8 

—CAGING  STATION  -  SAN  JOAgUIN      58.9 
RIVER  AT  HOSSDALE  BRIDGE— 

— U.   S.    50  HIOHWAI  BRIDGE— 

58.9 

Mertle  Abersold 

59.25R 

1-6" 

3 

10 

15 

25 

11 

3 

67 

19 

M.   H.  Hadruga 

59. 3  R 

1-15" 

80 

211 

255 

191 

149 

886 

232 

Eugene  J.    Rossi,   et  al. 

59. 5L 

1-14" 

17 

19 

58 

90 

73 

2^^ 

lb5 

— ireSTERH  PACIFIC   RAILROAC 
BRIDGE— 

59.5 

K.   H.  Hadruga 

p  60. IR 

1-6" 

6 

9 

4 

19 

30 

G.    H.    Baird 

p  60. IR 

1-16" 

52 

50 

143 

133 

252 

100 

a  730 

196 

James  and  Leslie  Little 

60.1,L 

1-3" 

KG  DIVERSICH 

A.   p.   Mindsler 

60. 5L 

1-16" 

7 

44 

88 

143 

l&O 

E.  Pieehi  and  Son 

60.8R 

1-8" 

41 

41 

65 

B.   Picchl  and  Son 

61.i,R 

1-12" 

155 

1  ss 

120 

Jack  Milliams 

62. OR 

1-8" 

NO   DIVERSION 

Bernlce  Von  Soaten 

62.  OL 

1-12" 

1 

5 

71 

89 

132 

137 

156 

q  :o'. 

—PARADISE  DAH   (Head  of 
Paradise  Cut) 

62. 2L 

Paradise  Mutual   Mater 
Company 

r  62. 2L 

1-14" 
1-20" 

15 

389 

211 

^.9 

171 

348 

318 

275 

143 

.u 

1959 

92i. 

Dethlefsen  Brothers 

63.  OL 

2-20" 

520 

669 

253 

33 

143 

735 

115 

, 

a  2477 

95? 

State  of  Calirornia 

63. 3L 

1-14" 

10 

n 

2H 

201 

288 

240 

246 

79 

a   1335 

4.'-' 

H.   H.  Crimes 

63. 6R 

1-12" 

11 

175 

58 

244 

2l» 

Dethlefaen  Brothers 

64. 6L 

1-10" 

NO    UIVKHSION 

Aleaander  Hildsbrand  (si 

t   66.0R 

1-6" 

NO   DIVERSION 

Johnnie  J.  Silva 

66.7L 

1.8" 

16 

« 

57 

78 

26 

IS 

IM 

George  A.   Pluaser 

67.0R 

1-6" 

6 

6 

n 

Banta  Carbons   Irrigation 
Diotrict 

u  67. 5L 

2-10" 
2-16" 
2.20" 
3-24" 
1-36" 

1110 

W90 

7720 

9130 

8370 

4980 

20'J.7 

■'■'■■''■■ 

V    10^2', 

William  Piceinlnl 

6a.2R 

1-10" 

41. 

-J. 

rtl 

Olen  H.    Meat 

70.0L 

1-10" 

c.fl 

47 

,. 

U« 

100 

San  Joaquin  River  Mater 
Ueers   Company 

71. OR 

2-16" 

.'9  7 

2.'5 

n^ 

H87 

414 

I'JJ 

2745 

»f   ll5b 
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DIVERSIONS  AND  ACRSACES  IRRIGATED 
DELTA  UPUKDS  (San  Joaquin  Rlvar  -  Stockton  to  V«m«lls)  (contlnusd) 


Navembar  1957  through  Octobar  1958 

W,l. 

MenfhiT  Chnruqn .«  Aii>-»hi 

0.»'>«>F< 

No,  O.I 

Ai>»o* 

WjW  u.- 

r^p 

Nm 

D« 

lo» 

(•b 

Mo. 

Ap- 

Mor 

Jun* 

*„i, 

A^ 

i*i» 

0(i 

Al'*fH< 

CvMiol 

«i< 

E.    Plllpptnl 

71.  OS 

l-C" 

(. 

>? 

■; 

Tony  N.  Cardota 

71.758 

l-u- 

J 

- 

1.' 

Tonr  N.  Cardot* 

rz.iR 

1-10" 

13 

3 

ih 

iu 

K.    J.   Kortensen  and   Barker 

73. ^s 

l-(?" 
1-U- 

NO    DIVERL-ICfJ 

San  Joaquin   iUver  Club 

71..  7L 

l-'j" 

5? 

57 

37 

^fl 

31 

Jl 

91 

53 

375 

X    50 

E.    A.    Tassl 

75.63 

'-''■" 

i.0 

87 

116 

155 

52 

i.50 

115 

SAN  JOAvjUIN  RIVER   (Stockton  to 

^^^ 

1121 
1^ 

21.9 
i. 

29 
I 

32 

1 

1263 
21 

10920 

10530 

17-. 

1371.0 

223 

U250 
232 

fl305 

331.6 

61.500 
=19 

?f-3  5P 

0 

Vernafis] 
Total 
Average   cubic   feet   per   second 

Mileage  along  San  Joaquin  River  from  Its  mouth  l>.5  miles  below 

Antioch. 

Includes  an  undeterained  amount  of  water  returned  to  river  by 

spill. 

Of  this  acreage,  6  were  double  cropped. 

This  acreage  also  received  an  undetermined  amount  of  controlled 

drainage  water. 

Replaced  the  6"  unit  in  1958. 

Includes  30  acres  which  also  received  an  undetermined  amount  of 

well  water. 

Combined  acreages  for  Kiles  1.9. 3R  and  1,9.  5R. 

Includes  52  acres  of  Vierra  lands. 

Formerly  listed  as  C.  Santini. 

Includes  29  acres  of  Nishimura  lands. 

Of  this  acreage,  10  were  double  cropped. 

Of  this  acreage,  2i.5  were  double  cropped. 

Includes  13  acres  of  Dewar  lands. 

Formerly  listed  as  R.   Mauro. 

Plant  Is  located  on  ufalthall  Slough  which  joins  the  San  Joaquin 

River  at  this  mile. 


Of  this  acreage,  25  were  double  cropped. 

Plant  is  located  on  Paradise  Cut  which  Joins  the  San  Joaquin 

River  at  this  mile. 

Formerly  listed  as  Alexander  Hllderbrand. 

Plant  is  located  on  old  channel  which  Joins  the  San  Joaquin 

River  at  this  mile. 

Plant  Is  located  on  Intake  canal  which  Jolna  the  San  Joaquin 

River  at  this  mile. 

Includes  811  acres  of  Banta  Irrigated  Farms,  599  acres  of  Kasson 

District,  and  1127  acres  of  outfall  contracts.   Of  this  acreage, 

863  were  double  cropped.   Portions  of  this  acreage  also  received 

an  undetermined  amount  of  well  water.   This  acreage  also  received 

additional  acre-feet  diverted  from  Delta-Mendota  Canal  as  follows: 

May  816,  July  1.20,  and  August  1.59- 

Includes  195  acres  which  also  received  an  undetermined  amount  of 

«lalthall  Slough  rfater. 

Recreational  lakes.   This  acreage  also  received  an  undetermined 

amount  of  controlled  drainage  water. 


DELTA  UPLANDS  (Calaveras  Rl^ 


TABLE  336 

DIVERSIONS  AND  ACREAGES  IRRIGATED 
Mokelunine  Hiver,  Cosmnnes  River,  Sacramento  River  below  Sacramer 

November  195?  through  October  1958 


to,  Yolo  Bypaas  (idlest  Cut),  and  Putah  Creek) 


Mill 
and  Bank 

and  Sl» 

MonFhly  DInrt 

on  in  Atr.- 

HI 

No.  ^0 

Ir-^n.^ 

WdNrUur 

^«■p 

N« 

Ok 

Jar> 

F.b 

Mor 

Ap. 

Moy 

J.H 

/.I, 

*«. 

S.P. 

Oct 

*<r*F*«I 

G««>ral 

Rka 

CALAVERAS    RIVER    (a . 

Total 

Average  cubic   feet  per  second 

0 

0 

0 
0 

0 
0 

J 

0 
3 

0 

1.5 

1 

132 

2 

76 
1 

128 
2 

75 

1 

22 

0 

1.82 
1 

177 

HOKELUHKE   HIVER    (b) 

Average  cubic  feet  per  second 

6 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

127 
2 

033 
10 

971. 
16 

2013 
33 

1917 
31 

979 

16 

555 
9 

7201. 
10 

2252 

C03UMNES    RIVER    {O 

Average   cubic   feet   per  second 

121. 
2 

131. 

2 

27 

0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

7 

1.99 
8 

500 
8 

670 
11 

106 
2 

18 
0 

21.89 
3 

1333 

81. 

''fimMir^'''  °^"' 

--RIO  VISTA    BRIDGE—                              12.9 

John  Lira                                                   13. OS 

7 

10 

20 

11 

16 

9 

73 

25 

C.    A.    Beach                                              1.5. 2L 

1-12" 

22 

58 

38 

118 

135 

M.   and   B.    Correa                                    1.5. 5L 

1-10" 

35 

22 

57 

20 

Hack  and   Forsythe                                 i.5.751 

1-6" 

31 

19 

9 

59 

35 

A.  J.   Sweeney                                      i.5.951 

1-10" 

19 

36 

81. 

115 

251. 

K5 

--PREEPORT  BRIDGE—                             1.6.0 

Preeport   Development   Company          1.6.251 

1-8" 

100 

130 

19<. 

163 

36 

623 

290 

L.    J.    Dee                                                   1.6. SL 

1-10" 

13 

71 

23 

117 

83 

L.    G.    Klota                                               1.7. 3L 

1-8" 

23 

27 

3<. 

25 

26 

18 

153 

37 

t..   A.    Franklin                                    i,7.5L 

1-9" 

11 

7 

13 

7 

1.3 

50 

George  Coleosn                                        1,7. 7L 

1-6" 

33 

21. 

24 

81 

59 

M.    A.    Richardson                                    53.71' 

1-6" 

11 

11 

2 

ZL 

21. 

— M  STREET  BRIDGE—                             59-0 

SACRAXENTO   RIVER    BELOrf  SACRAMENTO 

0 

0 

0 

0 

0 

160 

291 

580 

(.1.7 

91 

27 

1602 

908 

Average  cubic   feet   per  second 

0 

0 

0 

3 

5 

9 

TOLO  BTPA3S   (rfest  Cut) 

H.    L.   iorensen                               &.2R(1.9) 

1-11." 

IS 

51 

73 

69 

103 

101. 

102 

109 

629 

160 

>tounds   Farm                                      1..2R(2.0) 

2-12" 

11.2 

99 

112 

90 

81. 

136 

277 

327 

1266 

d   500 

H.    L.   Sorensen                               i..2R(2,0) 

1-16" 

35 

16 

90 

31. 

231 

.   100 

Yolo   Flyway   Fams    ff)                 5.7R(0.1) 

Gravity 

8 

8 

16 

•   15 
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DIVERSIONS  AND  ACREAGES  IRRIGATSD 
D&'.Ta  uplands  tCaIav«ra3  F.lver,  Mok«lunine  River,  Coswones  River,  Sacranento  River  below  Sacraaento,  Tolo  Bypass  (aest, 

•.oveaiDer  195?  through  October  1958 


•- 1,  and  P'jtan  Creen 


9'<dl«'.k 

o..]  S.I* 

MooM.It  Ornn-eo  u.  Aaa-Foo. 

N«.Oot 

No. 

Oo< 

JOO 

Fob 

».. 

*(« 

Mor 

.— 

J-ir 

Ao» 

Sopt. 

oc 

Aoo^oo. 

bco 

Yolo  Fl/vay  Faraa 

5.7BI0.9I 

1-18" 

567 

391. 

171 

102 

509 

1793 

e  300 

A.  S.   It.   Ranch 

5.78(1.51 

1-16" 

21 

312 

}^-^ 

3  32 

351 

31.3 

31.2 

2133 

e  ioo 

Prlrtoif  Anderson 

6.758(0.6) 

1-16" 

NO  DIVEBSICK 

Jaaas  Irlart 

7.858 

1-16" 

lU 

lU 

c   30 

Swanston  Land  Company 

7.878(1.7) 

1-16" 

US 

139 

34 

321 

2oU 

Vaughn  and  Burlingham 

7.878(2.1) 

1-U" 

55 

99 

23 

22 

199 

21.0 

Vaughn  and  Burlingham 

7.878(2.5) 

l-lt" 

19 

U 

93 

191. 

f?7 

0 

11. 

1.27 

31.1 

Vaughn  and  Surllngham 

7.878(2.7) 

1-U" 
1-16" 

50 

30 

200 

310 

236 

265 

231. 

202 

1533 

n   590 

Swanston  Land  Company 

1   9.1S 

1-16" 

23 

175 

161 

5 

361. 

;  31.0 

J.   H.   Glide  £sute 

9.38 

1-U" 

PLANT  BEHOVED 

T.    S.   Glide 

10.98(0.1.) 

1-20" 

^^0 

52 

111. 

I..1 

531. 

351 

1359 

«.«  .52 

T.    S.    Glide 

11.08 

n  1-20" 

1.1 

1.1 

100 

T.    S.    Glide 

12.1.8 

1-U" 

153 

153 

250 

r.   3.   Glide 

13.158 

p  1-16" 

20-^: 

202 

250 

~S«CSiX£.1T0  KOSTHERd 
il-ILJa.0  BaiKS— 

13.2 

T.    S.    Glide 

13.58 

1-6" 

no   MVESSlOll 

T.   j.   Glide   (q) 

13.98 

1-16" 

335 

33  5 

r 

T.   S.   Glide 

1I..38 

9  1-16" 

279 

279 

r   300 

T.   S.   Glide 

17.18(1.3) 

3-20" 

92 

131. 

71 

303 

1125 

3913 

3J07 

933 

151. 

t  9797 

u  51.90 

T.  3.   Glide 

13.68 

1-J6" 

NO   DIVERSION 

—0.    S.    1.0  iHO  99<  CAUSEWiY—        20.1 

YOLO  9YP,$S    (Jest,  Cut  1 

second 

12J5 

21 

13 

21.2 
L 

0 

u 

0 
0 

0 
0 

1262 

21 

21.71 
1.2 

6152 
100 

1.U6 

67 

2705 
1.5 

2197 
36 

21200 
29 

local 

Average  cubic   feeL  per 

PUT«H  CSitK    Ivi 

second 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

55 

1 

92 
1 

71 
1 

0 
0 

3 

0 

213 

0 

213 

Tolal 

Average  cubic    feet  per 

Mileage  aoove  Chain  Island. 

Mileage  above  Prospect  Island. 

9elow  gaging  station  -  Calaveras  River  near  Stockton,  Wile  7.9. 

Individual  diversions  are  shown  in  Table  Uo.    y32. 

Below  gaging  station  -  Hokelumne  .=liver  at  ^oodbrldge,  Mile  19.2. 

Individual  diversions  are  shown  in  Table  Mo.  y£l. 

Below  gaging  station  -  Cosu-ines  .^iver  at  McConnell,  Mile  10.7. 

Individual  diversions  are  shovm  in  Table  No.  >S0. 

Includes  300  acres  of  duck  club  lands. 

All  duck  club  lands. 

Tenporary  point  of  diversion  in  1957. 

Of  this  acreage,  UO   were  reused  for  duck  clubs. 

Includes  100  acres  which  also  received  an  undetermined  amount  of 

controlled  drainage  water. 

flant  moved  from  Mile  3.7.^  in  1958. 


Includes  90  acres  of  duck  club  lands. 

This  acreage  also  received  an  undetermined  amount  of  controlled 

drainage  water. 

Includes  240  acres  of  duck  club  lands. 

Replaces  a  10"  unit. 

Replaces  a  20"  unit. 

Hew  Installation  in  1958. 

Combined  acreage  for  Miles  13. 9R  and  li..8R. 

One  16"  unit  was  removed  in  1958. 

The  acreage  listed  for  Mile  0.8L,  Putan  Creek,  also  received  an 

undetermined  amount  of  water  from  Kile  17.1R(1.8}. 

This  acreage  also  received  an  undetermined  amount  of  water  fron 

Putah  Creek  below  Mile  0.00. 

Below  gaging  station  -  South  Fork  futah  Creek  near  Davis,  Kile  7.2. 

Individual  diversions  are  shown  In  Table  No.  379. 


TABLE  367 


DIVtfdSIONS   nND  »CR£:ACbS   IctRICATlfD 
DELTA  UPLANDS   (Miscellaneous   Delta   Uplands 


November   1957 

through  October   195' 

Wo...  Ui- 

Numb*' 
o' 

Month  ly  Dt>*nlwi  In  Aci*f—t 

I  Mai 

No.  Oo 
Ai<«-*«al 

r-z 

N». 

D« 

Jon 

..b 

Mo. 

Ap. 

Moy 

Jun* 

j„|. 

*-« 

S*p> 

CM 

C».*ot 

.,. 

f ivemile  Jloufth 

San  Hernandes                                  2/6   -    17D 

1-3" 

.. 

. 

Cuodi   Segarlna    <a]                       2/6  -  17C 

1-12" 

NO   DlVERSlCtJ 

Lawrence  Jlnenes                           2/b  -   "H 

!-■"• 

'. 

1. 

!■."' 

^ 

V 

.. 

OleaDDOintneni   31ou«h 

H.   Ajffat   Company  and                2/6  -  t>P 
^Idon  Land   :oap«ny 

l-H" 

)■■ 

J.3J 

... 

3'*^ 

325 

2^0 

.,'. 

,J-.' 

H.   ^ffat  Company  and               .'  '     -   ■  ■ 
-Idon  Land  ^pany 

■> 

i.bi. 

V.7 

^>1 

l-O.' 

telephone  Cut 

E.    7.    Ung 

i.' 

■.r, 

■  ^ 

... 

■)U 

-•? 

K.    V,    Unr                                         3/1    -    36D 

Gravity 

>-■ 

s 

,^ 

e.   V.   Ung                                     3/5  -  36C 

Gravity 

Li. 

J. 

£.   V.   Ung                                     3/5  -  26R 

Gravity 

E.    V.    Unr    to                                J/5  -  25R 

1-16- 

■^ 

■„ 

l\0 

U'l 

i: 

1»> 

299 


DIV£RSIONS  A»D  ACilEACES  IRRIGATED 
DELTA  UPLANDS   (HlacvlUntoua   Delta  Uplands)    (continued) 


IJovenber   195' 

through  October  195^ 

.:z^. 

Mcfl^htr  D>WW«  ■<  Air»«W 

0™..*o" 

•""0* 

!,.,„« 

~- 

Oi 

JO" 

**^ 

«.. 

Ap. 

Maj 

,^ 

iJr 

»-« 

Vrp. 

Of. 

C*.>..sl 

*... 

rfhU«    SiOU£h 

B«rt  y*n  Rulttn                          3/5  -  25: 

95 

266 

281 

2)3 

;;7 

59 

r^s 

8«rt   V«n  Rult«n                             3/5   -  26C 

1-12" 

19 

69 

1.0 

li^ 

- 

HOR    Sl0U£h 

Robinson   Ptrns                               1./5  -  293 

:ra  ■.-:•>■ 

NC  DIVafiSIOH 

Robinson   F«r«s                               t/S  -  28B 

Gravity 

73 

ill 

61 

3 

21 

40 

1.5 

56 

30 

1.3 

1.83 

0   182 

Tho«p3on-Folg«r  Coap«ny           i./5  -  2«C 

_1-12" 

110 

1.3 

13 

7 

310 

356 

1.31. 

1.13 

353 

328 

2367 

546 

Beaver  SlouBh 

C.  B.  Orvls                                  t/5  -  X5C 

1-15" 

3S 

170 

181 

229 

252 

171 

72 

nil, 

190 

C.   B.  Orvla                                  t/5  -  150 

1-1?" 

67 

286 

267 

380 

318 

316 

121. 

1758 

e  470 

Canal  Ranch                                  (./5  -  16S 

1-8" 
f  Gravity 

-. 

311 

2^1 

220 

211 

1^7 

Ul. 

13S2 

Ht 

Canal   Ranch                                      u/S   -   16D 

1-3" 

103 

99 

113 

11? 

'2 

72 

5^7 

'- 

Burton  SlouRh 

Egbert   0.   Korse                             5/5   -   2?: 

:-:o" 

1 

6 

1 

^ 

19 

'--' 

Barnes  Ranch                                    5/5  -   2?: 

!--'■ 

VO  niVEBSIOK 

Egbert  0.  Korse                           5/5  -  20K 

;_?■■ 

29 

37 

•M 

37 

Egbert  0.  Horse                           5/5  -  16S 

l-i6" 

31. 

58 

130 

202 

30 

sot 

235 

Egbert  0.   Morse                             5/5  -  15H 

1-10" 

1-12" 

11.9 

61.9 

391. 

1.08 

1.16 

182 

2198 

220 

£ast   Dredeer  Cut   -  Snoderass  Sloueh 

H.   E.  Graf  (g)                             6/5  -  3ia 

2-12" 

3 

110 

158 

192 

109 

572 

200 

Alfred  Kuhn                                  6/t  -  36i 

1-16" 

10 

96 

221. 

261. 

177 

771 

360 

Duck  Slouah  Extension 

Isabella   *(lneraan                           6/2  -  268 

i-lL" 

185 

192 

181. 

178 

Ui 

S73 

222 

Isabella   lineman                           6/2  -  26D 

1-12" 

160 

11,6 

161 

160 

11.5 

772 

149 

Isabella   .Vlnenian                           6/2  -  26J 

1-li," 

16 

70 

331 

272 

1.06 

365 

332 

162 

1951. 

339 

Hass  Sloueh 

C.    Peterson   (h)                             6/2   -  33H 

;-::" 

21 

.•7 

103 

I    43 

Reclamation  District   2068       6/2  -  JUG 

i  1-21." 

2-30" 
1-36" 

957 

393 

73  9 

9900 

911.0 

11300 

loioo 

7550 

5060 

5501.0 

«   12935 

?rancis  F.    Gunning                      6/2   -  3tP 

1-16" 

79 

Ul 

30 

271 

295 

31.0 

333 

259 

2»5 

2093 

3  340 

Cache  Sloueh 

;^rpentor  Ranch  (c)                   i,/3  -  20B 

1-12" 

85 

11 

96 

n  68 

Harold   D.   Killer   (p)                   5/2  -  LB 

1-li" 

39 

S 

111 

106 

206 

169 

151 

71. 

361 

260 

Jack   Parker                                      5/2  -  i-K 

.-:*" 

27 

36 

71 

56 

57 

93 

71 

toi 

120 

Irvin  E.    Vassar                             5/2  -  LY. 

,_,-,.. 

LL 

1? 

330 

1.37 

308 

377 

320 

198 

2032 

q  356 

Calhoun  Cut 

Hamilton  and  Nynan                       5/1   -  2$D 

1-10" 

12 

5 

12 

11 

7 

10 

57 

23 

Matilda   Hall                                    5/2   -   19J 

1-10" 

31. 

51 

1.7 

63 

30 

57 

1.5 

327 

110 

Unsejt  related 

Porter  Estate   Cooipany                2/3   -   19E 

1-16- 

57 

19 

27 

1.5 

28 

23 

10 

r  209 

18 

^ed  House   Ranching                      3/5   -  23L 
Coapany  (s) 

1-10" 

30 

51 

31. 

73 

1.9 

21 

338 

120 

a.   C.  Coldanl    (a)                       3/5  -  UL 

1-li" 

Li. 

33 

31 

26 

93 

102 

137 

11.0 

;2o 

l^I 

912 

t   132 

:otta  and  Sousa                          t/5  -  3'.^ 

1-16" 

21. 

35 

53 

50 

90 

252 

u  440 

-.    C.   Haael                                 »  8/3   -  19i 

l-t" 

i,    C.    Haael                                 .r  8/3   -  29F 

1-L" 

d.    C.    Hamel                                  x  3/3   -  303 

1-10" 

H.    L.    Sorensen                               6/3   -  18P 

l-U" 

f 

H.    L.    Sorensen                               6/3   -  20J 

s  1-16" 

55 

..5 

;» 

279 

aa    ,Di 

1   80 

H.    L.   Sorensen                            6/3  -  198 

1-U" 

1.7 

5 

106 

317 

320 

21. 

32 

377 

1223 

ab  850 

H.    L.   Sorensen                               6/3   -  30D 

l-U" 

51. 

62 

107 

320 

169 

113 

258 

375 

U58 

ac 

H.    L.    Sorensen                               6/3   -  30L 

1-16" 

29 

l"^ 

^3 

2U 

.:■ 

370 

•d  315 

Redaction   District  20M       6/2  -  25P 

1-12" 

y 



300 


OIVtiaSIONS  AKO  ACREAGES   IRRIGATED 
DELTA  UPLANDS   [Hlaeellaneous   Delta   Uplands)    (conctnued) 

i'i&vem6er   1957  through  October  1958 


Wo'.'  Uu> 

Mo«lt>VO»*'>W«  A(tW*M 

70.0I 

No.   Of' 
Atr.  ,.»• 

^•'■^ 

N» 

D.C 

,.. 

(•b 

M«' 

Ap. 

Ma, 

J.n, 

J.I, 

Aufl 

s*p> 

o.. 

C^ol 

... 

Sub-lrrlg«led  Lands    (aej 

Scone  Uk«  Dlvertars   (af)       6A  -  36N 

XlSCSLUHtoUS  DaLT-  UPLANDS 

Total 

Average  cubic    feat   per  second 

Gravity 

»1 

lOo 

117 

152 

171 

11.4 

106 

91 

970 

375 

173L 

29 

1020 

17 

lil. 
2 

0 
0 

1)6 
2 

1500 
25 

15030 
21.1. 

ll.?10 
21.9 

1TO70 
291. 

16060 
261 

12120 
201. 

"1.08 
137 

9901.0 
123 

2-..-:c 

220 

DELTA   UPLANDS 

1.256 
72 

l.L 

1.S28 
71. 
1.5 

873 

11. 

O.J 

28 

1 
0.0 

168 

3 
0.1 

5398 
91 

1.3 

1.6790 
761 

15.3 

52300 
879 

17.1 

68020 
1106 
22.3 

62970 

1021. 
20.6 

398AO 
670 
13.0 

201.30 
332 

6.7 

305600 
1.22 

lC7cr ■ 

301. 

Total 

Average  cubic   feet  per  second 

Ksnthly    use    Ir.    per   cent    of    ar.r.ual 

figures   represent.   !iortn   TawnshipSi    East   Ranges,    and  Sections. 

Letters   represent   the   i,    i   portion  of  the   section. 

Forraerly   listed  as   Cuodl   Segarinl. 

Includes   5'.9  acre-feet   of  water  received  by   sub-lrrlgatlon. 

New   Installation   In  1959. 

This  acreage  also   received  an  undetermined  amount   of  water  from 

the   -/oodbrldge    Irrigation   District  and  was   reused   for  duck   club 

lends. 

Includes  60  acres  which  also  received  an  undetenalned  amount  of 

controlled  drainage  water. 

Gravity  diversion  used  but  was  not  computed  prior  to  1958. 

Formerly  listed  as  Edwards  Brothers. 

Formerly  listed  as  Raahauge  and  Joseph. 

All  duck  club  lands. 

The  2L"   unit  was  Installed  In  1953. 

Includes  1^.59  acres  outside  of  District  and  tOi.  acres  of  duck 

clubs. 

Of  this  acreage,  10  were  reused  for  duck  clubs. 

This  acreage  also  received  an  undetermined  amount  of  controlled 

drainage  water. 

Poraerly  listed  as  Ervln  E.  Vassar. 

Of  this  acreage,  38  were  reused  for  duck  clubs. 

Includes  an  undetermined  amount  of  Marsh  Creek  water. 

Foraerly  listed  as  George  Emde. 

Includes  20  acres  of  duck  ponds. 


This  acreage  also  received  an  undetermined  amount  of  water  from 

the  Woodbrldge  Irrigation  District. 

This  point  of  diversion  is  now  shown  in  the  Putah  Creek  Table  at 

Mile  3.0L. 

This  point  of  diversion  is  now  shown  in  the  Putah  Creek  Table  at 

Mile  2.1R. 

This  point  of  diversion  is  now  shown  in  the  Putah  Creek  Table  at 

Mile  2.7R. 

Diversion  for  1958  was  all  controlled  drainage  water. 

Replaces  a  14"  unit. 

350  acres  listed  for  6/3-19E  also  received  an  undetermined  aaount 

of  water  from  6/3-20J. 

Includes   350  acres  of  duck   club  lands.      350  acres   listed  for 

6/3-19E  also  received  an  undetennined  aniount   of  water  froa 

6/3-20J.     Combined  acreage  for  6/3-19E  and  6/3300. 

Combined  acreage   for  6/3-19E  and  6/3-30D. 

Includes   UO  acres   of  duck  club  lands. 

Estimated  consumptive   use  on  lands   In  the   Delta  Uplands   is 

considered  as  sub-irrigated  from  tidal   channels  during  1958 

without   a   specific  point  of  diversion. 

Point  of  diversion  is  considered  as  the  control  gates  at  Laubert 

Soad. 

Unmeasured  in  1953.   This  point  of  diversion  will  not  be  reported 

in  subsequent  years. 


TABLE  388 

DIVERSIONS  AND  ACREAGES  IRRIGATED 
SAN  JOAQUIN  AIVER  (Vernalis  to  Fremont  Ford  Bridge) 


November  1957 

through   October  1958 

and  Bonk 

ond&u 

Ac.*  Fhi 

l"^oW 

Nbv 

D.t 

Jor, 

F«b, 

Mo, 

Ap. 

Mo, 

1... 

jj. 

A«e 

s^ 

Otl 

G.'^ol 

ft« 

"DURHAM   FERRY    BRIDGE—                       76.7 

--GAGING   STATION    -   SAN   JOAQUIN      76.7 
RIVER   NEAR   VERNALIS— 

A.   J.   Chlshola                                     78. 9R 

1-10" 

9 

99 

10^ 

SJ 

Cruie,   Cone«lv«3  and  Horesco         79.43 

1-20" 

20 

21 

^1 

to 

— 3TAHI3UU3   RIVER—                           79. 7R 

rf.    C.    Blewett   Estate                           80. 7L 

1-12" 

263 

152 

if.    C.    Blewett  Estate                           31. 8L 

2-12" 

1-li." 

31. 

773 

'jlo 

500 

737 

1.93 

201? 

3321 

952 

"CACIKC  STATION  -  SAN  JOAJUIM     81.85 
RIVER  AT  HAZE  ROAD  BRIDGE— 

— KAZE  ROAD  BRIDGE—                            31.85 

Blewett  Mutual  4ater  Company         81.951 

1-10" 
2.12" 

12 

827 

851 

893 

71.0 

033 

101. 

bOOO 

a   lOOO 

El  Soljro  Atar  Conpany                     82. OL 

1-10" 
3-13" 

33 

1.1 

^ 

} 

11" 

1«10 

2150 

271.0 

2«80 

U60 

3^" 

^   ■- ;^T-^ 

■  1^',; 

— CAGINC  STATION  -  SAN  JOAQUIN     82.65 
RIVER  AT  KETCH  KETCHT 
AQUEDUCT  CROSSING— 

£1  Solyo  Ranch                                         82. 9L 

l-i6" 

HO    DIVK».:iCfJ 

EX  Solyo  Ranch                                     33. SL 

1-12" 

1     1     1 

79 

138 

100 

£1  Solyo  Ranch                                     83. 7L 

1-12" 

NO   DIVERSK* 

Faith  Ranch                                           8J..tR 

1-20" 

202 

101 

35 

1-. 

— TUOLUKNE  R1VSR--                                91.0R 

--GAGING   STATION  .  SAN  JOA^^IH     91. 8L 
RIVER  AT  iEST  STANI3UU3 
IHRICATIOH   DISTRICT   INTAKE 
CANAL— 

— 463T  3TANI3UUS   IRRIGATION          91. «L 
DISTRICT   INTAXS  CANAL— 

4*»t  Stanlalaui   Irritation             91. 8L 
Olatrlct 

1-12" 
l-2i." 
6-26" 

35S 

"3 

1720 

12200 

11800 

moo 

51.00 

521.0 

1380 

1.9780 

d  22A5t. 

rrti  Ura  1                                       ••(0.63) 

1-U" 

I 

n 

25 

17 

77 

51 

i^- 

Frank  Sarmento  1                             ••(0.7N) 

2-16" 

71. 

1)1. 

221 

373 

320 

338 

,.    w 

Frank   Sarmento  2                                ••(I.IN) 

1-U" 
1-16" 

36 

336 

1.22 

381 

756 

259 

■ 

Fred    Ura   2                                          "-[?,23l 

1-16" 

1  J 

' 

10 

11 

4 

8« 

301 


TABLE  }66 

[ir/£A3I0N3  AND  ACREAGES   IRRIGATED 
SAN  JOA^UIH   fHV&H   (Vernalis   to   Premont,  Fsrd   Brld««)    (continued) 


•ijvember  1957  throug 

h  October  195 

.^i»~i 

.*x,t;; 

Monlhlr  0..*.v««  ..  Ac*  f 

w 

No.    Oo. 

u'.'^ 

z 

*=...    LS- 

'-" 

No. 

D« 

J.. 

F*fc 

Mo' 

AP- 

M°> 

.... 

j-i, 

A-^ 

i-p* 

Oci 

Aj'Oloo. 

Go.o'o. 

... 

.•rank  5ani«nto  3 

••I2.3NI 

2-16" 

151 

182 

161 

1L7 

6lL 

356 

J.   Y.   Ste«n9trup  Estat» 

93. IR 

2-12" 

38 

1Z 

100 

LO 

ialtir  it.  Crawford 

93.  fl. 

1-6" 

HO  DIVEHSIOH 

i»ll«r  Jf.   Crawford 

93.1.1 

r  1.5- 

NO   DIVERS rOK 

G«erge  Covert 

091..;  I 

f  .-^-" 

19 

103 

96 

lie 

'    70 

iUncho  Dos  Rlos 

94. 7R 

81 

172 

31.0 

lOS 

711 

i  1.25 

I.  S.  Cram 

95.53 

l-l::" 

81 

;-,5 

12L 

129 

6L 

103 

666 

j   270 

9o9tlck  Brothers 

95. 8R 

i-io- 

161. 

lb 

Hi 

62 

4.  F.  Cook  (k) 

96.0L 

1-1?" 

- 

- 

1. 

^ 

6 

13 

•-) 

167 

371 

130 

Ji 

811. 

1.03 

— OACIKO  STATION  -  SAK  JOAJUIB 
aiV8«  AT  OSATSOH— 

96.05 

— UI8D  SLOUCH  8RIDCE— 

96.05 

S.   S.    Brush 

98.5'i 

NO    DIVERSION 

Aancho  £1  Pescadero 

95.91 

1-18" 

235 

98 

108 

22 

1.05 

32L 

1.87 

322 

18 

2009 

.   837 

John  C.   Tosta 

103.  OL 

l-lt" 

1 

13 

LI. 

31 

3L 

38 

9 

170 

60 

—CAGING  STATION  -  SAN 

jOA.uis  aiVES  .T  PATTSasc:: 

39!  DCS— 

101..  i 

— PaTTESSON  bsidce— 

lOcl. 

Patterson  tfater  District 

101..1.L 

1-11." 
2-13" 
3-20" 
1-36" 

309 

5950 

5650 

71L0 

7640 

1.230 

500 

n   311.20 

P  1372L 

Chase  Brothers 

101..  5R 

1-10" 
1-18" 

U3 

2u0 

395 

258 

2?i 

'■'^ 

1  L72 

;■!.    L.    Slnoons 

lot.  521 

1-5" 

r  l-t" 

10 

Charles   Kincald 

101.. 7L 

9  1-2- 
s  l-t" 

2 

? 

Chase   Brothers 

106. 58 

I-IO" 
1-12" 

57 

151 

LL9 

275 

tS9 

239 

1660 

500 

Tony  Splnelll 

109.  la 

1-12" 

2L 

L2 

6l 

69 

60 

31 

290 

79 

Twin  Oaks  Irrigation  Company 

109.3L 

1-12" 
2-16" 
1-18" 

100 

1100 

390 

13L0 

ILOO 

797 

207 

583L 

u   1L1.7 

h   385 

T.    J.    Henderson 

110. 8R 

1-8" 

2 

J.   Holtsnan 

112. 5L 

1-3" 

KO  DIVERSICM 

L.   A.   Thomson   (vl 

112.55a 

w  1-13" 

1. 

1 

98 

191. 

173 

301 

23L 

115 

313 

Turlock   Sportsmen  Club 

113.38 

1-2" 

1 

1 

■• 

Prank  C.  Hosier 

113. (.a 

1-10" 

t. 

6 

6 

6 

6 

5 

3 

— OAGIKC  STATION  -  SAN 

JOAQUIN  aivea  at  cao<s 
La:4DI?)g  bridge— 

113.5 

— Cao«  USDING  BRIDGE— 

113.5 

«;rred  Sii.eira 

113.853 

1-6" 

3 

-J 

ilfred  Sllvelra 

lli..35a 

1-7" 

HO  DIVERSICS 

Kasel  P.   Crow 

11I..6L 

1-2" 

NO   DIVERSIOM 

Prank  C.  Hosier 

lit. 63a 

1-8" 

NO  DIVERS I CH 

Manual  A.   Serpa 

11<,.75R 

2-10" 

69 

1        1 

;i;. 

Rasel  P.   Crow 

115. OL 

1-10" 

PLANT  REMOVED 

— OSESTIKBA  CREBK— 

115. 2L 

Roy   P.   Crow 

115. 8L 

1-10" 

11.3 

160 

159 

91 

38 

2(3 

ILI 

L.    a.    Crow 

116.05L 

l-ll." 

23 

52 

129 

11.3 

1L3 

156 

131. 

5" 

"-• 

X   210 

John   A.    Greer 

116.58 

1-12" 

NO  DIVEBSICII 

— jtHCiL  Vi<-^-'  siyjc^— 
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OIVBRSIOKS  AND  ACREAGES   IftRICATED 
SAN  JOAjlflH  RIVER   (Vcrnalls  to  Frenont    Pord   Bridge)    fcantlnued) 

Vovefliber  1957  through   Dctober  1958 


Mofl»fr  £>"•'* 

^m*„,.*-^ 

Ho.   C<- 

'r..,o»d 

N„ 

[Wt 

lo^ 

F«fa 

Mo' 

Af- 

Ma, 

)- 

UAy 

*-« 

i-P- 

Od 

G— ...I 

.,. 

—CACIMG  STATION  -  SAN                     123.7 
JOAyOIH  RIVER  NEAR  KEifflAN 

—MERCED  RIVER--                                  123.75H 

Stevinaon  Corporation    (y)               129. IR 

i-1'.*' 

K? 

8 

769 

924 

I      *)^ 

VERNALIS    TO   PREHONT   PORD   3RIDGE 

-'2b 
12 

i. 

0.2 

5 

0 

0.0 

:2 

0 
0.0 

10 

0 

0.0 

2  568 
fc3 
2.1 

21.180 
393 
19.5 

24380 

J.10 
19.7 

27330 
1.U 
22.1 

23300 
379 
18.3 

16190 
272 

13.1 

(.9^.3 
SO 

4.0 

123900 

171 

-:. 

3^5 

Average  cubic  feet  per  second 
Monthly  use  In  per  cent  of  annual 

Hlleage  along  San  Joaquin   River  from   its  mouth  4.5  miles   below 

Ant loch. 

Mtsx.   Stanislaus  Irrigation  District  Intake  canal.   The  Intake 

canal  joins  the  San  Joaquin  River  at  Mile  91.8L.   Distance  from 

the  San  Joaquin  River  and  the  bank  is  shovm  in  parentheses. 

Plant  is  located  on  old  channel  which  joins  the  San  Joaquin  at 

this  mile. 

Of  this  acreage,  15  were  double  cropped. 

Includes  an  undetermined  amount  of  water  returned  to  river  by 

spill. 

This  acreage  also  received  an  undetermined  amount  of  controlled 

drainage  water.   Includes  258  acres  which  also  received  an 

undetermined  amount  of  well  water.   Of  this  acreage,  20  were 

double  cropped. 

This  acreage  also  received  additional  acre-feet  diverted  from 

Delta-Kendota  Canal  as  follows:   June  1660,  July  6870,  August 

7060,  and  September  412.   Of  this  acreage,  158  were  double 

cropped.   Includes  1866  acres  irrigated  outside  of  district 

plus  22  acres  of  3anta-Carbona  Irrigation  District  lands. 

Portions  of  this  acreage  also  received  an  undetermined  amount 

of  well  water. 

Combined  acreage  for  Miles  •*(0.7fl)  and  »*(1.1N).   Of  this 

acreage,  214  were  double  cropped. 

A  6"  unit  was  removed  in  1957. 

One  6"  unit  was  a  temporary  installation  in  1958. 

Includes  20  acres  which  also  received  an  undetermined  amount  of 

controlled  drainage  water. 


Includes  105  acres  which  also  received  an  undetemined  amount 

of  controlled  drainage  water. 

This  acreage  also  received  an  undetermined  amount  of  Turloek 

Irrigation  District  water, 

Pormerly  listed  as  X.  R.  Cook. 

This  acreage  also  received  an  undetermined  aaount  of  well  water. 

385  acres  of  rice  listed  for  Hile  109. 3L  also  received  an 

undetermined  amount  of  water  from  Kile  104. 4L. 

Of  this  acreage,  906  were  double  cropped.   This  acreage  also 

received  additional  acre-feet  diverted  from  Delta-Hendota  Canal 

as  follows:  April  257,  Hay  594.  June  5.73,  July  639,  August  473. 

September  328.  and  October  134.   Includes  52  acres  which  also 

received  an  undetermined  amount  of  well  water. 

Of  this  acreage,  65  were  double  cropped. 

The  4"  unit  was  a  tecaporary  installation  in  1958. 

Replaces  a  3"  unit.   The  4"  unit  was  a  ceoporary  Installation 

in  1958. 

This  acreage  also  received  an  undeterained  amount  of  controlled 

drainage  water. 

Of  this  acreage,  526  were  double  cropped. 

Pormerly  listed  as  L.  A.  Thomson  and  J.  H.  Barbour. 

Replaced  a  16"  unit  in  August  1956. 

Of  this  acreage,  18  were  double  cropped. 

Hew  installation  in  1958. 

Includes  195  acres  which  also  received  an  undetermined  amount  of 

water  from  East  Side  Canal  Company, 


TABLE  389 

DIVERSIONS  AND  ACREAGES   IRRIGATED 
SAN  JOAQUIN   fllVfiR   (Fremont   Ford  Bridge   to  Gravelly  Ford) 


November  195? 

through  October  1958 

w.^.u-. 

M.l> 

Pump 

MoorMy  [hnfon  •«  Ac*  fM> 

loWl 

Nat 

Dk 

Ion 

F«b 

Mar 

Apr 

Mor 

Jvn* 

JwIt 

*-« 

S«p< 

00 

Cwwal 

*.. 

"CAGING   STATION    -    SAN 
JOAQUIN    RIVER   AT    PREKONT 
PORD  BRIDGE— 

129.5 

Stavinson  Corporation    (a) 

135. 7R 

1-1-" 

4oltB9a  Und  and  Cattle 
Company   (b) 

154. 7R 

1-14" 

•■' 

):!l 

HI. 

l.i'J 

20^ 

e    1533 

■"- 

Erreca  Farms 

161. 4R 

I't" 

?1 

>9 

d    1:0 

1: 

Erreca   Parma 

161. 9R 

1-1"" 

li. 

i.JG 

k'.t 

IJl, 

J    f>b-_- 

Dye   Farms 

162. 9R 

1-12" 

NO   DIVERSION 

Dye   Farms 

163. 2R 

1-12" 

no 

31.J 

2^7 

7? 

75 

838 

-J'j 

D.    L.    McNamara    (a) 

163. 6R 

1-16" 

Newhall  Und  and  Farming 
Company  1   (a) 

••(0.39R 

1-12" 

Kewhall   Und  and  Farming 
Company  2   (al 

••(4.XIR 

Newhall    Und  and   Farming 
Company  3    la} 

••{5.12a 

1-10" 

Newhall   Und  and   Farming 
Company  4    (a) 

••i6.07R 

1-6" 

Central  California 

Irrigation   District    1    (•} 

f  169.951 

1-12" 

SJ 

H] 

7? 

21. 

!3J 

Central  California 

Irrigation   Dletrlct   2    (•} 

f  185. 6L 

il.2 

3>9 

107 

210 

111-- 

—CAGING   STATION   -    SaN 
JOAQUIN   RIVER   NEAR   DOS 
PAL03— 

166.0 

3an  Uilt  Canal  Company 

g   IS6.6L 

Gravity 

3910 

4290 

111 

1470 

3860 

22400 

J1.500 

27100 

25300 

18900 

6«60 

139600 

—..^'^ 

—PIAEaAUGH  BRIDGE— 

198.4 

Luke  Zanlnovlch 

206.02^1 

NO   DIVERSICH 

—GAGING  STATION  -  SaN 
JOAQUIN    RlVbR   NEA,H 
KiyiOtfTA— 

206.2 

— MENOOTA    DAH— 

208.63 

Central  California 

Irrigation  District   (hi 

20«.8L 

1«5 

1640 

3140 

7560 

15701) 

99500 

9)900 

«7)00 

SOIOO 

l.3«00 

251,00 

165700 

'     ''•■^■^•' 

•iK 

"FRESNO  SLOOCH— 

209.01. 

"DELTA -KEN  DOT  A  CANAL— 

B(0.2LI 

rirabau^  Canal  Company 

a(0.4L) 

2.24" 
2-)6" 

2-4;" 

1«20 

700 

167 

2^7 

1030 

12200 

11000 

1JI.0O 

moo 

1560 

15J0 

62400 

303 


OIVSftSIONS  AND  ACASACSS  laAICATBD 
,urT{  RIVES  (pp«nont  Pord  Brldg*  to  Crav«lly  fori)    ^carrlnuei' 


November   1957  through  October  1959 

Ma. 

.-,>.,. 

MeAMily  Di.w*a»  «  Ads^hi 

■•'VMd 

w«.»u». 

" 

r^p 

N., 

Dm 

t«« 

ttk 

M. 

*f 

"«T 

).-. 

jiit. 

*-» 

i^ 

o« 

**'•'"■ 

C-*.! 

rw. 

M.    J«ns»r, 

.'. 

Paul  HALhason 

013.21) 

1-10" 
1-12" 

21.1. 

131. 

304 

231 

201 

iOf 

1323 

3   582 

Cr«e«  Brothers 

0(3.1.L1 

l-lo" 

313 

11 

23". 

1.62 

51.1. 

6S1 

64.3 

332 

703 

1.60 

n  1.873 

p.r   1990 

9.r   loO 

SLAte  of  Caliromlft 
Hondota   ^terfoMl 
KAnaeeaanc   (J) 

0(6.1.5-3.:. 

l^oO 

07 

-" 

93 

?1 

1040 

2250 

2280 

2510 

2920 

3860 

s  161.1U 

Prosno  Slouch   At«r 
Association  (j) 

0(9. 20-10. X 

56 

603 

1320 

1300 

lOoO 

290 

1.637 

1275 

1.30 

— JIHSS  BTPASS— 

0(11. «u,( 

Traction  ilanch  {j( 

00(0.75 

10 

522 

766 

573 

760 

369 

1.01 

31.01 

i"5 

aaclaaatlon  District 
1606  IJI 

00(1.5. 

" 

21. 

30 

>5 

Jamos  Irrigation 

08(1.. 1.) 

666 

99 

U 

179 

3020 

5270 

1690 

1930 

12860 

18919 

1217 

District   (j) 

Tranquillity  Irrigation 
District   (j) 

0(12.00-13.751 

05 

1230 

938 

11.90 

3?30 

551.0 

5730 

389 

2L2 

191.50 

!9i.5 

11. 00 

Nalvln  D.   Hughes  (j) 

0(12.20} 

t 

21. 

18 

30 

30 

10: 

^. 

—LONE  ilLLOW  SLOUCH— 

219.8a 

ColuBbla  Canal  Coapanjr 

219. 8R 

u 

2500 

1350 

295 

!33 

779 

S160 

91.60 

8630 

8790 

5380 

2960 

1.9U0 

1361.0 

1127 

— GACIKC  STATION  -  SAN 
JOA4UIH  RIVER  AT 
iHITEKOUSE— 

219.63 

United  Faras  Coapany 

225.2L 

V     1-i." 

HO  DIVERSION 

— CRAVELLT   FORD  CANAL— 

232.8a 

FREMONT  FORD   BftlDCE  TO 

OaiKLLT  FORD 

.-?50 
283 
2.1 

bbOJ 
107 
0.8 

1983 
32 

0.3 

31.81 
63 
0.1. 

12330 
201 
1.6 

23650 
397 
3.0 

11.6700 
2386 
18.7 

L1.8200    L51800   11.7800 
21.91        21.69       21.01. 
19.9       19.1.       18.9 

79910 
131.3 
10.2 

1.1.1.90 
721. 
5.7 

781.000 
1083 

2I.'.:'" 

Total 

Average  cubic  feet  per 

Hontnly  use  In  per  cent 

second 
of  annual 

Mileage  along  San  Joaquin  Hiver  from  its  mouth  J..  5  miles  below 

Antioch. 

Plant  is  located  on  Sand  Slough  which  diverts  from  San  Joaquin 

River  at  Mile  16S,UR.      Distance  from  San  Joaquin  River  and  bank 

is  shOMn  in  parentheses. 

Located  on  Fresno  Slough  which  diverts  from  San  Joaquin  River  at 

Mile  209. OL.   Distance  from  San  Joaquin  River  and  bank  is  shown 

in  parentheses. 

Plant  is  located  on  James  Bypass  which  diverts  from  Fresno  Slough 

at  Mile  adl.aOR).   Distance  from  Fresno  Slough  and  bank  shown 

in  parentheses. 

ifater  diverted  by  this  plant  is  controlled  drainage  water  and  will 

not  be  reported  in  subsequent  reports. 

Sew  installation  in  1958. 

Includes  an  undeterained  amount  of  spill  and  controlled  drainage 

water. 

231.  acres  listed  for  Sile  161. 9S  also  received  an  undetermined 

asount  of  water  fros  Mile  161. LA. 

Installed  prior  to  195S.   l^ot  previously  listed. 


Central  California  Irrigation  District  plants  at  Mile  169. 95L 

and  185. 6L  supplement  the  district  gravity  supply  at  Mile  208. SL. 

Point  of  diversion  is  at  head  of  Temple  Slough. 

Main  canal,  also  includes  outside  canal  and  Hela  Ditch. 

Includes  double  crapped  acreage. 

Data  furnished  by  0.  S.  bureau  of  Reclamation. 

Portable  pump  located  on  Little  San  Joaquin  Slough,  near  South  t 

comer,  Section  28,  T.I3S.,  R.15B. 

Of  this  acreage,  70  were  double  cropped. 

Includes  an  undetermined  amount  of  return  flow  to  Fresno  Slough. 

Of  this  acreage,  690  were  double  cropped. 

This  acreage  was  double  cropped. 

This  acreage  also  received  an  undetermined  amount  of  well  water. 

Includes  delivery  from  Delta-Mendots  Canal  via  San  Luis  Vasteway. 

Mobile  pump. 

Includes  diversion  by  Hendota  Pool  pumps,  Mowry  puaps  and  gravity 

diversion  Into  Lone  irfillow  Slough. 

The  12"  unit  was  removed  in  i9$7< 


DIVERSIONS  AND  ACR&AGS5  liUtlCAT&D 
SAN  JOA^UIH  RIVER  {Gravelly  Pord  to  Friant  0am) 


November   1957 

through  October  195S 

octant 

«*fln*lT  OiMnnn  m  An.. 

»• 

No,  0<- 

Acr»0. 

WtfvUt* 

^.™.p 

N„ 

0« 

JO. 

'■b 

Mor 

*»- 

May 

j-«. 

i«i» 

Aug. 

i,p>  ■ 

0(i 

kawf*^ 

C.«rol 

"'" 

4.    A.   Kochergen 

233. ■'^.■i 

l--y 

A.3 

-'I 

S 

iZZ 

■.c 

A.  J.   ilheelar 

••235.02 

l-2>" 

^ 

gmest  D.   Hart 

235. 03L 

1-3" 

^ 

Oewey  4.  Johnson 

235. 33R 

b  1-5" 

1 

2 

52 

50 

77 

3i. 

ii'-J 

:    ?0 

De«tey  J.  Johnson  (d) 

236.28S 

l-r." 

3 

17 

9 

0 

i.0 

e    21 

— CACINC  STATION  -  SAN 

JOAJUIN  RIVER  NEAR  BIOU— 

236.1.S 

.Hansen,   X.  J.  Salth  and 
a.  C.  Kclnturf  (f) 

237.331 

1-8" 

58 

3 

06 

g  ^3  5 

J.   A.   Peterson 

237.988 

:-■- 

50 

51 

67 

8t 

5 

8 

2^5 

?1 

— 3KACCS   BRIDGE— 

233.1!' 

-BO«Ea  RECORDING  CAGE— 

21.2.411 

H.    and  H.   Overgaard 

21.3.3l.a 

1-5- 

1-6" 

38 

JO 

73 

i 

U'. 

h   Ko 

Y.    H.    jor.ny    1     :  . 

- 

26 

13 

.26 

304 


DIVERSIONS  AND  ACREAGES   IRRIGATED 

SAN  JOa;uIN   aiVER    (Gravelly  ?ord  to   Prlant    Uml    (continued^ 


:;jvefflb 

er   1957 

through  October   19^- 

Mri. 

si 

Monthly  Oifnian  ui  *«•- 

M. 

Ho.  OK 

u.^ow 

wmwUiH 

' 

P«-.p 

N„ 

D>< 

).. 

».b 

Mor 

Ac 

May 

Jun* 

J»l, 

*-fl 

S.P, 

Of 

A(r*-F*W 

G<n*.o< 

>'• 

D.    :.    and  P.    farss 

., 

1 

jg 

J  J 

0. 

., 

Incorporated   (K) 

Mrs.   Ccorg*  Xordecai 

i*>.03K 

i-lj" 

(10  DivEHsia; 

T.    H.    Oonny  2 

21.5. eilj 

1-6" 

9 

—U.S.    99  KICH4AY  3RIDC&— 

21.7.38 

C.   Oberti  and  Sons 

21.7. 61.R 

1-5" 

^3 

18 

6 

!!r>.   Carl  a.  XcKmley 

21,«.5ll 

1-3" 

NO  DIVEBSlCtl 

— SaHTA   PS  RaILROAO  S.^tlXE- 

-       21.9.23 

Klllar  Srothars 

251.1.61 

1-6" 

1^ 

73 

78 

71. 

65 

23 

11 

340 

42 

J.  w.  Carrell  1 

253.01 

1-8" 

128 

11.6 

136 

140 

120 

44 

714 

104 

J.    «.   Carrall  2 

253.301 

1-1." 

20 

35 

82 

50 

87 

61 

13 

361 

22 

Lioyd  Conroy   (n) 

253. 79( 

1-6" 

3 

19 

1 

7 

6 

24 

2S 

L.    u.   Howard 

254. «f 

1-6" 

PLAllT  REMOVED 

Sycamore  Island  stock 
.<Unch  7 

"251.. 90 

l-li" 

NO  DIVERSION 

L.   U   Koxard 

254. 93f 

1-6" 

79 

167 

31 

1.'- 

6'. 

Crslner,    bright,   and  Crelner       2H.981 

1-7" 

PLANT  BEHOVED 

Sycamore   Island  Stock 
Ranch  6 

••255.00 

1-3" 

13 

16 

16 

10 

;' 

^^ 

1  J 

Sycamore  Island  Stock 
Ranch  i 

255.3/.R 

1-0" 

14 

16 

68 

bO 

35 

10 

" 

212 

P    "- 

Sycamore   Island  Stock 
Ranch  J, 

••255.81. 

1-5" 

29 

36 

31. 

i$ 

3^ 

loi 

J5 

Sycamore  Island  Stock 
.tanch  3 

255.93! 

1-1." 

11 

18 

26 

21. 

25 

Iv'^ 

P. 3    '-^ 

Sycamore   Island  Stock 
Ranch  2 

256.521 

r  1-8" 

1 

1.9 

53 

104 

88 

69 

;^i 

p   3«i 

^'• 

Emma  Pappas  1 

257. IL 

1-8" 

9 

58 

94 

147 

58 

3=6 

s    i3S 

aiaa  Pappas  2 

257.701 

1-12" 

18 

53 

46 

31 

8 

s  156 

69 

L.    D.    Cobb 

258.08S 

1-6" 
1-7" 

53 

126 

143 

110 

24 

9 

470 

I    159 

~ST«TE  HICHWr  1.1   BRIDGE— 

258.33 

R.    J.    Curtis 

258.391 

1-1." 
1-7" 

1 

2U 

59 

44 

40 

15 

183 

64 

H.  e.  Roberts  1 

258.801 

1-6" 

1. 

1 

16 

27 

24 

16 

13 

3 

104 

u  138 

rf.   E.   Roberts  2 

258.901 

1-12" 

2 

1 

2 

6 

58 

71 

94 

69 

31 

56 

390 

u 

J.   £.   Cobb 

259.39! 

2-6" 

S 

27 

35 

50 

38 

11 

3 

1-2 

»  91 

—OLD  UNBS  BRIDCE— 

259.78 

Marjorle  E.   Sims 

259.801 

1-6" 

1 

31. 

3« 

47 

U-J 

33 

J.   Z.  Cobb  3 

260.1.R 

1-6" 

J 

35 

100 

91. 

104 

115 

S4 

''} 

598 

110 

Ouane  H.   Polsom 

261.101 

1-2J" 

PLANT  REMOVED 

R.   C.   *mold 

261.531 

1-t" 
1-5" 

1 

19           36 

85 

78 

85 

48 

-■ 

Ihjane  K.   Polsom 

261. 6L 

1-3J" 

PLANT  REMOVED 

Duane  M.   Folsom 

261.701 

1-6" 

J. 

12 

36 

131 

148 

106 

81 

i.t5 

b-\ 

1'9 

£.  C.  Rank 

"261.75 

1-5" 

^ 

3 

25 

26 

fl 

20 

R.  C.  Arnold 

261.78! 

1-2J" 

1 

2 

1 

1 

3 

1 

e.  c.  Rank  2 

••261.90 

1-5" 

12 

;.£ 

IK 

52 

30 

E.  C.   Rank  1 

••262.07 

1-6" 

13 

^4 

2] 

60 

38 

Duane  H.   Polsom 

262.271 

1-8" 

23 

4^ 

69 

5 

142 

w  50 

e.   C.    Rank,   Jr. 

262.321 

1-5" 

10 

38 

1.8 

59 

4) 

36 

11 

w  254 

45 

A.   Brown 

262.1.31 

1-5" 

19 

16 

)1 

20 

18 

106 

50 

E.   C.   Rank 

262.1.81 

1-5" 

1 

2 

2 

16 

28 

42 

52 

1) 

10 

169 

51 

Oslo  HcCoon  1    («) 

262.601 

r  1-5" 

39 

70 

104 

7 

220 

y  85 

— SAKTUS  RAIICH  RECORDIHC 
CAGE— 

262.66 

1.    H,    Rohde 

262.661 

1-7" 

7 

50 

87 

^4 

(? 

236 

1J9 

Dale  McCoon  2 

263.1,0! 

1-7" 

to 

187 

195 

194 

H7 

12) 

^n 

y   1067 

87 

Dale  HcCoon  3   («l 

263.1.8! 

1-6" 

■' 

H 

7 

1 

13 

IJ 

1  > 

69 

ss 

263. 7bf 

1-5" 

' 

1 

26 

73 

82 

109 

IgJ 

-, 

1  n 

Pacific  Coast  Acitrefate 
Coopany 

261..  001 

1-6" 
l.«" 

NON AGRICULTURAL 
1               1 

USE 

H.    1,   Ball   1 

aa   261.. 001 

1-5" 

NO  DIVERSION 

H.   i.   Ball  2 

aa  261.001 

l-S" 

1               1           " 

61. 

IM 

,-, 

... 

H.   il.   Ball  J 

ae  261.001 

1-3" 

PLMJT  RK-yOVtl' 

H.    4.    Ball  1, 

261,. 081 

1-6" 

1*. 

^0 

100 

51 

11 

.^ 

tke  D.    Ball 

261.. '^O' 

1-6" 

;. 

-7 

^7 

90 

*g 
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DIVER3I0NS  AND  ACREAGES   laXICATKD 
SAN  JOA>^UIN   RIV^R    (Cravelly  Ford  to  PrUnt   Dan)    (contlm 


N,iv«tnb«r   1957 

through  October   19*8 

M.l* 

Ts^: 

MbmMt  D>rt>^n  w  Ht—  ff 

No.  O.I 

l.'.0O»d 

Wo>«>  Uw 

f^p 

N«. 

Ok 

Jtjh 

r*b 

Mo. 

Ap. 

M«, 

..~ 

;.i. 

*«8 

S.pt 

0<r 

*"•  '••' 

G.^.ol 

''• 

..    f.    Ball 

204. 83L 

l-v 

11 

57 

f>l 

07 

57 

40 

23 

31- 

'- 

V.    -J.   Roullard  1   (ab) 

265.381 

l-t>" 

10 

:j 

i.0 

19 

19 

-/,. 

v.    D.  aoullard  2   (sb) 

265.1.01 

l-V 

s 

18 

21 

15 

1. 

.- 

Vlrell   Durando 

267.561 

? 

i) 

12/. 

202 

142 

52 

24 

y>i 

— OAOISC  STillOK  -  SAN 
JOAviUIN   SIVES  SELM 
FaiANT-- 

268.131, 

— FRIAKT   BRIDGE— 

268.88 

rfiahon-Watson  Company 

269.1flR 

I-S" 

?^ 

IS 

i.;. 

?.- 

h. 

'. 

l«f! 

U'J 

— COTTONrfOOD  CREEK— 

269. 53R 

—  PKUNT    DAW— 

209.63 

Cd^^BLVt    FORD  TO    FRIANT   DAM 

111 

80 

1 
0.6 

3 

0 
0.0 

I. 
0 

0.0 

20 

0 

360 

6 

2.? 

1700 
28 

13.0 

2834 

21.^ 

3074 
50 

23.5 

2737 
45 

20.9 

1325 
22 

10.1 

819 

13 

13070 

13 

ino-' 

J 

Tot.l 

average   cubic   feet  per  second 

yoriihly   use   ir.  per  cent   of   ar' 

I 


*  Mileage  along  San  Joaquin  River  from  Its  mouth  it.  5  miles  below 

Antloch. 
**  Point  of  diversion  end  place  of  use  is  an  island  in  midstream, 
a  Domestic  use. 

b  A  t,"   unit  was  removed  in  1958. 
c  This  acreage  also  received  an  undetermined  amount  of  well  water. 

Of  this  acreage,  69  were  double  cropped, 
d  Formerly  listed  as  Santos  Carrasco. 

e  This  acreage  also  received  an  undetermined  amount  of  well  water, 
f  Fomerly  listed  as  Smith,  Mclnturf  and  Hansen, 
g_  Includes  5  acres  of  Koreilo  j/inery  Lands.   This  acreage  also 

received  an  undetermined  amount  of  Fresno  Irrigation  District 

water. 
h  This  acreage  also  received  an  undetermined  amount  of  Madera 

Irrigation  District  water. 
1   Formerly  listed  as  Y.  H.  Donny, 
j  This  acreage  also  received  an  undetermined  amount  of  Fresno 

Irrigation  District  water, 
k  Formerly  listed  as  C.  L.  Hamraar. 
m  This  acreage  also  received  an  undetermined  ajnount  of  well  water. 

Includes  17  acres  which  also  received  an  undetermined  amount  of 

Kadera  Irrigation  District  water. 


Formerly  listed  as  A.  L.  Boucher. 

16  acres  listed  for  Mile  255. 93S  also  received  H  acre-feet  of 

water  and  23  acres  listed  for  Kile  255.3'.R  also  received  jO 

acre-feet  of  water  from  Mile  256. 52R. 

Of  this  acreage,  2  Mere  double  cropped. 

Replaces  a  6"  unit. 

10  acres  listed  for  Mile  257. IL  also  received  an  undetermined 

amount  of  water  from  Mile  257. 7L. 

Includes  35  acres  of  J.  £.  Cobb  lands. 

Combined  acreage  for  Miles  258. SOL  and  258. 90L. 

Of  this  acreage,  7  were  double  cropped. 

The  acreage  listed  for  Mile  262. 27L  also  received  an  undetermined 

amount  of  water  from  Mile  262. 32L. 

Formerly  listed  as  Dale  McCoon. 

The  acreage  listed  for  Mile  262. 6d  also  received  an  undetermined 

amount  of  water  from  Mile  263.1.0)1. 

Of  this  acreage,  29  were  double  cropped. 

Plant  is  located  on  pond  whose  major  source  of  supply  is  from 

the  Pacific  Coast  Aggregate  Company  plant  at  this  mile. 

Formerly  listed  as  V.  D.  Roullard. 


\ovember   1957 

through  October  195^ 

uiKjtank 

H^nKht' 

Monrhly  O-nnn"  m  Atrmfm 

loiol 
No.  -0(. 

Atr 
l».9 

:;:: 

Wo.«U». 

:-.outn 

P„-,p 

No, 

D« 

JO" 

F*b 

Mof 

Ap.. 

Moy 

J»« 

July 

A«fl 

S-P- 

Of 

At..**.. 

0-<*n\ 

«K. 

— nILLS   Fi.-tAT   aaiOGi— 

l.l 

Stevlnson  *ater  District  1 

1.8.1 

uo 

103 

17 

loO 

21J 

itevinson  ^ter  District   2 

3.8R 

? 

3  5^ 

:.59 

500 

5O0 

593 

O 

:-i.- 

0^3 

Milton  Cordon 

1..3L 

1-10- 

11 

LO 

57 

J.? 

i'j 

^5 

^■Oo 

1-0 

— GACIKC  STATION  -  fW.HCBD  RlVSfl 
%tU,i  STiVI.^SO;.-- 

L.6 

Salvatore   De   Angells 

i..SL 

1-1.    " 

1" 

li. 

-n 

11 

15 

7. 

33 

;-taria   De  Angelis 

5.'?L 

1-K" 

1, 

3 

1.2 

>1 

1.6 

16 

2 

lot. 

,  :-:. 

3H  Securities   {b) 

6.1L 

I-IV 

nc  ;-:vzasiCM 

Stevlnson  rfater  District  3 

7.7L 

i-;o" 

93 

72 

70 

71 

100 

1.11 

c  12;^ 

Manuel  Clemintlno 

8. 51 

i-i:" 

16 

16 

36 

27 

39 

1 

135 

d    ?3 

Manuel  Clemintino 

8.9L 

l-U" 

36 

Ut. 

5t 

70 

23 

17 

21.1. 

no 

Samuel   3.   McCullagh 

9.4L 

i-12" 

I 

J.5 

llJ. 

122 

123 

27 

'•32 

212 

J.    a.    Jacinto 

9.6L 

1-12" 

5 

tl 

L9 

53 

90 

UU 

232 

91 

a.    4.   «dams,    I.   B.  Silva, 
L.   Alves,  and  A.  Hattos 

10.351 

l-lo" 

10 

277 

238 

209 

283 

170 

123 

131J 

e   3'0 

John  Vierra 

10. 8R 

1-3" 

7 

7 

12 

U 

9 

^ 

52 

25 

Manuel   Preitas 

10. 9L 

1-12" 

25 

50 

U3 

57 

99 

128 

11. 

491 

188 

K.   E.   Prusso  and  John  Vierra 

10. 9L 

1-5" 
1-3- 

1-12" 

1? 

7 

1.9 

94 

80 

100 

69 

ZZ 

08 

206 

M.    Turner 

11.25fi 

1-2" 

NO   DIVE-ISICW 

Claude    Hayes    (f) 

11. 6L 

e  1-6" 

1-8" 

O 

78 

63 

215 

226 

2ZI, 

Sf> 

a-3 

... 

£.    and  J.   Callo  Winery 
Ranch 

11. 6L 

1-1/" 

68 

16 

^3 

''U 

.^01 

^ 

— MILLIKEN   BRIDGE— 

11.65 

M.    Turner 

11. 7R 

l--." 

NO  DIVKhSKN 

E.   and  J.    Callo   Xinery   Ranch 

12.35t 

i-iO" 

}■■! 

S 

3-^ 

i.D 

12- 

Soren  Husman 

12. 4L 

1-6" 

i              Ui 

'' 

25 

15 

5 

10 

7;( 
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[}IVEaSIOMS  AND  ACREAGES  IRRIGATED 
MSftCED  RIVER  (continued) 


vember  1957  through  October  1958 


o'^Bo-^k 

O.V1&II. 

•>< 

No.  Oil 

...-=.                1 

WiMhUw 

V'^u'ai 

>«mp 

No. 

0.1 

Jor, 

Fdb 

Mo' 

Ap. 

Mo, 

.™ 

J.I, 

»"fl 

W 

Ot. 

*'"  *•"■ 

o™..i 

•.« 

K.   Turner 

J   12. SR 

1-12" 

2 

3 

10 

11. 

29 

30 

E.   and  J.  G«llo  tflnvry  Ranch 

12.85L 

1-12" 

IIL 

27 

122 

213 

281 

38 

10 

802 

h  410 

H.  Turn«r 

U.I.R 

l-l" 

NO   DIVERSION 

Anthony  C.   Plr«s 

14. 3» 

1-0" 

6 

8 

7 

21 

26 

J.  H.   Souk 

U.5L 

1-10" 

7 

13 

1.2 

1.0 

58 

1 

172 

k   87 

Anthonjr  C.   Pirss 

U.SB 

1-6" 

3 

9 

12 

™   25 

C.   Koehn 

Ll.BL 

l-S" 

NO   DIVERSIOW 

Anthony  C.   Plres 

15. ts 

1-D- 

0 

5 

m   11 

12 

A.   H.   Stafford 

16.2a 

1-- 

5 

5 

7 

9 

9 

11. 

L'i 

>i 

— GAOISC  STATION  -  HSBCED 
Rires  SEAS  LIVISOSTOH— 

16.49 

E.   and  J.   Callo  Vinery  Ranch 

16. 5L 

1-10" 

^U 

LU 

11.3 

172 

06 

3 

512 

152 

C.    J.   Carpenter 

17.051 

1-7" 

Si. 

22 

11 

6 

63 

n  57 

S.   Hacsalay 

18. IR 

l-'j" 

1 

6 

23 

12 

9 

13 

3 

3 

70 

30 

J.   K.   Thomas 

18.1.1. 

I'll- 

/. 

11 

16 

30 

23 

17 

3 

101. 

P  45 

Harold  S.   Tune   (q) 

18. 5L 

l-U" 

2 

3 

1. 

11. 

6 

2 

31 

26 

William  Standrldge   (r) 

13. 6R 

1-5" 

3 

3 

6 

12 

Elmer  Prltchard   [r] 

19. 3R 

1-0" 

12 

5 

3 

20 

13 

S.   P.  Hagsalay 

19.  SL 

1-6" 

} 

1. 

1. 

11 

19 

City  of  Livingston   (s) 

19.8L 

1-6" 

a 

6 

S 

6 

4 

0 

35 

12 

E.  Schmidt 

20.3R 

1-b" 

0 

9 

19 

8 

2 

41. 

2^ 

J.   E.   Callo 

20.  (,L 

1-7" 

33 

1. 

31 

36 

109 

116 

G.   L.   Carlson 

20.6a 

1-0" 

tj 

20 

13 

21. 

12 

5 

87 

35 

—II.   S.    HIOKWAT  99  BRIDGE— 

21.01. 

—SOUTHERN  PACIFIC   RAILROAD 
BRIDGE— 

21. OS 

Callo  Cattle  Company 

21.05R 

1-0" 

3 

12 

12 

3 

35 

26 

Callo  Cattle  Company 

22. 2R 

1-10" 
1-16" 

3 

1 

1 

103 

138 

257 

219 

00 

97 

8^9 

t    257 

Callo  Cattle  Company 

22. 8R 

1-12" 
1-15" 

28 

80 

97 

121 

91. 

30 

450 

u  233 

C.   L.   Hart 

23.  OL 

V  1-3" 

NO   DIVEHSICM 

C.   L.   Hart 

23. IL 

V  1-3" 

2 

2 

0 

C.    L.    Hart 

23.I.L 

V  1-3" 

3 

] 

10 

Norman  Pasadorl    Iw) 

21.. 2R 

1-6" 

15 

32 

5 

9 

01 

44 

C.   L.   Ball   Ixl 

21.. 5L 

1-6" 

y  1-3" 

23 

26 

30 

3 

32 

40 

Joe  Nlshlhara   (i) 

2;.0R 

1-5" 

36 

30 

oo 

34 

Joe  Nlshlhara   U) 

25. 5R 

1-0" 

, 

3 

29 

21 

15 

1 

77 

65 

Harcad  River  Farms  Association 

26. 3R 

1.3" 

20 

70 

101 

109 

106 

59 

6 

471 

92 

».   C.  Hagneson 

26.551 

1-5" 
1-6" 

26 

28 

26 

51 

26 

11. 

173 

32 

Joseph  Vlerra 

26.8L 

1-iO" 

NO   DIVERSION 

—SANTA   FE  RAILROAD  BRIDGE— 

27.05 

v.   C.   Hagneson 

27. 5B 

1-10" 

105 

102 

136 

67 

410 

130 

—CAGING  STATION  -  MERCED 
RIVER  AT  CRESSET— 

27.6 

Joe  Nlshlhara    (i) 

27. BR 

>a    1-1." 

2 

2 

3 

7 

2 

• 

1 

19 

1? 

Al  and  Harriet  Wentsel 

27.851 

l-l!" 

1 

) 

2 

1 

2 

11 

11 

M.   Uyekubo 

26. IR 

l-V 

1 

; 

3 

1 

15 

20 

John  Farla 

28.1,R 

l-V 

1 

lo 

11 

. 

7 

39 

15 

J.    Campadonlca 

2a.6R 

1.0" 

0 

18 

18 

Oliver  Alvas 

28. 6R 

lb  1-6" 

33 

^1. 

.'< 

85 

35 

Anthony  Demchllle 

29.  IH 

1-7" 

19 

20 

2 

wl 

S7 

Anthony  Oeaehllle 

29.75' 

l-'>" 

13 

\'i 

2 

<u 

24 

Mnuel  Sllva  1. 

29.9« 

i-r." 

Si 

69 

70 

101 

05 

Manual  Sllva  2 

29.W 

21. 

31. 

7 

OS 

100 

Frances   I.   Rose 

30.71 

..',■■ 

t> 

3 

12 

13 

1^ 

" 

S3 

13 

Manuel  Sllva  ) 

30.951 

i-U'" 

53 

105 

1^0 

333 

11-' 

V.   r.   Settencourt 

31. IL 

1-0" 

} 

-7 

30 

13 

2  J 

22" 

lOJ 

Manual  Sllva  1   (aef 

31.I.R 

i-io- 

n 

'-}0 

n.i 

03 

29 

!)1 

"5 

Manuel  Sllva 

)i.5a 

i-'j" 

rL'.IlT   REMOVED 

Jack   Pretsor 

31. 6R 

i-»." 

1 

n 

33 

38 

21 

1. 

114 

4S 

P.   Hllarldes 

32. 3L 

i-ii"' 

^ 

1 

> 

6 

129 

8 

ad    101 
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'<£iZi.'J  Rl'fil  (eontlnyed* 


?y«^e«r   :9^7 

thrj-jf,    ;;-.  =  - 

..■^. 

^■~_ 

..^».. 

;-  ; 

"::;::; 

*-"•  -' 

►— » 

N, 

Ox 

>an 

lift 

— 

A^ 

»*^ 

>_ 

t.*. 

*-• 

It- 

Ot' 

*"*  '**■ 

... 

;.:.    i  r  ■    ■ 

J2.fc  f 

:- 

ij 

ij 

'k 

. 

iiljCi.    :    4-31.^     r*r,;r;,— 

;;.-r 

^;o*rt  :fMr«ff 

.- 

t.9 

55 

;i,J 

?; 

-._ 

Jyrj;  ^^   ^v*J4n  Uf) 

33. 5>! 

•f  --" 

:   MVEfilOT 

..    f.    ?«--*.*n;aurt. 

35.?:. 

Gr*vi:.- 

1220 

W30 

'3>. 

'1) 

,,J^ 

.. ..  ')- 

I.    ■'l.-irije-.    -.r.:    :.-•:-    Ii3« 

ar.=    .-- 

(•;n»r- 

::c  jll-inr 

4C.- 

5' 

- 

i- 

£  '. 

■is 

1.1.  . 

-jeic  f»ei  per  seco:  : 

J9S 
5 

3 

0 

_  a 

1 

15 

_  0 

217 
4 

297^     t^lO 

>lJ= 

1.723 
77 

261,2 

-'^; 

-•- 

tere  cou&le  eroppce. 
r^ny  Vierra. 

trif-   rir    •tiies   il.al.    12.351.,   »nd  i2.^5!.. 
^ge,    '  Mere  double   cropped. 
..sted  as  "Ule   12.^4. 

^cres  Mtiien  also  received  an  undetcntined  asount  sf 


5   acres   listed  far  T-tiie  il,.?S  also  recetved  an 

amount  of  water  fro'3  l^tle  I5.i<.^. 

Induces  lo  acres  af  HcKelvey  lands. 

jf  this  acreage,   L  were  double  cropped. 

/oroerly  listed  as  C.  J.    :^oc^tett. 

Foraerly  listed  as  H.    L.    .facers  and   -".   Odell. 

"oraerly  listed  as  J.   rrancis. 


mdete: 


s'.nei 


:    Cklifomia   lands. 

,    Jr. 

.*>Uo»  in  19$'.. 

-e-.y.r^rj    -nst-liaiion   In  195^. 
..ni-. 
.->ced  tne  plant  listed  at  :tile  }1.5jt. 

?i    for   lUie    i^.iL   al^n    n-.-.iv^i    .tI    ar 

^  32. 3L. 

-.  m  195?. 
.  :  as  Jatt  Fretxer. 


.,=  .._  :  _^  -    3    .      «nit, 

Foraeri/  l;.sted  as   i.   ?.    Bettencourt,    1^. 
L.ar.d  and  Cedent    ;oapany. 
Gf  tills  acreage,  1.7  were  double  cropped. 


i.*aridea,    And  CiMel 


j:l. 

Ma..Mv  n^a.^e.' .<  Acr^f.*. 

S.;.     Of 

".S5.« 

Ng- 

B« 

..« 

«^ 

*^ 

■*.» 

*,^«« 

_ 

S.C 

Of 

C^..' 

t« 

-.    ;.     ape 

J.U?. 

l-L 

3; 

35 

•- 

_.    :.     ^pe 

l.)\ 

1-2:- 

■•; 

;33 

5-< 

~L 

!^3 

191 

294 

176 

174 

1JS2 

a   20J3 

-.   V.  Steenstrup  dstate 

1.9L 

1-12- 

70 

47 

.2, 

.   i>*Sausa  and  J.   3.  Sllva 

2.2.S 

l-o- 

so  DIVSErlOK 

'.    i,  iteeostnip  ^tate 

2.H 

1-.2' 

.3; 

-"■ 

2J3 

:    3»7 

— GaCI^c  sr.rio;;  -  tuouikx-^ 

3.3> 

....ssell  Xumy 

■^ 

3 

.^ncpoft   ?rult   -aras 

-.. 

35 

^ar.croft   ?rult   farss 

SO 

3? 

39 

31 

155 

-cstem  F^rat 

i.3- 

:-..■ 

-3 

~ 

i.  L.  .laxfield 

4.9S 

;-— 

! 

0 

2<. 

29 

17 

- 

^jgt&«  3oon«»  Galea  Hanwic-. 
and  Tony  Leaos 

.3 

C3 

73 

^. 

112 

02 

': 

s   1S9 

..    ?.   Duffy 

37 

17 

IS 

1; 

L.lM  T.    Chilly 

.-..- 

14 

5J 

44 

34 

•- 

..  ?.  Uiffy 

.-;;■■ 

2 

7t 

103 

113 

94 

»1 

33 

-  =  - 

---■ 

^.la  ;.  HaMlly 

:-u- 

30 

43 

54 

52 

22 

3 

224 

-.    :.    Aticins 

9...:. 

1-12- 

3 

221 

:2t 

:^Clur«  ^oelies 

9.7< 

i-;2- 

o' 

14^ 

112 

144 

4« 

."joluane   Cooperative   Farss, 

10.2.< 

i-i,. 

51 

^2 

104 

144 

14 1 

100 

5- 

incorporated 

■'-   fodesto   (•} 

15.-'l 

.-S' 

5 

5 

.a  pj;ciPic  ^aaoAO 

15. 
10. JS 

",!,,.,     , ./- 

—  MT  CAiift-- 

.         .-.aore 

ij... 

i 

i 
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.».    L.    I.ai6    (i; 
C.    ,H.    Trent 

u^:.i.  iaimtr  (k) 

Harold  J.  Schnldt  (n) 

Harold  J.  Sctuiidt   (a) 

.l«rvln  /totios  am 
dlrd  (n) 

3.  «nd  I,   lUnch 

^Lavi«  AC&ifen 

.ion-Hia    (.    Painter 

■^Icnol   Investment  Company 

el.   3.   «nd  D.    V.    Sutterfield 

Hu|r.')  Herrlftm 

J.  .<.  and  Lola  May  Short 

Cnarlas  Pairbairn 

J.  •'.  and  Lola  Hay  Short 

Pirpo  Ranch 

H.  J.  Chase  (q) 

—SOUTHEWf  PACIFIC  RAILROAD 
BRIDCb  [Ockcale  Branch)  — 

h.  E.  Procter  (r) 

—CAGING  STATION  -   TUOLUKi.- 

hl\.M  AT  Hi':i  ■■_■;:   5SIDCE-- 


A.   Z.   Ketcham 
Georee  H.  Sawyer 

— c«ciNc  sT«TioN  -  nioLy;i':^ 

AIVES  AT  MBESrS  FS.^SY 
8.11  DCE;.. 

George  It.   Sawyer 

«.   A.   Hall   (v| 

Curtnor  ^nker 

Usllinf  Brothers 

0.  i.   Fine  (w) 

"CmCINC  3TATI&H  -  TUOLUMIlt; 
RIV£.t  AT  U  CiIAKGE  BRIDGE— 


20.^5 


l-i." 

1-5' 


2S.9i 

1-lJ 

2V.1-I 

l.„., 

29. 2L 

l--"' 

29. 3i 

1-6" 

29.'*L 

I-IO 

30.2L 

1-li) 

y..i.K 

l-l.- 

31.5 

38. 4S 
39. LH 


'.3.3L 
t5.7L 

t6.71- 
50.5 


Total 

Averace  cubic  feet  per  second 

/■onthly  use   in  per  cent  of  anni 


i-U" 


1-lJ." 
1-6" 
1-10" 
1-i" 


' 

) 

IC 

£3 

2; 

1 

^ 

■. 

->} 

no   DIV£R5ICK 


1SS2 

30 

20.3 


^37i   15Ji, 

39     25 

25.B        16. J, 


; -s  dcrsjfe  also  received  an  undetermined  amount  of  controlled 

ftjMfe  water  from  the  Jtodesto  Irrtpation  District. 

eludes  an  undetermined  amount  of  >rater  returned  to  river  by 

111. 

clu'Jti     ""^   acres  which  else  received  an  undetermined  amount   of 

fk'  I  i(-e  water. 

,    ..2  were  double  cropped. 
r  .      C.    B.    nnd   L.    U.    Podesto. 

received  an  undetermined  amount  of  drainage 
jewer  farm. 

,     -   were  double  cropped. 
I  ■    In   WS"*. 

'■•  n  in  1953.     iteplaeea  pljint  not  previously  listed. 

cluQP-r    i:.   Lcres  of  A.    L,   Ulb  lands. 


i-'ormerly   li.ited  n?   L.    D.   -ind   ,'.    n.    s... 

Formerly   listed  as   H.    H,    Low. 

Formerly   listed  as   Paul   J.    Per^son. 

The   li"  unit  was  a  temporary   installation   in  1958. 

Formerly   listed  as   ■*'.    C.   Chase. 

New   installation   in   195*?. 

The   3"   unit  was   installed   in   19$8. 

Of  this  acreage,    25  were  double  cropped. 

Combined  acreage   for  Klles  39.8L  and  40. AL.      This  acreage  also 

received  an  undetermined  amount  of  well  water.     Of  this  acreage, 

55  were  double  cropped. 

formerly   listed  as   Gillian  J.    Silva. 

formerly  listed  as  0.    F.    fine. 
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*,nrxif;"   '>«t3b<r   13S 

j:z. 

M*«Mt  OwM- «  «..*  f 

„. 

i-: 

*■■'--■-*- 

"  -■■•   - 

»^B 

N- 

0« 

to. 

>*b 

»ito. 

A«- 

»*»» 

,« 

>.^ 

».« 

W' 

o,. 

*"*'*** 

'"—*"" 

»-. 

.  >3esLo  ana  Ar«t.a 

O.ln 

11 

; 

, 

.    .i. 

-■.:^T:-rT:.;T«:7TCV__ 

3." 

~u  LO0U  aouLt;VrtriD  ssidc^- 

1.; 

Htnry  Uairb«ro   (b) 

S.-: 

- 

Jams  X«lras«   (cl 

S.l 

— C«CIXC  STATICM  -  OST  c^.-.ij; 
HS-.1  HOOftSTO-- 

s.- 

— CUU53  SOAD  aillDC-— 

—  :,ST«   F£  ittlWCUD  3HIDCi— 

-J.- 

--:mjRCH  STRiET  S<11DC£— 

T.2 

-.^LLSPORO  aOAD  asiDCS— 

ff.-' 

.    F.  Xunes  (d) 

9.^ 

^ 

V    r-r.:;-. 

U.5 

<aAD  B-'tlDCS— 

11. c 

-      li^ICATIOB  OISTSICT 

n.: 

Jo«  ?8pindes,  Jr. 

12. _ 

' 

22 

16 

IS 

•    25 

^^Mid  Johnson  (f) 

12. i 

5 

3 

S  12 

bdvard  Jarmson  (hi 

12.; 

1 

1 

L 

utMsrd  Johnson 

12.6. 

10 

29 

25 

20 

L 

83 

1  95 

ulwsrd  Johnson  (f 1 

12.?. 

-- 

^ 

s 

' 

17 

4 

38 

g  to 

Ip«n«  Lueksincer 

13. i.; 

KC  i»IVEHS10« 

*aron  ?.   Ujnun  (jl 

U.ll 

3 

3 

2 

^ 

1? 

Jot  Pagundes 

11.7 

i. 

uu 

U3 

m 

133 

126 

91 

37 

721 

100 

H.   H.   French 

17.2 

20 

13 

17 

18 

6? 

20 

9. 41  DCS— 

17.t 

-J 

21o 

12' 

-.v«rafe    c-Sic    feet   per   sec^r-: 

.■!or*.ftly  use   :n  per  cent   or   j- 

-' 

J.J 

;.i 

0 
J. 3 

0.1 

i..-- 

2j.; 

-'•" 

■-■.  -    =-re-,r'=    -l?o   rflrelved  an  undecemned  amount   of  controlled 
----^   ■: —    '-'=—,3   Irrigation  District. 
:  =  5arberg-. 
-r^viously  listed. 
^?   J.   and  Francis  i.    Carroll. 
-._^   j?re-if5   5.?;    rere;ve^  an  undetenained  aaount  of  water  f.-js 
.k>desto  Irrigation  District. 
Foraerly  listed  as   Irene   Lwcksinfer. 


This  acreage  also   received  an  undeteralned  aaourt  of  water  fros 

Gakdale   Irrigation  District. 

Tesrarary   installation   in  1955. 

This  acreage  also   received  an  undeteralned  aaount  of  w»ter  froa 

Oakdale   Irrigation  District.      Of  this  acreage,    35  >«re  double 

cropped. 

Foraerly  listed  as  oarl   d.    Peterson. 


JlV£il3I0lilS  aXD  aCAaACES   ^JUtlCAT^iD 

STaMISUUS  AIV&R 


iloveaber  1957  througb  October  195 

l*^».tj  0»«H>»  -  A*™  f„' 

:  .t^:- 

...^.               1 

-.,..^ 

Ho- 

tw 

>aR 

f*t> 

— 

*^ 

MOT 

i„ 

J«*i 

*^ 

if 

oo 

■■••'-■ 

=—•■ 

.„ 

...    i.  Hawkins 

0.9 

i? 

20 

10 

12 

^ 

— SACIXC  STAriO«  -  STAM5UU3 

1.. 

,.  J.  ChUhola  and  :.      . 
UrroU 

37 

JO 

■•• 

.    :.   Angyal 

2.tS 

1-1»" 

11'' 

9! 

96 

106 

129 

172 

140 

S58 

320 

-.ith  Hancn 

3.41 

96 

190 

292 

329 

234 

248 

169 

i   160! 

verton  ^nch  (i(o«iits  and 
?aith  SancM 

3.t 

311 

352 

327 

276 

323 

1S«9 

.  931 

iecl««atloa  District    . 

i-ifc- 

1-16" 
2-20  ■■ 

•i' 

til. 

1360 

1010 

1350 

U30 

1070 

428 

6820 

6   1797 

<<!:laiutiOR  District   207; 

."-Is" 

III 

33 

Ifj 

3tOO 

31TO 

3570 

2940 

2430 

1280 

18410 

2927 

l^uis  i.  r«lucea 

i..-': 

:-U" 

10 

1,3 

23 

19 

19 

21 

KO 

50 

H«nry  reiucca 

5.51 

5.^ 

1-16" 

15 

«7 

39 

115 

310 


0IVEA3I0NS  AND  ACf{£AC&S   lAAICATED 
STANI3UUS  RIV£!t   (continued) 


^(overnber  195 

7  throu 

gh   October   19*? 

o"dS.i« 

«. 

oinL. 

1"»3.*J 

-■■■'-- 

K.ov- 

Bt 

No. 

Ok 

Ion 

F.b 

Mo. 

*(- 

tta. 

j„". 

,.., 

A»e 

w. 

Of 

C-^-oF 

(<• 

J.    .-.    riceao 

^.J.n 

i-io" 

^1 

203 

322 

363 

315 

275 

loi 

1721. 

c    1.52 

N.   £.   Cannon 

«.7S 

I-IO" 

^ 

1 

119 

193 

206 

287 

209 

L6 

9 

1078 

d  265 

0.  ?.  Koatltz 

9.AL 

I-IO" 

19J. 

31.6 

312 

291 

255 

110 

15U 

380 

— OAOIKG  STATION  -  3TAKISUUS 
alVE.l  AT  KOaTITZ  SANCH" 

9.5 

John  L.    Htrtl« 

9.aL 

1-10" 

^ 

1 

8 

16 

U 

2(, 

37 

20 

u 

130 

e   57 

N«lson  Santos 

lO.OS 

1-16" 

NO  DIVERSICK 

H.   £.   Van  Veldhuiien 

12. 7R 

1-12" 

1        1 

25 

10 

Dick   ^9 

12. 8L 

1-lJ" 

HO    DrVERSICTi 

— CACtNC  STATION  -  STANISLAUS 

aivBS  AT  airoN— 

15. 7L 

—SOUTHERK  PACIFIC  RAIUOAD 
6RIDGS.. 

15.7 

— U.    S.    HICHXAT  99  BitlDCE-- 

15.7 

A.  Glrardl 

17.7L 

1-16" 

1 

18 

52 

165 

11.0 

101 

r  1.^" 

E  ,';-: 

£.   J.   Proelhy 

19.0R 

l-U" 

26 

31 

31 

i.J. 

97 

129 

1.8 

13 

1.09 

h  187 

E.   J.   ?re«thy 

19.55 

\:i: 

NO   DIVERSION 

•tllen  funch 

20. 93 

I-IL" 

186          216 

137 

282 

ill. 

178 

18 

11.61 

1   375 

Heath  ilanch 

21. 2L 

1-5" 

NO  DIVERSION 

PhllLp  S.   Chtnchiolo  and  Son 

22. 3R 

1-10" 

PLANT   REMOVED 

— KODiSTO-SSCALOB  HICHKAI 
B!)IDC£— 

29.5 

P.    r..    Floden 

29.6L 

1-10" 

L 

13 

21 

^0 

— S-KTA   PE  SilLSOAD  BSIDOE— 

J3.1 

— GACnC  STATION  -  STAtdSUUS 
HIKR  AT  RUSiWim— 

33.6 

a.   p.   Barton 

36.2a 

1-7" 

19 

20 

11 

1 

150 

Oakdalo   Irrigation  District 
(Crawford   Punpl 

J   37.71 

Uli." 

1 

12 

73 

209 

ILO 

3 

r  1.33 

k  396 

Oakdala   Irrigation  District 
(Brady  Pump) 

1   39.11. 

1-12" 

i. 

19 

69 

12L 

163 

6 

15 

f    LOO 

H   LLl 

— OAKDALE-STOCKTON  HICH/IAY 
e»IDGE— 

LI..; 

— SOUTKESK   PACIFIC   RAILROAD 
BRIDGE  (oakdala  Branch  1  — 

Ll.^ 

— CACItiG  STATION  -  STnHISLAUS 
aiVER  AT  OHANGS  BLOSSOM 
BH1XE-. 

J.7.U 

Harry  Hiaes   (n) 

L9.2L 

1-3" 

5 

10 

9 

11 

10 

L5 

29 

J.    S.    Hardin 

50. 5L 

1-0" 

7 

28 

35 

ua 

i7 

3L 

2) 

211. 

1.2 

Aslsy  Kllam   (p) 

51. 6R 

1-i." 

1 

1 

5 

7 

, 

18 

20 

Altar  B.   rfllas 

52. OL 

1-10" 

1 

■") 

?o 

tJ- 

.1 

1.2 

37 

213 

L5 

—KNIGHTS  FERRY  BRIDGE— 

•>l..i 

STANISLAUS  RIVER 

uai 

?0U 

1 

0.1 

1 

0 

0.0 

5 
0 

0.0 

5 

0 
0.0 

2573 
6^^ 

5866 

95 

15. L 

6L65 
109 
16.9 

7856 
128 

20.6 

7078 
115 
18.5 

53L1 
90 

IL.O 

278! 

'"210 

9.;82 

fotal 

Avernga  cubic    feet   per  second 

tonthly  use   In  per  cent   of  anr 

731  acres   listed   for  Mile   }.l.l   (Overton  ilJinch)   «lso  received 

1600  acre-reel  of  water  from  Mile  3.i.L  (Faith  Ranch). 

or  thla  acreage,    iU  were  double  cropped. 

or  thla  acreage,    1,0  Mere  double  cropped. 

or  this  acreaee,   20  were  double  cropped. 

Of  this  acreage,    30  were  double  cropped. 

Includes  an  undetermined  amount   of  water  returned  to  river  by 

spill. 

Includea  217  acres  which  also  received  an  undetermined  amount 

of  Modesto   Irrigation  District  water. 

Of  thla  acreage,    35  ware   double  cropped. 

Includes   113   Acran  which  also   received  an  undetermined  amount 

of  controlled  drainage  water  and  215  acres  which  also  received 

an  undetemined  amount   of  well   water.      Of  this  acreage,    100 

were  double  crapped. 


J     Oakdala   Irrigation  District,   for  the  season  of  1958,  maintains 

plants  at  Miles  37<7I'  and  39. IL  to  supplement  district  gravity 

supply. 
k     or  this  acreage,    120  were  double  cropped.      This  acreage  also 

received  an  undetarmined  amount  of  water   from  Stanislaus   Hlver, 

Mile    ^9.6,    the    District  gravity  diversion. 
m     or  tnis  acreage,   40  were  double  cropped.      This  acreage  also 

received  an  undetermined  amount  of  water   from  Stanislaus   rllver, 

.■■!ile    5f).6,    the   District  gravity  diversion. 
n     Formerly  listed  as  George  Moreno, 
p     New  installation   in   1958. 
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Novcaber   l^S''  through   ijctober  1958 


Mite 

»»*«Wt  tl»*n.<M  -  Aot^FH. 

tMol 
..ft.  O^ 

WotwlS* 

^-p 

Nai 

D« 

1^ 

f<b 

«. 

*^ 

May 

1^^ 

Mr 

*-• 

s»p< 

o<i 

*..•'■•• 

C<n«.al 

... 

Plon««r   Ditch                                        a   J. 3.^ 

Gravity 

i}- 

."r 

OJ- 

fJ2 

i.^':. 

5 -'3 

1020 

965 

351. 

''i- 

'jl'j 

=  90 

75  5-T 

t   Idl? 

ftos«d«l«  At«r  Cospanf  (e)               l.SL 

1-5" 

25 

3« 

35 

1.5 

33 

16 

d   192 

b  100 

Lois  Cottle  and  Carl   8rom   (e)        1.65: 

..v> 

- 

10 

11 

7 

U 

1. 

50 

^   1! 

— CACINC  STATION  .  TULE  JtlVZR         2.2 

AT  iOitTH  BRIDC£  KSAA 
PORTSaVILlii— 

3oydscon  Brothers                                    2.ul 

i< 

1.6 

5" 

56 

i>5 

51. 

6? 

301. 

b.ij  210 

C^apbell-Noreland  Ditch                 f  3.^1 

-o-, 

■'j''} 

J99 

oiv 

53* 

1030 

ii.r'o 

71.  le 

701 

313 

1.90 

C  9700 

D   1170 

— P0«T£3  SLOUCH—                                    i.i^. 

— GACIKC  STATION  -   FOSTi.i         }.2MZ.^ 
SLQVCH  AT  PO.-tTSaVILLfi— 

—  6  LANE   SRIDCE—                           3'2R<2-^ 

—PIONEER  SPILL—    (h)                3.2R(3.7S) 

Porter  Slough  Ditch                i  3>2R(t.5R] 

Cravi-LV 

h^ 

15S 

2J.1 

510 

9H. 

1260 

i'*^ 

JJ'i: 

—GAGING  STATION  -  POUTER         3.2R(6.: 
SLgUCH  NEAR  POSTERVILLB— 

Vandaiia  Olteh                                   J  3>9L 

:ravi:y 

U^ 

201 

199 

163 

193 

1.05 

363 

-2 

31 

_    " 

—SANTA   FB  RAILROAD  BRIKE—            5.9 

Poplar  Ditch                                      m  6.6L 

Gravity 

S36 

1500 

2'»30 

301.0 

5850 

6090 

2590 

19 

22.-    . 

—STATE  HICHifAT   190  aaiDGE—            6.7 

—SOUTHERN  PACIFIC  RAILROAD              6.f 

BRIDGE— 

Hubbs-Mlner  Ditch                            p  7.2.-i 

Gravi'.y 

237 

197 

123 

'.13 

369 

1050 

1300 

1090 

1.01 

57^0 

0.1  1392 

—STATE  HICMAT  65  BRIDGE—              7.1. 

Rhodes-Pine  Ditch                            r  9.2L 

Gravity 

165 

172 

337 

n 

—OLIVE  AVENUE  B8IDCE—                    10.7 

— FftlANT-KERN  CAMAL  CROSSIHG--     11.3 

Woods-Central  Ditch                         s  11. ei 

Grav:-.  V 

593 

e75 

2210 

7030 

9570 

17 

19JO0 

:i 

—GAGING  STATION  -  TUU  RIVES        12.6 
BELOi*  PORTERVILLE— 

—  aOCKFORD  AVENUE  BRIDGE—              12.6 

—  HUBBS-KINER  SPILL—    (t)                   12.9Fi 

Little  Pioneer  Ditch                           15. OL 

Gravity 

TIC  DIVERSIOfi 

-   OETTLE  BRIDGE—                                 15.2 

TULE  RIViift 

1798 
30 
2.5 

1'.33 
23 

2.0 

22S9 

37 
3.2 

1.106 
71. 

5.3 

SS96 

91 
7.9 

7171 
121 
10.1 

17200 
280 
21.. 2 

20330 
31.2 

28.6 

6722 

109 
9.5 

2108 
31. 
3.0 

1058 
18 
1.5 

1187 

1? 
1." 

70970 

9' 

6959 

Total 

Average   cubic    feet   per   secor.i 

Monthly  use   in  per  cen-.   of   a—.s. 

Mileage  downstreaa  froa  jtinction  with  South  Fork  Tule  River. 

Flow  aeasured  at  gaging  station  on  Pioneer  Ditch  located 

approximately  1.0  mile  below  head. 

This  acreage  also   received  an  undetemined  amount  of  well  water. 

Not  reported  since  1953. 

14  acres  listed  for  Kile  2.60L  also  received  an  undetennined  amount 

of  water  from  Mile   1.5L. 

Installed  prior  to  1958.      Not  previously  listed. 

Flow  measured  at   gaging  station  on  Caapbell-Koreland  Ditch  located 

approximately  2600  feet   below  head. 

Includes  an  undetennined  amount   of  water  served  to  Vandaiia 

Irrigation  District   well   fields. 

There  were  2370  acre-feet  of  spill   into  Porter  Slough  as   follows: 

Sove.-a&er   36,    December   93.   January  i.19,    February   5^.3,    March  l69, 

April   324,    May  ISO,    Jure  92,    July  13,    August  6,   and  October  136. 

Flow  neasured  at  gaging   station  on  Porter  Slough  Ditch  located 

approximately  150  feet   below  head. 

Flow  measured  at  gaging  station  on  Vandaiia  Ditch  located 

approximately  1000  feet  below  head. 


This  acreage  also   received  an  undetermined  amount  of  water  from 

wells  and  Campbell-Moreland  Ditch  via  well   fields. 

Flow  measured  at  gaging  station  on  Poplar  Ditch  located 

approximately  4750  feet   below  head. 

Irrigated  acreage  unavailable. 

Flow  measured  at  gaging  station   on  Hubbs-Miner  Ditch  located 

approximately  3'«o5   feet   below  head. 

Includes   1127  acres   in  the   Hubbs-Miner  Ditch  Company  and  265  acres 

in  the   Cilliam-KcCee   D:.tch  Company. 

Flow  measured  at   gaging  station  on  Rhodes-Fine  Ditch  located 

aeproxiaately  3100  feet   below  head. 

Flow  measured  at   gaging  station  on  rfoods-Central  Ditch  located 

approximately   100  feet   below  head. 

There  were   1030  acre-feet   of  spill   Into  Tuie   River  as   follows: 

December  6,    January  2S,    February  30,   March  219,   April   173, 

May  235,    June   239,   July  93,   and  August  7. 
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TABLE  396 
DIVERSIONS  AND  ACREAGES  IRRIGATED  -  EAST  SIDE  CANALS  AND  IRRIGATION  DISTRICTS* 


Water  User 

1957 

1958 

Total 

Acreage 
Irrigated 

Nov. 

Dec. 

Jan. 

Feb. 

Mar. 

Apr. 

May   June 

July 

Aug. 

Sept. 

Oct. 

General 

Rice 

Prlant-Kem  Canal 

San  Joaquin  River 

Total  acre-feet  diverted 
Average  cubic  feet  per  second 
Monthly  use  in  per  cent  of  annual 

3580 
60 

0.3 

0 

0 
0 

5399 

88 

0.5 

88850 

1600 

7.5 

67110 

1091 

5.7 

31.11.0 
571. 
2.9 

88930 

11,1,5 

7.5 

169900 
2855 

14.4 

255800 
4150 
21.7 

259900 
4227 
22.0 

143300 
2403 
12.1 

52730 

1021 

5.3 

1180000 
I63O 

445200 

1991 

?tadera  Canal 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

26 
0 

0 

1.322 

70 

1.7 

6227 
105 
2.5 

27510 

1,1,7 

11.1 

51710 

869 

20.9 

63900 
1039 
25.9 

59290 

964 

24.0 

23900 
436 
11.7 

5179 

84 

2.1 

247100 
341 

132700 

344 

Total  acre-feet  diverted 
Average  cubic  feet  per  second 
Monthly  use  in  per  cent  of  annual 

Merced  River 

Merced  Irrigation  District 

0 
179 

0 
69 

0 
125 

0 
1.8 

0 
0 

I83OO 
1016 

83580 
391,9 

93020 
4355 

102100 
4523 

84640 
4550 

57680 
3174 

23130 
1309 

462400 
23300 

94430 
3809 

5047 
0 

Main  Canal 
Northslde  Canal 

Total  acre-feet  diverted 
Average  cubic  feet  per  second 
Monthly  use  In  per  cent  of  annual 

179 

3 
0 

59 
1 

0 

125 
2 
0 

1.8 
1 
0 

0 
0 
0 

19320 
325 
1..0 

67530 
11,24 
18.0 

97380 
1637 
20.0 

106500 
1734 
21.9 

89190 
1450 
18.4 

60350 
1023 
12.5 

24440 
397 
5.0 

a  435^00 
■'09 

b  98240 

5047 

Tuolumne  River 

Turlock  Irrigation  District 

1,60 

8 

0.1 

608 

10 

0.1 

18170 
295 
3.3 

7630 
137 
1.1. 

181,0 

79 

0.9 

33100 
556 
5.9 

871,90 
1423 

15.7 

105800 
1778 
18.9 

93030 
1595 
17.5 

37250 
1419 
15.5 

74760 
1256 
13.4 

40710 
662 
7.3 

c  553900 
772 

d  169700 

0 

Total  acre-feet  diverted 
Average  cubic  feet  per  second 
Monthly  use  in  per  cent  of  annual 

Modesto  Irrieation  District 

Total  acre-feet  diverted 
Average  cubic  feet  per  second 
Monthly  use  in  per  cent  of  annual 

5J.I.9 
92 

1.8 

0 
0 
0 

3 
0 
0 

12 
0 
0 

10650 
173 
3.6 

lUlO 
21.2 

1..8 

53850 

875 

18.0 

58030 
975 

19.4 

53690 
873 

17.9 

46170 
751 

15.4 

34010 
572 

11.3 

23530 
383 

7.9 

e  299800 

414 

r  67640 

243 

Waterford  Irrieatlon  District 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

2301 
39 
6.0 

6957 

113 

18.1 

7244 
122 

18.8 

7389 

120 

19.2 

6483 

105 

16.8 

5024 

34 

13.0 

3110 

51 

3.1 

53 

g  6837 

0 

Total  acre-feet  diverted 
Average  cubic  feet  per  second 
Monthly  use  in  per  cent  of  annual 

Stanislaus  River 

Oakdale  Irrigation  District 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

6927 
1211.0 

20870 
31570 

22320 
31860 

23020 
33260 

23120 
33330 

20450 
30730 

9921 

17080 

i:?oooo 

190000 

h  20730 
1  34860 

2050 
287 

Northslde  Canal 
Southside  Canal 

Total  acre-feet  diverted 
Average  cubic  feet  per  second 
Monthly  use  in  per  cent  of  annual 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

19070 

52440 

853 

16.6 

54180 
911 

17.1 

56230 
915 
17.8 

55450 

918 
17.8 

51180 
850 
16.2 

27000 
439 

8.5 

310600 

43^ 

J  55540 

2347 

South  San  Joaduln  Irrigation 

District 

Total  acre-feet  diverted 
Average  cubic  feet  per  second 
Monthly  use  in  per  cent  of  annual 

0 
0 

0 

0 
0 
0 

7755 
126 
2.9 

0 

0 
0 

11.57 

21. 

0.5 

18510 
311 

7.0 

47300 
769 

18.0 

43010 

723 

15.4 

51150 
832 
19.4 

49760 

809 

13.9 

33350 

550 

12.7 

10720 
174 
4.1 

203000 
36? 

k  61870 

231 

American  River 

Natomas  Water  Company 

1330 

22 

6.1 

1530 
25 

7.1 

1530 

27 

7.5 

151,0 

30 

7.6 

1580 

27 

7.8 

11,90 

25 

6.9 

2110 

34 

9.7 

2390 

40 

11.0 

2410 

39 

11.1 

2240 

36 

10.3 

1780 

30 

3.2 

1430 

23 

6.6 

21560 
30 

Total  acre-feet  diverted 
Average  cubic  feet  per  second 
Monthly  use  in  per  cent  of  annual 

San  Juan  Suburban  Water  District 

1300 

22 

U.i 

1200 
20 

I..1 

1030 

18 

3.7 

900 

15 

3.1 

1000 

16 

3.5 

1500 
25 
5.2 

3340 

54 

U.5 

3480 

58 

12.0 

4320 

70 

14.9 

4130 
67 

14.3 

3510 

61 

12.5 

3090 
50 

10.7 

28950 

40 

Total  acre-feet  diverted 
Average  cubic  feet  per  second 
Monthly  use  in  per  cent  of  annual 

Data  furnished  by  water  users  and  rounded  according  to 

criteria  applied  by  the  department. 

An  additional  13^*400  acre-feet  of  water  was  pumped  from  wells. 

Of  this  acreage,  3^2/,  were  double  cropped.   Does  not  include 

an  undetemlned  arsount  of  riparian  water  users  acreage. 

An  additional  127300  acre-feet  of  water  was  pumped  from  wells. 

Of  this  acreage,  23300  were  double  cropped. 

An  additional  61280  acre-feet  of  water  was  pumped  from  wells. 

Of  this  acreage,  10^10  were  double  cropped. 

or  this  acreage,  393  were  double  cropped. 


Of  this  acreage,  U96   were  double  cropped. 
Of  this  acreage,  306  were  double  cropped. 
Includes  fl06  acres  listed  for  Miles  35. 9L  and  37. OL  on  the 
Stanislaus  River.   This  acreage  also  received  32220  acre- 
feet  of  water  from  wells  and  controlled  drainage. 
This  acreage  also  received  an  undetermined  amount  of  well 
water  and  an  undetermined  amount  of  controlled  drainage 
water  from  Oakdale  Irrigation  District.   Of  this  acreage, 
5131  were  double  cropped.   Includes  1913  acres  served  by 
sub-irrigation. 
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TABLE  397 
BZPORTATIOHS  FROM  SACRAHEHTO-SAII  JOAQUIN  DELTA* 

Nov««b«r  1957  through  October  1958 


v...r 

3»r 

•ov. 

Dec. 

Jan. 

Pob. 

Mar. 

Apr. 

May 

June 

July 

iue. 

Sept.. 

Oct. 

Total 

Cache 

51ou£h 

City  of  Vaile.lo 

Total  acre-feet 
Average  cubic   feet 
Konthly  use   in  per 

per  second 
cent   of  annual 

69^ 

12 

7.1. 

671. 

11 

7.1 

593 

10 

6.3 

1.1.0 

8 
I..7 

511 

3 

5.1. 

591 
10 
6.3 

958 

16 

10.2 

1070 

18 

11.3 

939 

15 

10.0 

1223 

20 

13.0 

1052 

18 

11.1 

687 

11 

7.3 

9437 
13 

Old    ai.er 

Contra   Costa  Canal 

Total  acre-feet 
Average   cubic    feet 
Monthly  use   in  per 

per  second 
cent  of  annual 

3267 
6!^ 

2591. 
1.2 
5.3 

21.60 
to 
5.0 

1901. 
34 
3.9 

1.8 

2336 
1.8 
5.8 

4239 
69 

8.6 

5272 

89 

10.7 

6038 

98 

12.3 

6381 

104 

13.0 

6255 
105 
12.7 

5512 

90 

11.2 

49080 
68 

Total  acre-feet 
Average  cubic   feet 
Monthly  use   in  per 

per  second 
cent  of  annual 

261S0 
1.10 
3.9 

601.0 

98 

0.9 

920 

15 

0.1 

3061. 
55 

0.5 

151.00 
250 
2.3 

6168 
lot 
0.9 

32620 
530 
i..9 

1,0670 
684 
6.1 

174200 
2833 
25.0 

183400 
3064 
28.1 

106000 
1781 
15.8 

70640 
1U9 
10.5 

670300 
926 

•     Data  furnished  by  water  users  and  rounded  according  to  criteria  applied  by  the  department. 


TA8LS  398 
DELIVERIES  PROM  CEMTRAl  VALLEY  PROJECT  CANALS* 
Nove»b«r  1957  through  October  1958 


"ile   Fo3t    fro-. 
Taria:    -ead 

yont-lly 

Deliveries    m  Ac 

.-e-Feet 

jer . 

.'an. 

.-eo. 

- 'jr . 

ipr. 

".ay 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

;ontra  Costa  County  rfater  District 
Industrial  and  Kunicipal 

ifricultural 

2670 
37 

2359 
25 

2225 

54 

1761 

1 

Contra   Cos 

ta   Canal 

4099 
301 

4463 
1092 

4923 
931 

5526 

256 

4233 

U5 

40500 

3531 

2170 
0 

243, 

3595 
192 

Total 

2707 

23»4 

2276 

1702 

2170 

2490 

3737 

4S90 

5545 

5909 

5792 

tJ'S 

W.090 

rlam   view  liater   District 

?. 50       20.00 

69 

32 

3 

0 

Del 

ta-Mendo 

ta  Canal 

2063 

2330 

2800 

1607 

704 

13490 

23 

140 

3207 

-est  oide  Irrigation  District 

14.79 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

232 

336 

0 

0 

613 

3anta-Car!9ona   Irrigation  District 

20.42 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

815 

0 

421 

459 

0 

0 

1695 

-'ospital  jlater  District 

18.05       30.96 

163 

224 

251 

1 

1 

JO? 

3199 

3359 

4450 

4297 

1729 

807 

19290 

-est   otanlslaus   Irrigation 
District 

31.31 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1653 

6369 

7061 

412 

0 

16000 

Kern  Canon  ^ter  District 

31.31       35.18 

94 

19 

i 

0 

0 

203 

1272 

1132 

1778 

1043 

442 

283 

6319 

J«l   Puerto   iater  District 

35.73        42.08 

190 

23 

0 

0 

10 

305 

1173 

1923 

2534 

1665 

1202 

325 

9350 

fatteraon  *tter  District 

42.51 

50 

32 

0 

0 

0 

257 

594 

573 

639 

473 

328 

134 

3080 

ialado  iater  District 

42.10       46.33 

9 

0 

0 

1 

0 

75 

568 

1289 

1336 

451 

192 

26 

3996 

Sunflower  <(ater  District 

44.23        52.02 

132 

177 

1 

0 

11 

213 

1223 

1553 

2044 

1332 

639 

301 

7676 

Orestiaba  .teter  District 

46.83       51.50 

0 

63 

0 

1 

0 

239 

1799 

2105 

2129 

1404 

488 

214 

3431 

Foothill  <^ter  District 

51.65       57.46 

1 

1 

0 

0 

0 

28 

893 

713 

983 

751 

353 

11 

3749 

Da*is  tfater  District 

54.01       56.82 

0 

0 

0 

3 

0 

3 

632 

769 

697 

343 

330 

105 

2884 

Xustang  aater  District 

56.83        62.67 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

417 

1259 

1556 

655 

332 

71 

4290 

^uinto   4ater  District 

63.96       67.55 

0 

0 

0 

0 

0 

3 

542 

403 

567 

457 

303 

121 

2396 

^oaero  .(ater  District 

66.70       68.03 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

286 

342 

234 

502 

181 

6 

1601 

San  Luis  Ater  District 

69.21       90.57 

3 

2 

1 

1 

1 

1 

1692 

2506 

3115 

3283 

1311 

474 

12390 

Grassland   aator  District    (a) 

Pool 

4750 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

10300 

15360 

31410 

Grassland  iater  District 

70.00 

3383 

650 

0 

0 

c 

0 

0 

0 

0 

0 

4328 

7426 

16290 

State  Fish  and  Case 

70.00 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

250 

250 

500 

Fanoche  iater  District 

93.25 

1630 

0 

uo 

3439 

3902 

771 

7073 

8513 

10640 

7573 

1692 

2946 

48620 

£agle  Field  iater  District 

94.26 

0 

0 

0 

0 

0 

37 

385 

366 

396 

420 

227 

0 

1331 

rfest  Side  Coif  Association 

95.95 

4 

1 

0 

1 

1 

2 

12 

20 

20 

20 

16 

13 

110 

jro  Loaa   rfater  District 

96.62 

0 

0 

0 

0 

0 

66 

832 

503 

643 

589 

49 

179 

2866 

Xercy  Springs  Mater  District   (a) 

Pool 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

383 

177 

0 

0 

560 

Mercy  Springs  Ater  District 

97.70       97.95 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

561 

569 

174 

0 

1304 

rfidren  rfater  District 

102.03 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

262 

177 

151 

217 

61 

0 

369 

Broadview  4ater  i^lstnc* 

102.95 

974 

639 

0 

0 

48 

90 

2410 

2662 

2969 

2942 

981 

634 

14150 

Total 

11940 

1863 

704 

3444 

3997 

2741 

29290 

34440 

49190 

39370 

29390 

30900 

23590O 

314 


TABLE  )9« 

DELIVERIES  FROM  CENTRAL  VALLEV   PROJECT  CANALS*   (continued) 

November   19^7  tfireugh  October   1950 


,i'er      SCT- 

:arai  Head 
From            To 

Monthly  Deliveries   In 

Acre-Fee 

:.-... 

Nov. 

Dee. 

Jan. 

Feb. 

I'ar. 

Apr. 

Hay 

June 

July 

Aug. 

iopt. 

Oct. 

r^dera 

Canal 

^aaera   Irrigation  ylstrlet 

6.10       33.62 

0 

0 

0 

0 

1613 

3739 

11860 

22190 

32780 

31090 

16950 

4811 

124900 

Adooe    Uncli 

20.6 

50 

11. 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

5 

82 

151 

Cnowenllla  .tecer  District 

35.6 

0 

0 

0 

0 

1690 

1.326 

15010 

29560 

31250 

27820 

14000 

103 

122800 

Total 

50 

14 

0 

0 

3303 

8065 

26970 

50750 

64030 

58910 

30860 

4996 

247900 

Friant-Kem  Canal 

Fresno  County  rfater  District  19 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

3 

7 

9 

14 

14 

7 

5 

aO 

international   Aiter  District 

U.9 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

150 

79 

200 

159 

174 

137 

899 

.^ound  fountain  .^ncn 

20.2 

2 

0 

0 

0 

0 

3 

7 

16 

13 

13 

15 

18 

89 

.^ound  :'xjuntaln  jfater  District 

20.85        21.33 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

7 

42 

42 

40 

28 

159 

Consolidated  Irrigation  District 

28.50 

0 

0 

0 

10000 

6615 

1708 

0 

0 

9481 

2196 

0 

0 

3OO30 

Last  Cnance  <<ater  Ditch  Company 

28.50 

0 

0 

0 

3000 

6191. 

115 

0 

0 

4661 

7224 

0 

0 

21190 

I'aclflc  Gas  and  Electric  Company 

28.50 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

5720 

0 

31050 

6109 

42330 

Tylare  Lake  Basin  plater  Service 
District 

28.50  I  95. -Jl. 

0 

0 

3303 

5750 

7000 

0 

0 

0 

6176 

21440 

3408 

1004 

48080 

rtlta  Irrigation  District 

28.50 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

3122 

12610 

1265 

0 

17000 

Fresno  Irrleation  District 

23.50 

0 

0 

0 

7500 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

7500 

Kings  County  ^ater  District 

28.50       71.29 

0 

0 

0 

10000 

61.09 

0 

0 

2398 

3035 

0 

0 

0 

21840 

Fresno  County  Sportaaian's  Club 

35.58 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

125 

0 

125 

Orange  Cove  Irrigation  District 

35.87       53.31 

193 

0 

0 

0 

0 

161 

3233 

1.352 

5320 

5643 

2967 

1492 

23870 

City  of  Orange  Cove 

1.3.1.1. 

S 

0 

0 

0 

0 

3 

21 

25 

26 

28 

19 

17 

144 

itone  Corral  Irrigation  District 

56.90       61,.  to 

13 

0 

0 

0 

0 

125 

902 

1211. 

1862 

1954 

692 

216 

6978 

Ivanhoe  Irrigation  District 

65. Ot        68.13 

281. 

0 

387 

528 

231.2 

3013 

3621. 

3301 

1579 

887 

190 

0 

16640 

Tulare  Irrigation  District 

68.11.        71.29 

0 

0 

0 

9001 

10650 

0 

0 

3622 

46370 

42920 

23860 

10550 

152000 

K.awean-Delta  ^ater  Conservation 
District 

69.03        71.29 

0 

0 

0 

25290 

U70 

0 

3735 

13830 

966 

0 

0 

0 

45290 

axeter  Irrigation  District 

72.52        79.21. 

1.50 

0 

0 

301 

270 

361 

1.175 

5359 

5609 

5098 

2481 

1654 

25760 

Llndsay-Strathmore  Irrigation 
District 

85.56 

780 

0 

0 

1.0 

38 

181. 

3259 

1.138 

4701 

4869 

3495 

3031 

b  24540 

Llndnore  Irrigation  District 

80.17       91.12 

752 

6 

0 

339 

95 

281. 

591.9 

8737 

10030 

9348 

5159 

2922 

43620 

Portervllle  Irrigation  District 

93.93       93.62 

18 

0 

0 

Ul 

0 

63 

385 

855 

1434 

1569 

801 

490 

5756 

Lower  Tula  Irrigation  District 

95.67       98.62 

0 

0 

0 

6093 

9660 

5588 

12180 

33860 

53770 

51950 

31250 

12230 

221600 

Saucelito  Irrigation  District 

98.62     107.37 

51. 

0 

0 

317 

11.3 

136 

2680 

5951. 

7579 

8099 

2908 

2583 

30500 

Cloer  Coramunity  Service  District 

101.60 

0 

0 

0 

0 

0 

1. 

38 

32 

58 

20 

32 

32 

216 

Terra  Sella  Irrigation  District 

102.65 

38 

0 

0 

0 

0 

0 

1.11 

673 

1392 

1547 

1131 

756 

5953 

Hxley  Irrigation  District 

102.69 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

579 

2247 

4633 

6091 

5649 

3961 

23160 

D«lano>2arllQart  Irrigation 
District 

109.1.8     118.1.5 

1.51.2 

1055 

0 

1930 

21.08 

5966 

19970 

2981.0 

33070 

28350 

11430 

7853 

146400 

Alpaugh  Irrigation  District 

112.90 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

514 

1163 

1297 

0 

2979 

Aag  Culeh  rfater  District 

ii7.9'3 

38 

0 

0 

U9 

0 

186 

565 

871 

1174 

1093 

649 

559 

5284 

Southern  3an  Joaquin  Municipal 
Utility  District 

117.1.1.     127.97 

1817 

190 

0 

63 

U7 

1.169 

U210 

20460 

25490 

21650 

7222 

4140 

99560 

3hafter-j(asco  Irrigation  District 

131.. (.2     137.17 

131 

5 

0 

15 

250 

619 

1711. 

6179 

8585 

9753 

3021 

1341 

30610 

Faciric  Gas  and  Electric  Company 

150.33 

0 

uo 

77 

280 

21.8 

0 

379 

547 

357 

607 

155 

0 

3090 

Arvln-Edlson  Alter  Service 
District 

151.80 

0 

0 

0 

0 

0 

500 

500 

1002 

0 

1006 

0 

0 

3008 

Duena  Vista  'fatsr  Service 
District 

151.80 

0 

0 

0 

0 

15010 

1.921, 

10970 

11440 

2805 

7196 

0 

0 

52340 

County  of  Ktm 

151.80 

0 

0 

0 

0 

0 

7006 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

7006 

Total 

9123 

1690 

3767 

3071.0 

691.50 

35170 

8901.0 

171100 

250300 

253500 

140500 

6113D 

n66»0 

•     J«t.«  furnl5h»d  by  U.    3.    Bursau  of  rteclanatlon  and  rounded  according  to  criteria  applied  by  Iha  departmant. 
a     iMlta-Mandota  Canal  vatar  dtUvorad  via  Delta-:;«ndota  Pool, 
b     Includes  water  transported  Trom  /hjtchumne   Ditch. 
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TABLE  399 

DESCRIPTION  OF  SALINITY  OBSERVATION  STATIONS 

1957-58  Water  Year 


Station 

Miles 
from 
Golden 
Gate 
(a) 

Time 

Interval 

(b) 

Location 

Hours 

Min. 

SAN  FRANCISCO,  SAN  PABLO,  AND  SUISUN  BAYS 

Point  Orient 

12.3 

2 

20 

At  Point  Orient  on  northeast  shore  of  San  Francisco  Bay,  one-half  mile 
south  of  San  Pablo  Point,  at  wharf  of  Standard  Oil  Company. 

Point  Pinole 

19.0 

2 

50 

At  Pinole  Point  on  southeast  shore  of  San  Pablo  Bay,  at  wharf  of  Atlas 
Powder  Company. 

Grand  View 

25.2 

3 

15 

At  mouth  of  Petaluma  Creek  on  northwest  shore  of  San  Pablo  Bay,  at 
highway  drawbridge. 

Crockett 

27.7 

3 

30 

At  west  end  of  Carquinez  Strait,  south  shore,  0.2  mile  east  of  Carquinez 
Bridge,  at  wharf  of  C.  and  H.  Sugar  Refining  Corporation. 

Benicia 

32.5 

3 

50 

At  east  end  of  Carquinez  Strait,  north  shore,  at  wharf  of  U.  S.  Army 
Arsenal  at  Benicia. 

Martinei 

32.7 

3 

50 

At  east  end  of  Carquinez  Strait,  south  shore,  at  Municipal  Ferry  slip  at 
Martinez. 

West  Sulsun 

37.0 

t. 

10 

On  northwest  shore  of  Sulsun  Bay,  2.6  miles  northeast  of  Southern  Pacific 
Company  railroad  bridge,  at  Reserve  Fleet  mooring  pier  of  U.  S. 
Maritime  Commission. 

Innisfail  Ferry 

1,7.3 

i. 

50 

On  Montezuma  Slough,  0.7  mile  east  of  junction  with  Cutoff  Slough,  at 
Grizzly  Island  Ferry  crossing  at  Beldons  Landing. 

Port  Chicago 

i.1.0 

U 

20 

On  south  shore  of  Sulsun  Bay,  at  U.  3.  Navjr  Ammunition  Depot  wharf  at  Port 
Chicago. 

Spoonbill  Creek 

i.6.5 

U 

1.0 

On  Spoonbill  Creek,  between  Honker  Bay  and  Sacramento  River,  at  Sacramento 
Northern  Railroad  bridge. 

Pittsburg 

US.O 

5 

00 

On  left  bank  of  New  York  Slough  at  mouth,  at  east  end  of  Suisun  Bay,  at 
Pittsburg  Yacht  Harbor. 

SACRAMENTO  RIVER  DELTA 

CollinSTille 

50.8 

5 

25 

On  right  bank  of  Sacramento  River,  at  Collinsville. 

aamaton 

57.6 

5 

1.5 

On  left  bank  of  Sacramento  River,  5.9  miles  below  Rio  Vista,  at  mouth  of 
Horseshoe  Bend. 

Threemile  Slough  Bridge 

60.0 

5 

55 

At  junction  of  Threemile  Slough  and  Sacramento  River,  at  highway  bridge. 

Rio  Vista  Bridge 

63.5 

6 

05 

On  right  bank  of  Sacramento  River,  at  Rio  Vista,  at  highway  bridge. 

Isleton  Bridge 

68.7 

6 

30 

On  Sacramento  River,  one  mile  above  Isleton,  at  highway  bridge. 

SAN  JOAaUIN  RIVER  DELTA 

Ant loch 

54.9 

5 

55 

On  left  bank  of  San  Joaquin  River,  at  Antioch  Water  Works  pumping  plant. 

Antioch  Bridge 

58.2 

6 

10 

On  left  bank  of  San  Joaquin  River,  three  miles  east  of  Antioch,  at  Antioch 
Bridge. 

Jersey  Island 

61.4 

6 

20 

On  left  bank  of  San  Joaquin  River,  one  mile  below  mouth  of  False  River. 

Threemile  Slough 

6i,.2 

6 

30 

At  junction  of  Threemile  Slough  and  San  Joaquin  River. 

Oulton  Point 

67.2 

6 

1.0 

On  right  bank  of  San  Joaquin  River,  three  miles  above  junction  with 
Threemile  Slough. 

San  Andreas  Landing 

70.3 

6 

55 

On  right  bank  of  San  Joaquin  River,  one  mile  below  mouth  of  Mokelumne 
River. 

Opposite  Central  Landing 

72.0 

7 

00 

On  right  bank  of  Mokelurane  River,  on  Andrus  Island,  directly  opposite 
Central  Landing  on  Bouldin  Island. 

Dutch  Slough 

73.0 

7 

05 

On  Dutch  Slough,  at  Bethel  Island  Bridge. 

East  Contra  Costa  I.  D. 

86.7 

8 

20 

At  west  end  of  intake  canal  from  Indian  Slough,  at  East  Contra  Costa 
Irrigation  District  pumping  plant. 

Clifton  Court  Ferry 

94. 2 

9 

10 

On  Old  .River,  0.2  mile  above  junction  >rith  West  Canal,  at  Clifton  Court 
Ferry  crossing. 

Xossdale  Bridge 

108.5 

10 

50 

On  San  Joaquin  River,  three  miles  southwest  of  Lathrop,  at  Mossdale 
highway  bridge. 

Vernalis 

127.0 

11 

00 

On  San  Joaquin  River,  three  miles  northeast  of  Vernalis,  at  Durham  Ferry 
Road  bridge.   Station  located  above  tidal  action. 

a  Mileage  measured  along  main  channel  to  station.   For  stations  off  the  main  channel,  the  mileage  shown  is  the  same 
distance  along  the  main  channel  to  a  point  whereon  the  time  of  occurrence  of  tidal  phases  is  the  same  as  that  of 
the  observation  station. 

b  Time  interval  between  high-high  tide  at  Golden  Gate  and  time  for  taking  aaiiqjlea  at  station. 
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TABLE  too 
MAXIMUM  OBSERVED  SALINITY  AT  BAY  AND  DELTA  STATIONS 
In  parts  of  chloride  per  million  parts  of  water 


/^*.    a.J^_    /a1 

Water 

Year 

Station  (a  J 

1931 

1938 

1939 

1944 
b 

1947 

1952 

1953 

1954 

1955 

1950 
c 

1957 

1953 

Sacramento-San  Joaquin  System 
Unimpaired  Runoff  in 

33 

184 

48 

61 

59 

164 

104 

92 

62 

171 

80 

lo3 

per  cent  of  average  (d) 

' 1 1 

San  Francisco, 

San  Pablo,  and  Suisun  Bays 

Point  Orient 

18700 

17000 

19200 

17300 

18800 

17700 

16900 

19320 

20000 

18300 

19100 

e 

Point  Pinole 

16800 

15500 

14200 

15600 

19000 

16200 

17300 

13800 

Grand  View 

18700 

14900 

18000 

14000 

14000 

15500 

16700 

16400 

16400 

14200 

Crockett 

17900 

13500 

14300 

16000 

16600 

15300 

15100 

11900 

Benicia 

13900 

15100 

11800 

12000 

14000 

15100 

12400 

13900 

12100 

Martinez 

16900 

11600 

16400 

13400 

9800 

10500 

11800 

11000 

11900 

9570 

6350 

West  Suisun 

13500 

8000 

9940 

12800 

12600 

11200 

11800 

7520 

Innisfail  Ferry 

HOOO 

7000 

13600 

7900 

8200 

3700 

4300 

6900 

5730 

5200 

6050 

3040 

Port  Chicago 

12400 

8100 

8940 

10900 

12500 

9750 

10200 

5830 

Spoonbill  Creek 

13900 

5000 

12400 

7300 

6100 

2800 

3640 

5670 

6400 

4040 

3920 

930 

Pittsburg 

5000 

1100 

2180 

4580 

7800 

3440 

3050 

1200 

Sacramento 

River  Delta 

Collinsville 

12600 

3300 

10400 

4700 

4500 

1300 

2200 

4520 

3880 

2230 

2690 

550 

Emmaton 

;  j'j  jo 

e 

5800 

1380 

1080 

158 

452 

29 

Threemile  Slough  Brlclge 

8600 

400 

5900 

1610 

1250 

175 

155 

818 

635 

56 

277 

18 

Rio  Vista  Bridge 

7400 

e 

4050 

550 

260 

175 

26 

126 

158 

21 

20 

17 

Isleton  Bridge 

6350 

2600 

50 

50 

125 

34 

28 

23 

17 

14 

14 

San  J 

oaquin 

River  [ 

elta 

Antioch 

12400 

2400 

9200 

4000 

4700 

600 

1440 

3430 

3320 

1270 

1850 

184 

Antioch  Bridge 

3300 

e 

360 

1970 

2360 

160 

1630 

122 

Jersey  Island 

9100 

420 

5000 

1640 

1680 

486 

1480 

1130 

152 

602 

52 

Threemile  Slough 

82 

960 

428 

82 

180 

45 

Oulton  Point 

65 

395 

376 

105 

186 

44 

San  Andreas  Landing 

61 

123 

98 

66 

51 

46 

Opposite  Central  Landing 

4250 

100 

1380 

200 

200 

250 

44 

75 

36 

96 

40 

17 

Dutch  Slough 

5100 

250 

2250 

690 

840 

100 

114 

688 

454 

107 

250 

110 

East  Contra  Costa  I.  D. 

1800 

320 

140 

210 

190 

152 

196 

200 

173 

551 

333 

Clifton  Court  Ferry 

1300 

190 

160 

122 

160 

124 

146 

146 

126 

Mossdale  Bridge 

150 

120 

160 

130 

180 

130 

194 

209 

224 

206 

205 

219 

Vernalis  (f) 

110 

loO 

121 

205 

198 

231 

202 

182 

145 

For  location  3ee  salinity  observation  stations 

description  table. 

Releases  of  stored  water  from  Shasta  Lake 

commenced  in  19Ut** 

Releases  of  stored  water  from  Folsom  Reservoir 

commenced  in  1956. 


Average  unimpaired  runoff  computed  from 
summations  of  unimpaired  runoff  at  foothill 
stations  on  major  tributaries  for  the  50-year 
period  October  1905  through  September  1955. 
Record  incomplete. 
Station  located  above  tidal  action. 
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TABLE  1.01 

SALINITT  OBSERVATIONS  AT  BAY  AND  DELTA  STATIONS* 

In  parts  of  chloride  per  million  parts  of  water 


October  1957 

Station 

2 

0 

10 

14 

18 

22 

26 

30 

San  Francisco,  San  Pablo,  and  Suisun  Bays 

Point  Orient 

Point  Pinole 

13800 

10100 

10900 

Grand  View 

li.200 

a  14000 

13200 

f  11100 

11700 

11300 

11000 

Crockett 

10800 

9920 

10100 

8100 

b  7700 

Benicia 

8290 

7000 

7600 

5850 

4400 

5900 

5870 

4120 

Martinez 

6120 

5040 

a  4330 

3730 

a  3580 

b  2970 

2430 

West  Suisun 

6080 

4760 

4280 

3580 

2210 

Innisfail  Ferry- 

3040 

b  2830 

2330 

c  2270 

1400 

1120 

1470 

Port  Chicago 

4960 

3970 

4790 

b  4080 

1500 

3100 

2750 

Spoonbill  Creek 

800 

360 

930 

571 

Pittsburg 

c  317 

f  42 

f  100 

b,f  41 

32 

Sacramento  River  Delta 

Collinsville 

b  220 

57 

69 

3 

22 

b  24 

35 

Emma  ton 

f  10 

11 

11 

9 

9 

b  9 

9 

10 

Threemile  Slough  Bridge 

f  12 

11 

11 

10 

12 

10 

8 

Rio  Vista  Bridge 

f  8 

8 

8 

6 

4 

13 

6 

6 

Isleton  Bridge 

f  6 

13 

4 

8 

7 

8 

7 

7 

San  Joaquin  River  Delta 

Antioch 

c  124 

101 

97 

b  68 

31 

32 

28 

26 

Antioch  Bridge 

f  122 

79 

78 

62 

5 

29 

29 

23 

Jersey  Island 

b  30 

b  24 

22 

Threemile  Slough 

b  15 

16 

17 

b  14 

6 

18 

16 

Oulton  Point 

b  16 

20 

22 

b,f  17 

7 

18 

19 

21 

San  Andreas  Landing 

b  23 

24 

Opposite  Central  Landing 

b  8 

c  10 

b  8 

7 

12 

b  9 

9 

Dutch  Slough 

b  38 

c  36 

b  34 

b  33 

8 

32 

33 

34 

East  Contra  Costa  I.  D. 

f  71 

83 

b  82 

b  55 

65 

69 

b  75 

85 

Clifton  Court  Ferry 

Mossdale  Bridge 

c  95 

b  94 

b  100 

b  70 

10 

b  83 

b  83 

88 

Vernalis  (h) 

e  104 

d  123 

d  108 

g  68 

11 

86 

87 

November  1957 

Station 

2 

b 

10 

14 

18 

22 

26 

30 

San  Francisco,  San  Pablo,  and  Suisun  Bays 

Point  Orient 

Poi  nt  Pinole 

11800 

10500 

10300 

11000 

Grand  View 

11130 

10500 

10700 

9600 

10200 

9750 

Crockett 

8250 

3760 

8490 

Benicia 

7300 

7010 

5850 

5170 

6710 

5000 

6310 

Martinez 

4250 

4250 

5480 

4040 

2060 

4470 

b  2500 

3360 

West  Suisun 

4550 

1820 

Innisfail  Ferry 

1420 

b  1560 

b  1140 

Port  Chicago 

3190 

3950 

2390 

1800 

a  2400 

e  2400 

Spoonbill  Creek 

Pittsburg 

48 

144 

1200 

f  72 

f  36 

f  75 

b,f  34 

109 

Sacramento  River  Delta 

Collinsville 

25 

16 

b  20 

45 

20 

26 

c  19 

25 

Emmaton 

8 

11 

b  9 

11 

15 

11 

b  11 

8 

Threemile  Slough  Bridge 

8 

11 

18 

8 

9 

12 

8 

Rio  Vista  Bridge 

8 

7 

6 

6 

5 

7 

9 

5 

Isleton  Bridge 

6 

6 

5 

6 

5 

6 

7 

5 

San  Joaquin  River  Delta 

Antioch 

26 

28 

36 

40 

29 

28 

b  31 

27 

Antioch  Bridge 

25 

23 

33 

30 

29 

2| 

Jersey  Island 

g  27 

30 

26 

b  26 

Threemile  Slough 

17 

18 

19 

25 

25 

26 

20 

Oulton  Point 

19 

b  21 

20 

24 

a  25 

18 

21 

22 

San  Andreas  Landing 

23 

22 

b  27 

26 

24 

27 

b  29 

25 

Opposite  Central  Landing 

17 

12 

b  9 

12 

11 

b  9 

b  8 

Dutch  Slough 

31 

36 

37 

38 

42 

b  48 

a  44 

a  47 

East  Contra  Costa  I.  D. 

89 

94 

b,f  108 

110 

115 

b  122 

b  118 

116 

Clifton  Court  Ferry 

Mossdale  Bridge 

80 

b  92 

b  65 

59 

70 

b  67 

b  77 

76 

Vernalis  (h) 

34 

g  77 

f  64 

f  71 

75 

•  Samples  taken  at  four-day  intervals  approximately  one  and  one-half  hours  after  high-high  tide. 

a  Presumed.  "     Taken  on  preceding  day. 

b  Taken  after  .c-,.--hig:.  tide.  f  Taken  on  following  day. 

c  Taken  over  one  hour  off  scheduled  time.  g  Taken  two  days  later. 

d  Taken  two  days  earlier.  h  Station  located  above  tidal  action. 
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TABLE  ^01 

SALINITY  OBSERVATIONS  AT  BAY  AND  DELTA  STATIONS* 

In  parts  of  chloride  per  million  parts  of  vrater 


Station 

December  1957 

2 

6 

10 

14 

18 

22 

26 

30 

San  Francisco,  San  Pablo,  and  Sulsun  Bays 

Point  Orient 

Point  Pinole 

10700 

13100 

10900 

11400 

7790 

Grand  View 

9470 

9100 

8840 

8040 

Crockett 

9470 

9250 

10700 

f  9080 

6700 

b  3940 

Benicia 

7750 

8450 

3770 

7060 

8160 

c  12100 

2760 

5180 

Martinez 

5470 

5100 

5530 

4940 

6350 

2400 

b  999 

West  Sulsun 

3940 

5700 

1180 

706 

Innisfail  Ferry 

1450 

1510 

1640 

c  1330 

1130 

Port  Chicago 

4600 

3250 

3770 

904 

208 

3090 

Spoonbill  Creek 

611 

631 

38 

11 

235 

Pittsburg 

a  209 

230 

140 

f  475 

698 

f  34 

f  21. 

17 

Sacramento  River  Delta 

Collinsville 

18 

23 

42 

216 

c  12 

11 

9 

Emmaton 

7 

b  7 

b  10 

11 

12 

b  11 

8 

9 

Threeraile  Slough  Bridge 

7 

10 

7 

6 

14 

6 

13 

13 

Rio  Vista  Bridge 

5 

8 

7 

c  10 

8 

6 

8 

5 

Isleton  Bridge 

6 

6 

7 

6 

5 

4 

5 

4 

San  Joaquin  River  Delta 

Antioch 

27 

67 

66 

76 

83 

40 

29 

26 

Antioch  Bridge 

26 

40 

c,f  47 

70 

37 

27 

23 

Jersey  Island 

b  29 

Threemile  Slough 

17 

23 

b  17 

13 

c  17 

23 

22 

22 

Oulton  Point 

f  23 

b  25 

b  24 

c  26 

26 

22 

17 

c  23 

San  Andreas  Landing 

27 

31 

b  21 

27 

25 

23 

19 

16 

Opposite  Central  Landing 

12 

c  13 

b  7 

7 

14 

6 

2 

3 

Dutch  Slough 

c  51 

b  51 

49 

49 

51 

55 

58 

East  Contra  Costa  I.  D. 

113 

b  109 

b,f  103 

99 

103 

113 

116 

119 

Clifton  Court  Ferry 

Mossdale  Bridge 

b  78 

b  64 

b  70 

66 

b  78 

b  73 

69 

91 

Vernalis  (h) 

f  74 

e  66 

e  80 

g  79 

c,f  91 

Station 

January  1958 

2 

6 

10 

14 

18 

22 

26 

30 

San  Francisco,  San  Pablo,  and  Suisun  Bays 

Point  Orient 

Point  Pinole 

10400 

9420 

8520 

8470 

Grand  View 

6630 

7390 

7150 

7160 

7060 

6810 

5890 

4240 

Crockett 

8200 

6660 

8000 

5220 

5940 

5090 

6300 

3680 

Benicia 

4240 

4830 

4940 

2270 

Martinez 

3400 

2680 

3690 

1600 

2590 

1150 

3440 

2360 

West  Sulsun 

4120 

1060 

1220 

840 

188 

e  988 

Innisfail  Ferry 

1160 

832 

860 

802 

1050 

985 

Port  Chicago 

b  3670 

1180 

1050 

837 

b  129 

2590 

715 

Spoonbill  Creek 

410 

26 

22 

36 

Pittsburg 

31 

15 

17 

f  32 

29 

b.f  28 

26 

63 

Sacramento  River  Delta 

Collinsville 

17 

5 

17 

14 

16 

17 

19 

16 

Emmaton 

b  10 

b  6 

10 

9 

15 

b  13 

b  14 

20 

Threemile  Slough  Bridge 

c  7 

3 

9 

14 

11 

8 

18 

8 

Rio  Vista  Bridge 

4 

4 

5 

10 

8 

8 

13 

9 

Isleton  Bridge 

3 

2 

4 

7 

6 

6 

8 

9 

San  Joaquin  River  Delta 

Antioch 

27 

27 

26 

34 

34 

35 

35 

44 

Antioch  Bridge 

23 

36 

32 

31 

32 

38 

42 

Jersey  Island 

33 

36 

Threemile  Slough 

26 

19 

25 

34 

15 

b  21 

30 

32 

Oulton  Point 

16 

b  27 

26 

28 

b  37 

40 

36 

36 

San  Andreas  Landing 

27 

21 

15 

32 

34 

40 

13 

13 

Opposite  Central  Landing 

14 

b  6 

8 

7 

10 

b  10 

15 

9 

Dutch  Slough 

60 

b  64 

63 

77 

77 

b  99 

77 

110 

East  Contra  Costa  I.  D. 

127 

119 

150 

162 

b  157 

b  154 

170 

333 

Clifton  Court  Ferry 

b  91 

126 

b.c  75 

b  92 

Mossdale  Bridge 

b  77 

b  115 

106 

96 

b  75 

b  95 

82 

122 

Vernalis  (h) 

f  119 

e  76 

e  89 

f  146 

f  124 

*  Samples  taken  at  four-day  intervals  approximately  one  and  one-half  hours  after  high-high  tide. 

a  Presumed.  e  Taken  on  preceding  day. 

b  Taken  after  low-high  tide.  f  Taken  on  following  day. 

c  Taken  over  one  hour  off  scheduled  time.  g  Taken  two  days  later. 

d  Taken  two  days  earlier.  h  Station  located  above  tidal  action. 
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TABLE  /.Ol 

SALINITY  OBSERVATIONS  AT  BAY  AND  DELTA  STATIONS* 

In  parts  of  chloride  per  million  parts  of  water 


February  1958 

Station 

: 

0 

10 

14 

18 

22 

26 

San  Francisco,  San  Pablo,  and  Suisun  Bays 

Point  Orient 

Point  Pinole 

3330 

2450 

c  2990 

Grand  View 

c  3580 

1670 

539 

490 

1620 

394 

286 

Crockett 

4850 

3190 

745 

510 

100 

33 

Benicia 

2700 

78 

49 

98 

34 

70 

29 

Martinez 

7U 

74 

54 

44 

44 

b  39 

38 

West  Suisun 

260 

c  132 

74 

92 

Innisfail  Ferry 

701 

554 

230 

201 

167 

b  105 

b  90 

Port  Chicago 

573 

59 

93 

31 

35 

33 

Spoonbill  Creek 

22 

14 

11 

10 

8 

6 

Pittsburg 

37 

39 

18 

f  16 

12 

f  19 

Sacramento  River  Delta 

Collinsville 

13 

15 

18 

c  3 

9 

5 

10 

Enunaton 

15 

b  11 

7 

b  15 

b  8 

b  4 

b.f  5 

ThreeTOile  Slough  Bridge 

9 

8 

5 

6 

6 

4 

8 

Rio  Vista  Bridge 

9 

9 

8 

9 

8 

5 

8 

Isleton  Bridge 

6 

7 

13 

4 

5 

4 

11 

San  Joaquin  River  Delta 

Antioch 

45 

47 

43 

40 

38 

17 

33 

Antioch  Bridge 

41 

32 

35 

33 

27 

20 

18 

Jersey  Island 

52 

b,f  48 

44 

Threeniile  Slough 

45 

31 

25 

17 

Oulton  Point 

b  37 

b  35 

b,c  25 

21 

c  21 

22 

35 

San  Andreas  Landing 

27 

25 

20 

9 

19 

10 

10 

Opposite  Central  Landing 

9 

b  9 

8 

8 

8 

7 

8 

Dutch  Slough 

103 

b  107 

106 

98 

96 

78 

102 

East  Contra  Costa  I.  D. 

f  165 

b  151 

143 

140 

b,f  131 

97 

110 

Clifton  Court  Ferry 

b  80 

64 

b  74 

Mossdale  Bridge 

b  69 

b  39 

b  59 

b  S8 

35 

47 

Vernalis  (h) 

g  71 

c  41 

c,f  61 

e  34 

c.g  57 

Station 

March  1958 

2 

6 

10 

14 

18 

22 

26 

30 

San  Francisco,  San  Pablo,  and  Sui 

sun  Bays 

Point  Orient 

Point  Pinole 

5780 

Grand  View 

385 

636 

956 

1570 

1810 

2250 

1940 

Crockett 

333 

b  843 

f  4120 

1760 

3680 

b  686 

784 

Benicia 

48 

44 

162 

734 

539 

1230 

245 

191 

Martinez 

29 

34 

59 

931 

637 

b  69 

54 

113 

West  Suisun 

63 

49 

64 

59 

44 

132 

88 

Innisfail  Ferry 

115 

156 

211 

230 

b  245 

a,b  245 

b  162 

b  157 

Port  Chicago 

34 

34 

34 

39 

44 

44 

49 

24 

Spoonbill  Creek 

20 

Pittsburg 

31 

29 

44 

34 

29 

15 

Sacramento  River  Delta 

Collinsville 

6 

11 

16 

15 

25 

b  22 

15 

16 

Eomaton 

6 

7 

10 

16 

b.c  13 

14 

6 

12 

Threemile  Slough  Bridge 

6 

6 

10 

7 

10 

9 

4 

14 

Rio  Vista  Bridge 

7 

9 

9 

11 

17 

16 

12 

8 

Isleton  Bridge 

6 

6 

7 

6 

7 

8 

5 

5 

San  Joaquin  River  Delta 

Antioch 

31 

41 

36 

30 

a  39 

48 

l"! 

f  30 

Antioch  Bridge 

25 

27 

33 

34 

a  31 

37 

26 

24 

Jersey  Island 

Threemile  Slough 

14 

24 

17 

c  19 

21 

b  27 

5 

24 

Oulton  Point 

44 

b  29 

24 

f  24 

b  36 

35 

41 

37 

San  Andreas  Landing 

23 

19 

10 

17 

46 

b,c  17 

13 

19 

Opposite  Central  Landing 

8 

b  9 

8 

7 

6 

b,c  10 

4 

8 
46 

Dutch  Slough 

87 

b  92 

80 

73 

74 

70 

58 

East  Contra  Costa  I.  D. 

131 

b  101 

63 

87 

b.f  88 

f  55 

47 

45 

Clifton  Court  Ferry 

b  52 

b  55 

112 

30 

20 

Mossdale  Bridge 

b  36 

44 

44 

60 

b  25 

20 

17 

30 

Vernalis  (h) 

c  45 

c  52 

20 

e  17 

*  Samples  taken  at  four-day  intervals  approximately  one  and  one-half  hours  after  high-high  tide. 

a  Presumed.  e  Taken  on  preceding  day. 

b  Taken  after  low-high  tide.  f  Taken  on  following  day. 

c  Taken  over  one  hour  off  scheduled  time.  g  Taken  two  days  later. 

d  Taken  two  days  earlier.  h  Station  located  above  tidal  action. 
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TABLE  tOl 

SALINITY  OBSERVATIONS  AT  BAY  AND  DELTA  STATIONS* 

In  parts  of  chloride  per  million  parts  of  water 


Station 

April  1958 

2 

t: 

10 

14 

18 

22 

^^ 

30 

San  Francisco,  San  Pablo,  and  Sulsun  Bays 

Point  Orient 

Point  Pinole 

b  5t90 

b  1910 

b  2650 

b  7190 

Grand  View 

IUSO 

686 

343 

e  441 

686 

2160 

3770 

e  4450 

Crockett 

637 

b,f  29 

b,f  93 

b,f  343 

b  735 

Benlcla 

S-* 

39 

39 

34 

108 

603 

441 

c  2620 

Martinez 

b  2^4 

b  27 

35 

b  27 

b  33 

b  34 

198 

b  308 

West  Sulaun 

29 

20 

37 

47 

44 

59 

86 

Innlafall  Ferry 

b  118 

125 

125 

118 

167 

b  172 

b  159 

Port  Chicago 

29 

12 

20 

18 

a  20 

24 

20 

20 

Spoonbill  Creek 

16 

14 

Pittsburg 

b  20 

27 

25 

b  25 

b  24 

14 

b  15 

Sacramento  River  Delta 

Colllnsvllle 

b  10 

10 

b  9 

b  13 

11 

11 

b  14 

Emmaton 

b  6 

4 

6 

b  12 

29 

b  13 

10 

b  10 

Threemlle  Slough  Bridge 

7 

2 

5 

18 

8 

11 

9 

5 

Rio  Vista  Bridge 

8 

6 

9 

10 

6 

8 

9 

3 

Isleton  Bridge 

2 

•5 

6 

7 

7 

7 

4 

San  Joaquin  River  Delta 

Antloch 

b  26 

24 

24 

b  28 

29 

26 

25 

23 

Antloch  Bridge 

24 

13 

b,f  18 

20 

24 

24 

25 

Jersey  Island 

Threemlle  Slough 

b  13 

20 

b  18 

19 

c  10 

Oulton  Point 

22 

15 

27 

b  37 

29 

20 

28 

20 

San  Andreas  Landing 

b  22 

b  8 

8 

b  9 

b  22 

b  24 

24 

b  18 

Opposite  Central  Landing 

b  U 

4 

6 

b  8 

b  7 

5 

14 

b  4 

Dutch  Slough 

b  41 

41 

38 

36 

43 

32 

c  34 

East  Contra  Costa  I.  D. 

f  56 

48 

35 

b  38 

b  42 

f  34 

34 

49 

Clifton  Court  Ferry 

30 

29 

31 

29 

21 

Mossdale  Bridge 

20 

61 

20 

22 

24 

22 

24 

20 

Vernalls  (h) 

g  19 

f  22 

f  24 

Station 

May  1958 

2 

6 

10 

14 

18 

22 

21:. 

30 

San  Francisco,  San  Pablo,  and  Sulsun  Bays 

Point  Orient 

Point  Pinole 

b  4960 

b  5040 

Grand  View 

4720 

4830 

4610 

4890 

5760 

5740 

e  4580 

Crockett 

1570 

e  3590 

Benlcla 

2260 

1880 

1640 

3320 

2440 

490 

1640 

2010 

Martinez 

b  39 

b  42 

b  322 

b  122 

b  198 

b  110 

b  103 

b  159 

West  Sulsun 

413 

59 

1460 

588 

98 

34 

Innlsfall  Ferry 

b  144 

162 

b  173 

95 

96 

b  66 

49 

b  42 

Port  Chicago 

e  28 

23 

20 

16 

15 

19 

Spoonbill  Creek 

Pittsburg 

20 

b  14 

It 

b  12 

Sacramento  River  Delta 

Colllnsvllle 

b  7 

11 

b  12 

9 

b  7 

Emmaton 

10 

8 

b  12 

b  9 

8 

9 

a,b  0 

b  7 

Threemlle  Slough  Bridge 

8 

7 

f  12 

9 

6 

7 

f  9 

d  7 

Rio  Vista  Bridge 

6 

5 

f  5 

5 

6 

5 

f  u 

4 

Isleton  Bridge 

4 

4 

f  4 

5 

5 

a  3 

r  5 

ii 

San  Joaquin  River  Delta 

Antloch 

a,b  22 

b  20 

b  20 

b  17 

b  17 

b  16 

b  I'l 

b  11 

Antloch  Bridge 

22 

20 

f  18 

14 

f  3 

12 

Jersey  Island 

15 

Threemlle  Slough 

b  16 

18 

b  16 

12 

b  11 

b  8 

Oulton  Point 

17 

19 

b  18 

b  15 

b,c  14 

b  14 

b  14 

a,b  11 

San  Andreas  Landing 

b  17 

b  19 

b  15 

b  13 

b  15 

14 

b  0 

b  9 

Opposite  Central  Landing 

b  6 

6 

b  6 

b  5 

b  5 

5 

b  6 

Dutch  Slough 

a,c  31 

31 

25 

25 

a  26 

b  20 

c  15 

c  16 

East  Contra  Costa  I.  D. 

b  52 

44 

b  40 

30 

20 

27 

b  25 

b  25 

Clifton  Court  Ferry 

20 

20 

15 

11 

Mossdale  Bridge 

20 

15 

b  15 

15 

13 

10 

b  9 

a  13 

Vernalls  (h) 

c  18 

c  16 

c,e  16 

e  16 

a,d  14 

f  11 

•  Samples  taken  at  four-day  Intervals  approximately  one  and  one-half  hours  after  high-high  tide. 

a  Presumed.  e  Taken  on  preceding  day. 

b  Taken  after  low-high  tide.  f  Taken  on  following  day. 

c  Taken  over  one  hour  off  scheduled  time.  g  Taken  two  days  later. 

d  Taken  two  days  earlier.  h  Station  located  above  tidal  action. 
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TABLE  1.01 

SALINITY  OBSERVATIONS  AT  BAY  AND  DELTA  STATIONS* 

In  parts  of  chloride  per  million  parts  of  water 


June  1958 

Station 

10 

14 

18 

eLd 

-' 

30 

San  Francisco,  San  Pablo,  and  Sulsun  Bays 

Point  Orient 

Point  Pinole 

b  4560 

b  4220 

b  6780 

b  7220 

Grand  View 

5290 

4690 

5000 

5480 

5750 

8650 

a  6440 

Crockett 

4230 

b  3140 

b  5070 

5800 

Benlcla 

1630 

a  201 

1700 

3360 

3190 

2020 

5020 

Martinez 

b  93 

b  45 

b  702 

b  544 

a,b  515 

b  305 

b  964 

West  Sulsun 

39 

37 

597 

4410 

Innlafall  Ferry 

*=! 

a,c  58 

60 

61 

Port  Chicago 

18 

23 

53 

28 

Spoonbill  Creek 

13 

Pittsburg 

b  11 

14 

b  11 

b  14 

b  17 

Sacramento  River  Delta 

Colllnsvllle 

b  7 

9 

b  10 

10 

b  8 

b  10 

Emma  ton 

7 

b  8 

b  10 

b  8 

b  8 

7 

b  10 

Threemlle  Slough  Bridge 

7 

10 

f  12 

7 

7 

5 

7 

14 

Rio  Vista  Bridge 

5 

10 

f  8 

7 

11 

7 

7 

Isleton  Bridge 

3 

6 

f  5 

4 

14 

5 

7 

San  Joaquin  River  Delta 

Antloch 

b  13 

13 

b  16 

b  13 

b  16 

b  19 

Antloch  Bridge 

11 

12 

a,f  14 

a  12 

14 

18 

Jersey  Island 

Threemlle  Slough 

b  9 

10 

b  10 

b  12 

b  11 

b  14 

Oulton  Point 

18 

16 

b  26 

b  12 

12 

b  12 

14 

San  Andreas  Landing 

b  11 

12 

b  8 

b  13 

b  14 

b  11 

b  14 

Opposite  Central  Landing 

5 

5 

b  6 

b  5 

b  7 

Dutch  Slough 

b  16 

a  17 

a,b  18 

20 

b,c  16 

b  21 

East  Contra  Costa  I.  D. 

25 

22 

b  20 

0  20 

36 

b  29 

21 

Clifton  Court  Perry 

c  17 

c  11 

23 

Hossdale  Bridge 

13 

11 

b  17 

b  20 

25 

b  10 

19 

Vernalls  (h) 

f  12 

c  12 

c  16 

g  22 

Station 

July  1958 

i 

u 

10 

14 

18 

22 

2C' 

30 

San  Francisco,  San  Pablo,  and  Sulsun  Bays 

Point  Orient 

b,c  10900 

Point  Pinole 

b  8700 

b  9852 

b  12800 

Grand  View 

7320 

7870 

7192 

6990 

8420 

8750 

8920 

9530 

Crockett 

a  5950 

e  6222 

a  6490 

8840 

9040 

11000 

a  11500 

a  9990 

Benlcla 

5510 

4330 

6497 

6800 

7380 

8200 

9700 

7920 

Martinez 

b  1420 

709 

b  2217 

b  3490 

b  2820 

b  3370 

b  3480 

b  3720 

West  Sulsun 

2450 

4877 

4880 

6320 

f  7520 

6060 

Innlsfall  Ferry 

b  72 

65 

79 

a  334 

b  486 

703 

b  849 

Port  Chicago 

b  1230 

f  2685 

5620 

4650 

a,f  5370 

5000 

Spoonbill  Creek 

17 

33 

52 

97 

207 

363 

r  363 

448 

Pittsburg 

b  19 

b,c  29 

b  154 

b  240 

b  191 

Sacramento  River  Delta 

Colllnsvllle 

b  11 

b  14 

b,c  16 

196 

b  50 

b  61 

b  220 

Emmaton 

b  9 

b  10 

b  10 

b  11 

b  11 

b  12 

b  12 

20 

Threemlle  Slough  Bridge 

10 

f  10 

12 

11 

12 

f  14 

15 

Rio  Vista  Bridge 

8 

8 

f  7 

12 

11 

9 

f  10 

10 

Isleton  Bridge 

6 

7 

f  10 

9 

10 

10 

f  10 

9 

San  Joaquin  River  Delta 

Antloch 

b  20 

b  20 

b  20 

b  28 

b  51 

b  69 

b  62 

b  79 

Antloch  Bridge 

c  17 

c  17 

f  16 

b  20 

41 

c  46 

c,f  50 

Jersey  Island 

b  14 

b  23 

Threemlle  Slough 

b  14 

b  14 

b  13 

b  14 

b  14 

b  14 

Oulton  Point 

15 

b  15 

b  14 

b  14 

14 

b  14 

b  15 

15 

San  Andreas  Landing 

b  23 

b  12 

b  14 

b  15 

b  14 

b  14 

b  19 

Opposite  Central  Landing 

13 

b  9 

b  9 

b  9 

13 

b  10 

b  8 

b  11 

Dutch  Slough 

a  20 

b  19 

a,b,c  20 

a,b  23 

a  22 

a,b,c  19 

a,b  20 

10 

East  Contra  Costa  I.  D. 

23 

29 

b  40 

b  48 

f  36 

b,c,f  44 

f  31 

29 

Clifton  Court  Ferry 

17 

b  47 

27 

Mossdale  Bridge 

20 

b  49 

b  51 

63 

?3 

b  98 

b,c  219 

106 

Vernalls  (h) 

c,e  22 

g  32 

c  87 

107 

116 

c,e  41 

Samples  taken  at  four-day  Intervals  approximately  one  and  one-half  hours  after  high-high  tide. 

Presimed.  *  Taken  on  preceding  day. 

Taken  after  low-high  tide.  f  Taken  on  following  day. 

Taken  over  one  hour  off  scheduled  time.  g  Taken  two  days  later. 

Taken  two  days  earlier.  ^     Station  located  above  tidal  action. 
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TABLE  i.01 

SALINITY   OBSERVATIONS    AT    BAY   AND   DELTA   STATIONS* 

In  parts  of  chloride  per  million  parts  of  water 


August  1958 

Station 

2 

6 

10 

14 

18 

22 

26 

30 

3an  Francisco,  San  Pablo,  and  Suisun  Bays 

Point  Orient 

Point  Pinole 

b  13400 

b  12800 

Grand  View 

9620 

9980 

10400 

10500 

a  10800 

e  11200 

a,c  10900 

Crockett 

a  10700 

8820 

9570 

11900 

9710 

Benicia 

S3  90 

8130 

9050 

9100 

8590 

8800 

8800 

7630 

Martinez 

b  4260 

b  3910 

b  4070 

b  4110 

4660 

b  4000 

a,b  3320 

b  4450 

West  Suisun 

5370 

6230 

7520 

6930 

6480 

6880 

4730 

Innisfail  Ferry 

1150 

b,o  965 

f  1230 

b  1380 

1550 

1780 

b  1720 

b  1750 

Port  Chicago 

c  2620 

f  4980 

5830 

5550 

5430 

4900 

Spoonbill  Creek 

521. 

Pittsburg 

a,b,c  242 

b  297 

b  310 

b  740 

b  578 

b  350 

b  397 

Sacramento  River  Delta 

Collinsville 

376 

b  100 

b  137 

b  550 

b  282 

b  214 

Emmaton 

b  13 

29 

b  12 

b  14 

b,f  15 

16 

b  14 

15 

Threeraile  Slough  Bridge 

17 

11 

f  13 

14 

14 

14 

16 

12 

Rio  Vista  Bridge 

12 

11 

f  10 

9 

10 

10 

11 

10 

Isleton  Bridge 

9 

8 

f  7 

10 

10 

f  10 

10 

11 

San  Joaquin  River  Delta 

Antioch 

U3 

137 

b  -82 

b  148 

90 

b  96 

b  130 

184 

Antioch  Bridge 

c  44 

b,c  85 

c  112 

Jersey  Island 

Threemile  Slough 

b  14 

b  16 

b  14 

14 

b  15 

b  13 

Oulton  Point 

10 

b  13 

b  13 

15 

b  16 

b  13 

b  15 

b  15 

San  Andreas  Landing 

b  13 

12 

b  12 

b  12 

12 

b  12 

b  12 

Opposite  Central  Landing 

11 

b  8 

b  9 

b  11 

b  10 

b  10 

11 

Dutch  Slough 

b,c  20 

a,b  20 

a,b  22 

b  23 

b  23 

27 

b  24 

East  Contra  Costa  I.  D. 

27 

b  38 

f  27 

24 

30 

f  27 

b  39 

50 

Clifton  Court  Ferry 

25 

b  24 

26 

Mossdale  Bridge 

27 

b  120 

b  123 

127 

b  120 

b  122 

120 

122 

Vernalis  (h) 

b,c  131 

e  120 

d  121 

d  129 

e  124 

Station 

September  1958 

2 

6 

10 

14 

18 

22 

26 

30 

San  Francisco,  San  Pablo,  and  Suisun  Bays 

Point  Orient 

Point  Pinole 

b  12700 

b  11700 

11800 

Grand  View 

10800 

Crockett 

9780 

8880 

e  10000 

9160 

8280 

e  9120 

8860 

Benicia 

7740 

7780 

a,e  8950 

6720 

7310 

7330 

4580 

6830 

Martinez 

b  3980 

b  3440 

b  4270 

3100 

b  3140 

4600 

West  Suisun 

5150 

5320 

6000 

5480 

4940 

4610 

b  3750 

Innisfail  Ferry 

b  1680 

1700 

1690 

1580 

1250 

a,b  1140 

1230 

Port  Chicago 

4740 

a  5590 

3530 

2940 

Spoonbill  Creek 

516 

276 

Pittsburg 

b  246 

b  187 

182 

b  149 

f  103 

278 

Sacramento  River  Delta 

Collinsville 

b  227 

b  133 

45 

36 

b  134 

Emma ton 

12 

b  11 

b  11 

b  12 

b  10 

b  10 

10 

b  10 

Threemile  Slough  Bridge 

12 

12 

12 

11 

11 

f  11 

10 

10 

Rio  Vista  Bridge 

10 

f  10 

10 

10 

9 

f  7 

7 

6 

Isleton  Bridge 

8 

f  10 

9 

12 

8 

f  7 

8 

6 

San  Joaquin  River  Delta 

Antioch 

140 

94 

b  54 

66 

97 

b  72 

58 

82 

Antioch  Bridge 

83 

b,f  40 

b,c  46 

b  38 

b  50 

Jersey  Island 

Threemile  Slough 

b  13 

b  10 

13 

b  12 

b  13 

12 

13 

Oulton  Point 

b  14 

b  13 

b  13 

13 

b,f  13 

b  13 

14 

18 

San  Andreas  Landing 

13 

b  14 

b  12 

13 

13 

b  13 

13 

13 

Opposite  Central  Landing 

b  10 

b  8 

b  8 

9 

8 

Dutch  Slough 

b  21 

b  21 

a,b  19 

18 

b  18 

a,b  20 

a.b.c  22 

b  22 

East  Contra  Costa  I.  D. 

b  39 

b  45 

43 

57 

b.f  47 

b  59 

b  74 

67 

Clifton  Court  Ferry 

24 

36 

b  62 

b  45 

a,b  41 

b  42 

b  40 

Mossdale  Bridge 

b  116 

b  116 

96 

b  75 

b  84 

b  78 

b  69 

b  71 

Vernalis  (h) 

e  113 

e  90 

g  75 

f  76 

f  78 

68 

f  75 

Samples  taken  at   four-day   intervals  approximately  one  and  one-half  hours  after  high-high  tide. 

Presumed.  a     Taken   on  preceding  day. 

Taken  after  low-high  tide.  f     Taken  on  following  day. 

Taken  over  one  hour  off  scheduled  time.  g     Taken  two   days   later. 

Taken  two  days  earlier.  h     Station  located  above   tidal  action. 
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LAHONTAN  AREA 
Introduction 

The  water  resources  of  the  Lahontan  Area  as  a  whole  are  greatly  deficient  with  respect  to 
the  potential  development  of  this  region;  however,  sufficient  water  resources  to  supply  their  ulti- 
mate needs  do  exist  In  a  few  stream  basins. 

Oeographlcallyj  the  Lahontan  Area  Is  the  most  extensive  of  the  hydrographlc  areas.   Lying 
along  almost  the  entire  California-Nevada  border,  the  Lahontan  Area  extends  from  the  Oregon  border 
to  the  New  York  Mountains,  within  40  miles  west  of  the  Colorado  River.   It  Includes  all  the  drainage 
basins  of  California  lying  east  of  the  Warner  Mountains,  the  Sierra  Nevada,  the  Tehachapl  Mountains, 
the  Portal  Ridge,  the  San  Gabriel  Mountains,  and  the  San  Bernardino  Mountains.   It  does  not  include 
areas  draining  into  the  Salton  Sea  and  the  Colorado  River.   All  of  the  principal  streams  of  the  area 
head  on  the  eastern  slopes  of  the  Sierra  Nevada  or  on  the  San  Bernardino  Mountains  and  flow  into 
Inland  lakes  or  sinks  in  California  or  Nevada. 

Tabular  Information 

On  the  following  pages  are  the  data  for  11  gaging  stations  for  the  I958  water  year. 


325 


COX 

M  •< 


I 

J 

J 

-J 

-J 

—1 

-1 

k*.   D 

< 

< 

< 

-«: 

CO 

< 

< 

UJ  »- 

o 

o 

o 

o 

o 

u 

(T  4 

o 

o 

o 

o 

CO 

o 

UJ 

O 

-J 

-3 

_) 

^ 

5 

*J 

J 

o 

o 

o 

o 

~» 

o 

o 

< 

O       UJ 

o 

o 

o 

o 

t^ 

o 

o 

o 

UJO** 

d 

d 

d 

d 

UA 

d 

d 

u. 

hj      o 

O 

o 

O 

3 
o 

o 
o 

O 

z 

«0 

CO 

ISO 

to 

\0 

c^ 

r- 

a 

o 

o^ 

./% 

ON 

1/N 
On 

aD 

r- 

i:^ 

u 

Cd 

Cd 

Cd 

e 

td 

e-E- 

E- 

E-. 

E- 

e-* 

t^ 

X 

o** 

■< 

*< 

< 

< 

>< 

< 

o 

OQ 

o 

Ct 

a 

Q 

Q 

Q 

cc 

u^tO 

CO 

«0 

■00 

SO 

C^ 

r^ 

o 

u 

u\u\ 

ir\ 

»f\ 

irv 

ir\ 

tr\ 

ir\ 

(J 

< 

UJ 

o 

QS>H 

Z 

>H 

W 

H 

o 

o 

oc 

2;g 

< 

g 

S 

o 

g 

o 

ao 

o 

9 

u 

Cd 

Cd 

M 

Cd 

<r 

o 

e-E- 

tH 

El 

E- 

E- 

E-< 

UJ 

(T 

o*< 

< 

< 

-a: 

■< 

< 

Q. 

< 
X 

o 

oa 

a 

o 

t=l 

a 

a 

*r\TO 

«j 

<0 

to 

c^ 

tl 

(/> 

u\ir\ 

u-i 

ir* 

lr\ 

IT* 

i£\ 

o 

a:>-> 

>■ 

>• 

O 

O 

Si 

Cd 

cc 

UJ 

>■  ^ 

o 

K<  . 

a 

q: 

WlQo 

< 

{nz< 

■H 

u 

I 

"3? 

t,    • 

1 

TJ 

(X 

o 

CO 

u 

01 

0  -^ 

0) 

TJ 

■H 

4-> 

x: 

o 

cue 

to 

■H 

x: 

o 

a 

^ 

^ 

0) 

c 

— n 

o 

s^c 

ru    . 

4J 

q 

o 

cr 

W3 

O 

o 

o 

-a 

—t 

O  m 

*3 

•H 

z 

ba 

< 

1   K    1 

4-> 

4J 

u 

0) 

t- 

Nwy 

O 

>» 

Cd 

o 

CO 

bO 

o 

lO!-*' 

>>u^ 

(D 

t. 

o 

x: 

CB 

t- 

<'»3  z 

L. 

O 

(d 

<u 

o 

4J 

-*  - 

(0      • 

x: 

*j 

u 

rj 

m 

CO 

w>  X 

0) 

3 

M 

•^ 

3   U 

""F" 

XJ 

OJ 

—•o 

XI   U 

w> 

to            -r^     P. 

to 

V 

to 

1 

to 

u 

to 

CO 

to 

m 

to 

tU 

ir\        I,    o. 

l^\ 

M 

^/^ 

ITS 

cd 

u-\ 

bO 

1^\ 

J£ 

lO 

\     e-  (0 

ea 

\ 

\ 

x: 

01 

\. 

cd 

CO 

»- 

-H 

r^ 

J 

.H 

ON 

CJ 

ON 

4J 

-^ 

*J 

^ 

J 

< 
O 

^                W 

ry 

CO 

<-! 

x: 

(N 

to 

-^           .  -^ 

^ 

o 

■\ 

0) 

bO 

■^ 

>v 

w^       .-H 

u% 

4-> 

i/\ 

sO 

■D 

sO 

OJ 

CNf 

0) 

n^  £a 

M 

(U 

C 

o 

ffi  <u 

>v 

-H 

0) 

x: 

t, 

o 

3  t. 

t. 

> 

bD 

— ID 

— X 

(T 

X 

-O  nJ 

CD 

t. 

(0 

<i)  m 

> 

o 

OJ          t4 

O 

*J     . 

Ch 

q) 

o 

-P 

u-\ 

bObO 

l-^ 

■H 

to 

o 

o 

r^        CD    tt 

i/\ 

3  -H 

r^ 

•o 

n^ 

CO 

CM 

CO   L. 

to 

Ce: 

a- 

4^ 

UJ 

bO 

^   E 

<U 

Scd 

(T 

o 

-*         4^    (0 

^O 

CNJ 

O 

fn 

[^ 

x: 

(*> 

c 

r^ 

>» 

« 

t.    C 

"t*     . 

1)    O 

CO 

u 

O 

o 

O-H 

£-   (T 

V. 

0) 

i~  m 

n 

<a 

UJ 

fc  ai 

m 

O 

CB     H 

3 

*J 

XJ 

n 

3 

o 

W             tM    Q 

Cd 

•  -* 

Cd 

a 

Cd 

-o 

Cd 

S 

X> 

a: 

-4^        o 

r^ 

>»  • 

-H 

to 

0)   £ 

r^ 

to 

O 

-r1 

< 

vi 

r-- 

o 

*->^ 

~» 

>. 

o 

■^ 

♦J   3 

to 

-H 

O 

;< 

I 
u 

V) 

I-.' 

f-^      3    . 

-* 

-r^.^ 

(0  E 

■J- 

>     . 

(V 

E- 

ti 

z  a> 

o 

v  <u 

td 

■H-H 

f-t 

o 

CO 

*J   o 

j<: 

■H  X 

d)  E 

a>-rA 

(d-'H 

.-< 

Jtf 

o 

B 

rl 

-* 

n  e 

CO     • 

0) 

E  t^ 

■d  i»* 

J     CT* 

-H 

z 

jd 

CQ  « 

<U  J3 

0) 

U   0) 

m 

>. 

o 

H   t. 

rH 

to 

3  ^J 

>, 

O 

3 

>  T3 

rt 

ETJ 

•a 

un 

bOcd 

a)CM 

O 

s 

UJ 

OJ    <B 

<M 

■H   0) 

•o 

-^ 

-H    O 

C    • 

»- 

*-> 

o  <a 

*J 

a 

O 

(i,  -H 

or^ 

•V^ 

X 

K 

<J 

to 

•  o 

rH 

■o 

X 

o 

< 

< 

o 

>.  <D 

CD    (0 

*J   V 

"V. 

c 

n 

Z 

UJ 

ta  <« 

c 

t4(M 

o 

sO 

-  -rt 

O  -H 

Cd 

>- 

2  Cm 

.  VCm 

4-} 

o 

^ 

to 

cc 

j=  ed 

-H   tD 

>  as 

<-!  *^ 

(ff 

E    C 

r4 

i-. 

:^  0 

^« 

Ul 

X 

•H    U) 

a 

3  m 

u 

■H    C 

L.  i~, 

X  v 

sO 

u  0) 

cd 

u-v 

> 

<0   (0 

E 

B 

e 

*j 

CM 

c  en 

♦J 

UJ 

-*     • 

>.-H 

3 

cd  0) 

3   <U 

*1 

o 

^    4J 

0) 

td  *^ 

A 

C^ 

n  o 

X)   bO 

1 

0) 

^ 

•H 

3  T3 

-H     CO 

to 

o 

7    <-> 

«  -H 

5*j 

u 

(O 

u  c 

T3    01 

^ 

bpdi 

t^ 

tJ 

E--r^ 

tJ 

-fT 

<M    0) 

A 

u 

O) 

ffi  o. 

■HX) 

X  a 

O  ♦i 

t4 

bO 

u: 

U  m 
o  C 
fe.  O 

jO-O 

CO   o 
V 

3  O 

0) 

—1 
> 

C 

o 

ML 

to 
z<-» 

•  «-> 

-H  x: 

E  bO 

>  y 

-J 

a>  dl 

SH 

&rG 

A 

3^ 

tT 

— f^^ 

.J 

W         tt>  M 

H 

[d 

»  q) 

u 

1    rH 

Cd 

bO 

ij 

to 

^  « 

u 

Cd 

(0  >^ 

Cd 

>. 

(T 

g 

^O       t,  ® 

^O 

£ 

vO 

0)  V 

o 

cd 

CQ 

.M  J= 

-J 

r-i 

3X1 

C-- 

>.X) 

(0   2 

<-!       o  t. 

o 

bOO 

^ 

i-t  u, 

>-{ 

U 

^ 

•-t 

CO 

Cd 

<tf 

-H   Q) 

•-t 

.  0) 

M 

■o 

J 

s-o 

H    <0 

l-H 

Z          «    <D 

ba 

Z 

X  e 

z 

■r^    0) 

(m 

Cd 

z 

0)   bO 

> 

Z 

<M  « 

>-» 

z 

x:  0} 

UJ   o 

cn 

•o       c  bo 

o 

ir\ 

■.^ 

u 

rj 

>  bO 

Cd 

o 

^ 

OJ 

L.   cd 

s 

c> 

O  *3 

O 

-t 

bo-P 

J-        ■r^   fc, 

X 

«  i-> 

J 

-» 

U  U 

►J 

-* 

J 

f*N 

O   bO 

CM 

u 

o 

CN* 

-H   o 

e-* 

cu  eg 

< 

*J 

J 

«  cd 

^ 

3 

»-t 

x: 

to 

s  ffl 

X  © 

ce: 

sD              JS 

e- 

^ 

a  *j 

(-• 

-O 

•ax: 

M 

vO 

to    - 

> 

04 

01   E 

3 

f*\ 

tOC« 

o: 

<-\ 

tM 

V 

o 

»  u 

4J  cd 

> 

o  u 

s 

cy 

« 

S 

ry 

CO 

CM 

C-, 

•< 

rH 

•<M 

pL. 

u       on 

oi 

W 

en 

a: 

Cd 

o  n 

cia 

-  o 

S 

4->    E 

Cd 

•  cd 

Cd 

(d 

CO    (0 

CO           Z   -r< 

< 

Z 

Q. 

CQ 

^ 

z 

•ri-rt 

CO 

to 

n-M 

a:: 

to 

■r^ 

z 

CO 

2 

TJ 

U 

—S-rl 

*« 

O 

_E 

s 

(B   >< 

■^ 

F    01 

■    « 

3 

«M       1 

z 

^xl 

•< 

S 

(S 

0)^ 

u! 

ST" 

5  0 

O 

u 

i/\        o   « 

t^ 

rH  m 

u 

in 

^    0} 

Cd 

r- 

t^x> 

~t 

S 

z 

f-i 

o  e 

Cd 

nO 

E 

< 

q 

1 

z 

N            bO 

:«: 

f^ 

0)  c 

-H 

O  bO 

(N* 

Cd 

r^ 

c 

Cd 

o 

*j  .-( 

u  « 

u 

J3    O 

fw 

XI   (0 

E- 

OTJ 

< 

o 

:if 

>A'*i 

cc 

CO  P 

:«: 

O              *J 

u 

a« 

■< 

rH 

^ 

< 

(^ 

<U 

Cd 

fn 

Cd 

CM 

o 

i 

o 

-1 

b3 

fH      -o  to 

a: 

o 

•O  *J 

^ 

TJCO 

O 

■O  *J 

z 

-J- 

13  *J 

Cd 

-* 

•O  *J 

o 

•a  P 

ua 

(U 

o 

0)  cd 

a: 

V 

i<; 

0)    o 

«c^ 

a: 

v  Cd 

Sm 

0)   CO 

-J 

a: 

O         *J 

o 

4J^ 

U3 

O 

♦J 

Cd 

o 

*J  « 

Cd 

O 

»J 

O 

o 

*J 

Cd 

o 

«.) 

o 

<>j       rt    . 

o 

<M 

cd  0) 

Cd 

OJ 

CO      • 

Cd 

<M 

(d<M 

:ic:: 

CM 

cd  u/\ 

CM 

to  ft 

-1 

tNJ 

eg  ft 

•H          U    O 

o 

.H 

u  u 

o: 

i-t 

U    (1> 

a: 

r-t 

CJtH 

-< 

.H 

uO 

0--H 

_] 

^ 

O  -H 

.J 

O  ^ 

o 

o 

C3 

n  V 

C) 

n  ai 

^ 

n    . 

o  x: 

«g 

o^ 

— 3- 

— ;5'S~ 

-^ 

•H    0) 

^  cd 

r-* 

"o 

-H   « 

> 

,H  bS 

3 

t^        J 

:^ 

r^ 

bO 

OX 

to 

vJ 

Cd 

to 

n 

Id 

u-v 

o 

c 

-» 

-  s 

irv       C 

o 

ry 

C  t* 

<c 

-* 

c 

J 

f*\ 

c:  o 

-4 

-J- 

C  «J 

a 

CM 

c  o 

o 

-* 

c  o 

O   -H 

< 

o  <d 

Q 

Ori 

O 

o  s 

O 

o  « 

^ 

O-H 

g 

O  -H 

t-H 

OJ         -^  .H 

J 

^D 

■H  x: 

U 

-H 

•< 

«0 

-H  -H 

< 

O 

■H    V 

o 

^ 

■H  *a 

U-l 

■H   4J 

m 

l/^       *J  ed 

CO 

o 

*J    o 

u 

1™^ 

*j  Cd 

Cd 

i-t 

-P   *J 

Cd 

r^ 

♦J  t^ 

o 

fM 

*J  CD 

.J 

tr\ 

4J    « 

CO  jfi 

fl)  m 

n)  Jd 

(0 

rt  ce 

<d-4 

ca-t 

<I 

rH               «J    P-H 

o 

U  -r* 

^ 

*->.-i 

.-I 

*J   *J 

O 

4J     4> 

O 

4J    4) 

O 

*j  « 

^ 

~i        ^T  < 

r^ 

L-'j  -a 

-^ 

01-5 

~i 

CQ    CO 

-* 

c-j  c 

-J- 

CO    t- 

'^ 

t/)    L. 

326 


c 
o     o  o 


gg 


z 

_j 

J 

-1 

^ 

-< 

< 

-a: 

■< 

o 

C-> 

o 

CJ 

(£  < 

o 

o 

o 

o 

UJ 

o 

< 

o 

^ 

^ 

^ 

.J 

o 

o 

o 

o 

O      UJ 

o 

o 

o 

o 

o 

UJO  ^ 

d 

d 

d 

d 

u. 

M       ID 

o 

3 

o 

5 

a 
o 

Ul 

s 

vO 

c^ 

r^ 

r- 

Q. 

o 

ITS 

l/\ 

u-\ 

l/S 

a^ 

o 

On 

o 

u. 

.H 

rH 

.H 

'"' 

t- 

U 

Cd 

Ed 

Cd 

O 

t^ 

H 

E^ 

tH 

< 

<C 

<< 

-< 

o 

UJ 

I 

Q 
1 

Q 
1 

3 

Q 
1 

o: 

Ui 

O 

r- 

r- 

r- 

o 

o 

u-\ 

u\ 

u^ 

u 

< 

UJ 

o 

^ 

tj 

o 

> 

{£ 

■-3 

Q 

g 

O 

z 

O 

a 

o 

U 

U 

(d 

td 

{E 

E- 

^ 

H 

E-. 

UJ 

< 

<>; 

< 

< 

a 

•I 

5 

Q 

a 

Q 

a 

vD 

r- 

C^ 

t>- 

» 

Uft 

u\ 

o 

-3 

CJ 

f,. 

UJ 

a:  b. 

o 

K<*  . 

(t 

moo 

< 

5»z  <i 

X 

3  ^ 

u 

o 

o 

(0 

OJ 

-* 

£                                      v 

O 

1 

_i 

o                               o 

j:: 

a> 

< 

1   (C   1 . 

nO 

n                               JS 

cfl 

bO 

K 

i^ujy 

f^ 

-H                                     q| 

H 

(Q 

o 

«;-< 

•a                            t3 

4-> 

K 

e>jz 

0) 

CO 

C/v 

CD                                                      ffl 

^ 

»J                                                     J 

OJ 

m                      to 

to 

O 

to 

Ji 

u^       o 

u~v 

<-> 

l/^ 

c« 

10 

^^     P 

kJ 

r^ 

r\ 

>* 

g 

0)                                 CM          X 

CM 

U 

CM 

>< 

-^                    \     ^, 

^s. 

ca 

\ 

0) 

CO                           ^r^       nj 

IT* 

4J 

ry 

c 

-1                                     *J 

3 

o 

o 

P 

J3 

tc 

0)                                     £ 

■r^ 

<r 

I 

f-i                                                     -H 

u 

o 

o 

O 

t-- 

*J 

o 

r^ 

CT> 

bJ 

UJ 

UJ 

>> 

cc 

o 

C^ 

■co 

t>^ 

u 

4 

O 

10 

(d 

o 

o 

*J                                          >, 

u 

^ 

UJ 

0} 

0) 

3 

— ?;                        ?5 

?. 

_g 

O 

u                                     .-t 

w 

lU 

(C 

«                           -4^        « 

o 

£ 

o 

u 

< 

tf) 

*j                   -4^     > 

CM 

o 

t- 

I 

U.' 

3                              CM 

-J- 

(m 

CNi 

6 

X>                                          0) 

M 

O 

rH 

tt 

Q 

CO 

H 

^ 

3 

S 

to 

Vl 

■H 

> 

3 

ir. 

0)                                          O 

a 

c 

2 

UJ 

^N, 

^ 

(d 

t: 

CM 

W                                    H 

<-H 

CQ 

X 

(t 

4 

CM 

•H 

3 

< 

< 

O 

\ 

>                                       • 

(H 

w 

Z 

UJ 

> 

IT 

~i 

g             -a. 

CJN    0) 

o 

^                              Bu 

to  O 

UJ 

w                              .^ 

Cd 

4 

to 

^ 

z 

(5 

-» 

^                                                              * 

■H   0) 

4 

s            ^s 

■H   0) 

■r4 

ir> 

r*  ^^ 

Z  *J 

r-t 

u  u 

o 

H  V. 

<r> 

H                                        J3   0) 

0)  (U 

XI 

i/i 

^ 

S                                                           (H 

4Scm 

f^i 

-_                                                       •'« 

(QlH 

•OT) 

so 

TO                                         «   (0 

P    R) 

H   0) 

o 

5  "                  3  ! 

CO 
(0 

•H   U 

■3,2 

♦3                            .3-3 

« 

•3 

TjCI                                                     —                  --       .. . 

{!? 

3  X                     W       *J  *J 

o: 

u 

fd  «J 

td 

4->    (0 

tr 

O 

OX)         H     no      I, 

■a         ^             £  (d 

u 

TO 

^ 

(0  s 

>-i 

iH 

-H    (tt 

a 
•J 

^ 

0) 

K  <o 

u 

Z 

0)  V           -)      z 

z 

B 

[d 

g 

<H    6 

o  •D 

d 

n 

CM 

>  *>         <     CM      %  a. 

CM 

a 

M 

O-H 

UJ    O 

n> 

0  o          >      r^      o  -rt 

a: 

s 

i~i 

r^-rt 

•  J3 

& 

(*\ 

>*^ 

-  ^ 

> 

CM 

*h         w     <^      •  w 

rH 

on 

CJ 

CTv 

z  P 

^ 

1 

td 

.^         §     w     -^g 

z 

.§ 

E- 

£ 

rt 

(O 

CO 

■:3  -         <     w       •  -H 

CO 

K-H 

hJ 

CO 

■H  a 

z 
o 

eg 

6  to            H                 t>  *j 

ft  iJ 

o  ™ 

TO 

^               c  s 

t!  79 

fti 

—B-g 

« 

r^ 

to  6         «     r-         -H 

»J~V 

O.A 

< 

^ 

(«\  (0 

K 

ac 

*^ 

•  -H               <        .H        >iN  « 

cc 

cy 

o.a> 

td 

-* 

•  c 

< 

3 

;< 

f-t   «J                 W                        rH    t. 

«  L. 

z 

u%0 

o 

bJ 

to 

z     to 

b] 

NO 

5 

Z 

■4 

o 

"sa 

IS 

CM 

-J 

^ 

O 

ti  „         w     c^     *j  t. 

o 

o 

2  fcT 

S 

o 

4J<-t 

_J 

o* 

Id  o.         u]     ^      «  4 

0-r»                 2         rH           o2 

=3 

fM 

at  (B 

CM 

rt  « 

i 

o: 

•H 

ox: 

u 

rH 

CJ  u 

_Q,C ^i            .    0  »    - 

Si 

n  o 

n 

8^ 

^Ti                        ;j  n 

H  n 

g 

^ 

(-H  V 

UJ 

(4 

c^ 

C             H       CM             -H 

CO         5     -*      c-o 

S 

en 

■H 

c-o 

cEf 

3 
t 

c^ 

O  -H             O                   O    1 

O 

O    1 

4J    W 

CM 

.22 

4 

<0r^                             (0  <s 

(0  0} 

0)  in 

o 

*J  «                     to       «->  P 

to 

*>  iS 

O 

«->  -H 

"* 

-* 

to  U                        r-»       toco 

(^ 

into 

~» 

t/l  T) 

327 


TABLE  if03 


DAILY   MEAN   DISCHARGE 
BIDWEIX  CREEK  NEAR   FORT   BIDWELX 


In  aecond-feet 


1957 

1958 

Oc*-                     Nov                      Otc 

Joft                       Ftb,                       Mor.                        Apr.                      Moy 

June 

July 

Aug. 

S«pl. 

1 

106 

15 

11 

6.2 

101 

10 

13 

6.2 

119 

36 

12 

6.2 

103 

32 

11 

6.2 

169     E 

95 

31 

11 

6.5 

6 

139 

97 

29 

10 

6.2 

a 

137 
13I1 
l4l 

26 

9.9 
9-9 

5.9 
6.9 

86 

21 

9.9 

6.5 

1 1 

185 
295 

80 
76 

23 
22 

9.1 
9.1 

6.2 
5.9 

2W 

76 

22 

9.0 

6.5 

13 

161 

70 

21 

1°. 

9.1 

141 

67 

20 

7.9 

13" 

61 

20 

8.3 

6.9 

16 

13K 

63 

20 

9.0 

6.9 

116 

68 

22 

9.0 

6.5 

197 

72 

20 

9.0 

6.2 

222 

80 

20 

8.3 

5.9 

20 

200 

70 

19 

8.3 

5.9 

21 

191 

61 

18 

8.3 

5.9 

22 

203 

61 

18 

7.9 

6.5 

218 

61 

20 

7.6 

6.9 

203 

56 

19 

7.2 

6.5 

191 

51 

16 

7.2 

5.9 

26 

188 

19 

16 

6.9 

5.6 

27 

17" 

15 

11 

6.9 

5.6 

28 

lis 

12 

11 

6.5 

5.3 

29 

13t 

12 

13 

6.5 

5.3 

30 

123 

10 

13 

6.5 

5.3 

31 

117 

12 

6.2 

M.on 

73.0 

22.1 

8.8 

6.3 

AcrFl 

1 

I3I6 

1375 

510 

376 

NR  — No  Record 


Totol  OiBCharge  in  Acffl-F«»t 


DAILY  MEAN   DISCHARGE 
CEDAR   CREEK   AT   CEDARVILLE 


second-feet 


Dole 

1957 

1958 

Gel.                   Nov          1          Dec. 

Jon. 

Ftb. 

Mor. 

Apr. 

Moy 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

-, 

_ 

-p- 

r- 

2 

12 

3 

27 

4 

31      E 

18 

5 

31 

13 

6 

28 

12 

7 

27 

11 

e 

27 

9.9 

9 

27 

9.9 

10 

28 

8.8 

II 

35 

8.8 

1.2E 

IZ 

33 

15 

13 

30 

9.3 

2.7E 

14 

26 

7.0 

15 

25 

5.8 

21 

1.6 

0    5E  1 

17 

21 

1.2 

18 

21 

3.7 

19 

23 

1.2 

20 

21 

3.9E 

21 

19 

3. IE 

0.9E 

22 
23 

il 

3.2 
3.1 

24 

18 

3.1 

1.7E 

25 

17 

2.6 

26 

15 

1.9 

0.5E 

27 

11 

1.6 

28 

13      E 

1.5 

1 .  2F. 

29 

13 

3.7 

30 

13 

2.7E 

L 

31 

-^ 

-*- 

Mion 

7.6 

2.3 

1.0 

0.!. 

Acrfl 

119 

113 

59 

30 

NR  —No  Record 


Total  Diacbor^t  in  Acr«-Ft«t 
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DAILY   MEAN   DISCHARGE 
EAGLE   CREEK   AT   EAGLEVILLE 


In  second-feet 


1957 

1958                                                  1 

Oc.         Nov     1     Dec 

Jon         Fab.         Mor. 

4»r          Moy 

June 

Jul, 

»ug. 

S«pl 

1 

38 

23 

11 

3.3 

2 

37 

21 

10 

3.2 

5 

38 

21 

10 

3.2 

4 

35 

22 

9.5 

3.2 

5 

33 

22 

9.2 

3.1 

e 

34 

22 

8.4 

3.0 

7 

40   E 

35 

23 

8.2 

3.0 

e 

32 

34 

24 

8.2 

3.0 

9 

31 

34 

24 

7.7 

2.8 

10 

1 1 

44 
49 

33 
36 

23 

22 

7.4 
7.2 

2.8 

2.7 

12 

40 

38 

22 

7.0 

2.8 

13 

36 

32 

22 

6.6 

3.0 

14 

34 

32 

22 

6.4 

2.8 

15 

36 

34 

21 

6.2 

2.7 

IS 

39 

36 

20 

6.0 

2.5 

17 

46 

38 

20 

6.0 

2.6 

le 

53 

38 

18 

5.8 

2.6 

19 

57 

43 

18 

5.6 

2.5 

20 

60 

42 

17 

5.8 

2.6 

21 

58 

36 

17 

5.8 

2.5 

22 

57 

37 

18 

5.2 

2.7 

23 

52 

37 

18 

4.8 

2.7 

24 

49 

36 

18 

4.7 

2.7 

2S 

45 

33 

17 

4.5 

2.6 

26 

49 

30 

16 

4.4 

2.5 

27 

48 

15 

4.4 

2.5 

za 

40 

28 

14 

4.0 

2.4 

29 

36 

27 

14 

3.9 

2.5 

30 

40 

25 

12 

3.6 

2.4 

31 

39 

11 

3.5 

Uton 

34.6 

19.3 

6.5' 

2.8 

AcrFl 

. 

2059 

1184 

399 

164 

NR  — No  Racord 


Total   Discharge   in   Acrfl-Faat 


DAILY   ^EAN  DISCHARGE 
PINE   CREEK   HEAR   SUSANVILLE 


aecond-feet 


Dole 

1957 

1 

Ocl. 

Nov- 

0«c. 

Jon. 

Fab. 

Mor. 

»pr. 

Moi 

June 

July 

Aug. 

S«pl. 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

66  E 

71 

321 

56 

2.3 

0 

0 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

47  E 

50 

307 

53 

2.1 

0 

0 

0 

0 

0 

45 

41 

304 

52 

1.8 

0 

0 

4 

0 

0 

0 

35  E 

40 

299 

46 

1.1 

0 

0 

5 

0 

0 

0 

36 

40 

296 

45 

0.6 

0 

0 

6 

0 

0 

0 

0 

0 

37 

37 

280 

41 

0.3 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

37  E 

40 

262 

35 

0 

0 

0 

e 

0 

0 

0 

0 

0 

34  E 

46 

226 

31 

0 

0 

0 

9 

0 

0 

0 

0 

0 

40 

69 

187 

29 

0 

0 

0 

to 

0 

0 

0 

36 

110 

155 

26 

0 

0 

0 

II 

0 

0 

0 

0 

0 

30  E 

158 

197 

It 

0 

0 

0 

0 

0 

33 

177 

313 

0 

0 

0 

13 

0 

0 

32 

190 

336 

67 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

34 

257 

274 

74 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

33 

302 

193 

59 

0 

0 

0 

16 

0 

0 

0 

0 

0 

34 

333 

158 

47 

0 

0 

0 

0 

0.2 

32 

393 
415 

138 

37 

0 

0 

0 

0 

23   E 

34 

127 

32 

0 

0 

0 

0 

68  E 

39 

461 

117 

29 

0 

0 

0 

0 

146 

50 

548 

110 

25 

0 

0 

0 

21 

0 

0 

0 

0 

193 

74 

585 

110 

20 

0 

0 

0 

22 

0 

0 

230 

80 

611 

108 

17 

0 

0 

0 

23 

0 

0 

0 

174 
245 

92 

516 

112 

14 

0 

0 

0 

2« 

0 

0 

105 

iJ? 

125 

12 

0 

0 

0 

0 

393 

94 

122 

9.1 

0 

0 

0 

26 

0 

0 

0 

0 

342  E 

74 

330 

112 

6.6 

0 

0 

0 

27 

0 

0 

141  E 

61 

m 

101 

4.6 

0 

0 

0 

26 

0 

0 

88  E 

64 

92 

3.3 

0 

0 

0 

29 

0 

0 

0 

64 

344 

78 

2.5 

0 

0 

0 

61 

339 

69 

2.3 

0 

0 

0 

0 

74 

62 

0 

0 

Meon 

0 

0 

0 

0 

73.0 

51.8 

264 

184 

31.7 

0.3 

0 

0 

AerFi 

0 

0 

0 

0 

1 

401)3 

31»T 

ivno 

11? -10 

lOH'. 

16 

0 

0 

E  -  Ettimoltd 


Nft-No  Record 


To'ol   Diichorga   <n   Acrt-f««l 


DAILY  KEAX   DISCIUBaE 
WlliOll  CREEK  KE*R  LITCHPIZLD 
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In  aeeond-f 

-e- 

Do'. 

1957 

1958                                                 1 

Oct            No* 

Dec 

Jon 

F.t., 

Mof. 

«>• 

"or 

Ju-C 

July 

«u5 

S«ol 

1 

1 

^4 

HI) 

123 

144 

372 

66 

22 

26 

27 

18 

25 

MR 

132 

343 

% 

23 

31 

27 

1? 

25 

m 

126 

129 

352 

23 

36 

27 

H 

RR 

155 

114 

343 

56 

23 

36 

26 

19 

35 

m 

155 

109 

253 

54 

22 

35 

29 

19 

6 

35 

■n 

128 

101 

204 

53 

22 

33 

27 

36 

MR 

108 

94 

176 

51 

22 

31 

22 

19 

37 

NR 

132 

90 

162 

49 

22 

31 

21 

35 

NR 

161 

88 

144 

49 

22 

30 

20 

20 

35 

NR 

120 

89 

128 

49 

23 

29 

20 

21 

II 

31 

NR 

94 

§5 

115 

59 

26 

28 

21 

21 

12 

3« 

NR 

165 

82 

102 

70 

59 

26 

20 

20 

13 

3* 

MR 

188 

83 

91 

74 

74 

26 

21 

22 

14 

3* 

NR 

13| 

87 

82 

63 

52 

21 

22 

15 

38 

MR 

106 

95 

79 

60 

44 

20 

23 

23 

16 

62 

HI 

124 

135 

79 

57 

39 

21 

26 

24 

IT 

84 

MR 

116 

^E 

78 

55 

35 

22 

25 

25 

76 

MR 

99 

188 

82 

fl 

33 

24 

23 

69 

MR 

155 

166 

84 

32 

26 

23 

26 

20 

39  K 

78 

NR 

142 

159 

86 

44 

31 

25 

22 

30 

21 

36 

S' 

NR 

114 

271 

87 

35 

30 

26 

21 

33 

22 

35 

81 

MR 

98 

277 

89 

34 

29 

26 

22 

33 

23 

3" 

66 

39  E 

89 

215 

89 

32 

27 

27 

21 

34 

2< 

39 

^ 

« 

384 

159 

28 

26 

37 

19 

32 

25 

39 

61 

«6 

779 

130 

86 

29 

26 

28 

19 

32 

26 

39 

H) 

56 

409 

112 

81 

29 

24 

27 

20 

34 

27 

39 

NR 

66 

267 

98 

78 

27 

23 

27 

20 

35 

26 

38 

im 

64 

181 

95 

76 

26 

23 

27 

20 

35 

29 

36 

m 

120 

90 

75 

24 

23 

27 

IQ 

^4 

50 

s? 

1^2 

162 

Tc 

24 

31 

\T 

--- 

264 

;;- 

Mfon 

:-; 

:36 

-;- 

-=.4 

30.1 

;;.; 

Ac-f' 

yr--r 

1 

52:1 

1 

1793 

-1: 

1;-: 

1=1. 

E  —  Cstimolcd 


NR  —No  Record 


horge   in   Acre-F«et 


DAILY  MEAN  DISCHARGE 
GOLD  RUN  CREEK  HEAR   SOSAHVTLLE 


In  8econd-feet 


Dole 

1957 

1 

Oct,        Nov         Dec 

Jon 

Foe. 

M0>. 

4p. 

"or 

June 

Jul, 

*u9. 

S.pl 

1 

,  2 

;^2 

32 

36 

11 

3.2 

0.9 

2 

3.5 

-.  5 

10 

_^ 

43 

39 

10 

3.0 

1.0 

3 

2.2E 

3.3E 

5.4 

9.5 

11 

49 

35 

10 

3.0 

0.9 

4 

2.2E 

3.2 

4.9 

8.9 

11 

53 

31 

%■% 

2.8 

0.8 

5 

2.2E 

3.0 

5.6 

8.6 

10 

64 

30 

2.7 

0.8 

6 

2.2E 

2.8 

5.4 

8.2 

11 

61 

28 

8.6 

2.5 

0.8 

7 

2. IE 

2.7 

6.3 

9.5 

12 

58 

26 

8.6 

2.2 

0.8 

6 

2.1 

2.5 

8.2 

7.9 

13 

60 

25 

8.2 

2.2 

0.8 

9 

1-9 

2.8E 

7.0 

8.2 

15 

68 

24 

7.6 

2.2 

0.8 

10 

1.9E 

3.2 

6.1 

7.9 

16 

68 

24 

7.3 

2.2 

0.8 

M 

2.7E 

3.0 

5.6 

7.6 

18 

78 

27 

7.3 

2.0 

0.8 

12 

2. IE 

3.0 

15 

7.6 

20 

61 

41 

7.0 

1.9 

0.8 

13 

2.(S 

3.0E 

10 

7.3 

24 

51 

43 

7.0 

1.8 

0.8 

14 

2.0 

3.0 

8.2 

7.6 

30 

50 

35 

6.3 

1.7 

0.8 

15 

2.2 

2.7 

12 

7.9 

32 

52 

32 

6.1 

1.6 

0.8 

16 

11 

3.0 

20 

7.3 

36 

60 

29 

5.9 

1.6 

0.8 

IT 

7.3 

2.7 

16 

7.3 

42 

67 

27 

6.1 

1.6 

0.8 

18 

5.4 

2.8E 

12 

8.6 

39 

80 

24 

5.6 

1.7 

0.8 

19 

4.2 

2.8E 

18 

9.2 

39 

84 

22 

5.4 

1.6 

0.8 

20 

4.7 

2.8E 

14 

12 

44 

81 

20 

5.2 

1.6 

0.8 

6.6 

2.3E 

12 

18 

51 

75 

20 

4.7 

1.6 

0.8 

22 

5.4 

2  8e 

11 

15 

41 

70 

19 

5.4 

1.6 

0.8 

25 

3.3E 

2.7 

10 

14 

29 

68 

18 

6.3 

1.5 

0.8 

24 

3.3 

2.3 

14 

23 

63 

16 

5.2 

1.5 

0.8 

25 

3.2 

2.3 

68 

13 

21 

58 

15 

4.7 

1.4 

0.8 

26 

3.5 

2.5 

26 

12 

22 

58 

15 

4.0 

1.2 

0.8 

27 

3.2 

2.3 

16 

12 

22 

53 

13 

3-i 

1.1 

0.8 

4.5 

3.3 

13 

12 

23 

50 

13 

3.8 

1.0 

0.9 

29 

4.7 

7.9 

12 

26 

43 

12 

3.8 

1.0 

1.0 

4.0 

6.3 

14 

28 

40 

11 

3.5 

1.0 

1.0 

31 

1          1       4. OB 

4.9 

13 

39 

3.3 

1.0 

Wfon 

3.2 

:-.7 

:o.M 

24.5 

53,3 

2'.C 

c.  5 

Ac-Fl 

13S 

?;r 

tv 

145« 

i.i-. 

1-ec 

3?7 

1:3 

^" 

MR— NO  R*CO«d 


Totol  0<*charg«  m  Aer«-F««i 


330 


TABLE  409 


DAILY   MEAN   DISCHAROE 
LONO  VALLEY  CREEK  NEAB  DOYLE 


In  second-reef 


Dot* 

1957 

1958                                               1 

Oci         No»         D«c 

Jon. 

Fat. 

Mor, 

AP., 

«., 

June 

July 

Aug- 

Stpi 

I 

13 

17 

66 

105 

90  E 

15 

4.1 

5.3E 

2 

12 

19 

56 

76 

88  E 

16 

4.5 

4.7E 

1.1 

3 

12  E 

10 

28 

60 

83 

85  E 

16 

4.1 

I.OB 

3.0 

4 

11  E 

10 

29 

45 

96 

82  E 

12 

5.3 

3. IE 

2.7 

9 

11 

12 

22 

43 

72 

78  E 

12 

6.3 

3.0 

3.1 

6 

10 

9.2 

20 

39 

64 

76  E 

10 

5.8 

1.7 

3.1 

7 

<t.2 

9.2 

ig 

31 

66 

73  E 

9.1 

3.7 

1.2 

3.1 

e 

10 

45 

76 

70  E 

10 

4.5 

1.5 

3.1 

9 

17 

24 

32 

91 

67  E 

11 

4.5 

2.2 

3.7 

10 

9.6E 

12 

20 

34 

111 

64  E 

11 

4.9 

1.7 

3.1 

n 

10 

18 

34 

125 

61  E 

18 

4.9 

1.5 

3.0 

12 



10 

3? 

31 

125 

58  E 

21 

4.9 

1.1 

3.0 

19 

10 

11 

36 

27 

125 

55  E 

23 

6.3 

1.2 

3.0 

14 

10 

9.2 

31 

31 

112  E 

52  E 

15 

5.8 

1.0 

l.t 

15 

12 

10 

28 

31 

139  E 

52 

12 

8.0 

0.9 

16 

^2 

11 

33 

34 

133  E 

50 

9.1 

12 

1.2 

3.7 

17 

12 

31 

13 

136  E 

48 

8.7 

14 

1.2 

3.1 

16 

20 

11 

28 

56 

116  E 

46 

9.1 

17 

2.2 

3.0 

19 

15 

10 

32 

13 

131  E 

18 

11 

13 

1.1 

3.4 

20 

16 

10 

36 

13 

130  E 

18 

8.7 

17 

0.9 

3.7 

21 

15 

10 

31 

78 

143  E 

16 

6.9 

15 

1.2 

v. 

22 

11 

9.2 

27 

68 

140  E 

12 

6.3 

13 

1.5 

25 

9.2 

11 

27 

51 

119  E 

38 

5.8 

17 

2.2 

5.3 

24 

1?-  = 

14 

128 

48 

113  E 

31 

5.3 

9.4 

1.7 

4.5 

25 

15 

427 

41 

109  E 

31 

4.9 

9.1 

2.0 

3.4 

26 

13 

16 

188 

38 

105  E 

31 

5.B 

8.8E 

2.2 

4.1 

27 

10 

16 

116 

41 

102  £ 

28 

1.9 

8.  IE 

2.7 

5.3 

2a 

13 

14 

94 

38 

99  E 

25 

4.5 

7.5E 

3.1 

4.9 

29 

13  E 

19 

38 

97  E 

22 

4.9 

6.8E 

3.0 

4.1 

30 

12   E 

29 

62 

93  E 

20 

5.3 

6.6E 

3. IE 

4.1 

31 

12 

21 

70 

15 

5.9E 

3.0 

Mton 

12.7 

56.2 

45.3 

110 

52.5 

10.4 

6.3 

2.2 

3.7 

Ae^fi 

779 

3124 

2783 

6536 

3225 

621 

512 

135 

220 

E  -  Eitimottd 


NR  — No  Record 


To'ol  DiBchorga  in  Acre-Fe«t 


DAILY   MEAN   DISCHARGE 
BLACKWOOD   CREEK   NEAR   TAHOE   CITY 


In  second-feet 


Ogtt 

1957 

1956                                               1 

Oct, 

Nov 

O.c 

Jon. 

F.b. 

Mor. 

Apr. 

Moy 

June 

July 

Aug, 

Sept 

t 

10   E 

31 

10   E 

105 

212 

98 

21 

5.4 

3 

4 

r 

30 

9.0E 

126 

230 

92 

21 

5.0 

27 

8.0E 

117 

215 

92 

18 

4.6 

24 

8.0E 

171 

190 

96 

17 

4.6 

24 

8.0E 

198 

201 

96 

15 

4.6 

6 

7 

9-S 

23 

8.5E 

215 

198 

94 

11 

4.3 

7.8 

22 

9.0E 

206 

181 

92 

11 

1.3 

9 

10 

7.8 

22 

10  E 

209 

195 

85 

12 

4.6 

7.8 

21 

11 

227 

198 

79 

12 

1.3 

7.8 

20 

12 

251 

182 

73 

11 

3.9 

II 
12 

7.8 

18 

13 

273 

171 

66 

11 

3.5 

20 

18 

15 

201 

154 

63 

11 

3.9 

14 
15 

17 

18 

18 

174 

151 

57 

8.8 

3.9 

16 

17 

25 

171 

169 

11 

?:i 

3.9 

20 

17 

32 

195 

190 

3.9 

16 
17 
16 
19 
20 

28 

17 

10 

236 

206 

16 

7.8 

3.5 

it 

56 

270 

215 

13 

H 

3.5 

66 

311 

212 

39 

8.8e 

35 

14 

78 

336 

236 

37 

1:1 

3.2 

T 

33 

17 

94 

307 

212 

37 

2.9 

21 
22 
23 

24 

23 

9.0E 

31 

19 

111 

300 

218 

35 

n 

2.6 

± 

30 
31 

17 
11 

118 
88 

307 
362 

227 
212 

35 

37 

2.6 

1.6 

5f 

71 

325 

174 

31 

8.8 

3.9 

116 

14 

65 

318 

151 

29 

7.8 

3.5 

26 
27 
2« 
29 
30 
31 

12 

62  E 

13 

66 

314 

161 

28 

U 

3.5 

42  E 

13 

74 

301 

154 

27 

3.2 

11 

35 

13 
12 

74 
74 

290 
280 

i?l 

26 

21 

6.8 
6.3 

3.2 
2.9 

12   E 

90 

280 

107 

21 

0.3 

2.9 



11   E 

280 

21 

6.3 

Uton 

4 

26.2 

18.1 

45.4 

218 

188 

54.9 

10.5 

3.8 

Ac-Fl 

1456 

1115 

2704 

15250 

11190 

3371 

647 

22ti 

NR-No  Rtcord 


Totol   Ditchorgi   In   Acr«-Ft«t 
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In  6econd-ft 

"■- 

Oot« 

1957 

1959                                                 1 

Oct         No»         Otc 

Jon 

F<D. 

Mar. 

Apr 

Mot 

Jon« 

Jul, 

Au9 

Sipl 

, 

1 

IB   E 

17  E 

-, 

p 

18 

83 

168 

^ 

38 

26 

2 

18 

17 

19 

96 

156 

37 

22 

5 

~  ~ 

17  E 

15 

107 

\U    I 

81 

36 

21 

4 

17  E 

42  E 

120 

76 

35 

19 

5 

17 

32  E 

135 

147  E 

72 

35 

19 

6 

18  E 

17 

22 

1*4 

143  E 

70 

34 

18 

17 

21 

143 

137 

65 

35 

21 

8 

17 

19   E 

21 

144 

136 

63 

36 

31 

17 

21 

154 

124 

61 

35 

26 

10 

-'- 

17 

23 

157 

124 

59 

40 

25 

1 1 

18 

17 

26 

178 

124 

59 

46 

24 

12 

1 

23 

27 

140 

114 

56 

47 

23 

13 

20   E 

18  E 

21 

30 

128 

114 

53 

46 

22 

14 

19 

1 

20  E 

33 

\^ 

109 

51 

45 

22 

li 

52 

20  E 

36 

110 

50 

40 

21 

16 

56 

18 

20 

41 

155 

115 

48 

38 

21 

17 

21 

20 

19 

49 

171 

127 

50 

38 

20 

la 

19 

18 
2A 

20 
20 

1 

60 
69 

189 
201 

1% 

g 

11 

20 
19 

20 

21 

18  E 

21 

19   E 

1 

78 

201 

126 

52 

42 

19 

21 

20 

21 

92 

201 

126 

48 

40 

19 

22 

21 

21 

19 

90 

204 

128 

63 

39 

19 

23 

21  E 

_L 

21 

18 

70 

233 

130 

60 

38 

20 

2« 

21 

1" 

36 

18 

61 

220 

128 

t^ 

37 

21 

29 

20 

18 

55 

18 

50 

212 

120 

37 

21 

26 

20 

17 

32 

19 

65 

211 

116 

46 

35 

20 

27 

20 

17  E 

20  E 

19 

72 

201 

111 

44 

33 

19 

28 

19 

17 

20  E 

19 

72 

189 

106 

42 

32 

18 

29 

19 

-r 

18 

71  E 

185 

99 

41 

33 

18 

50 

19  E 

17   E 

17 

73 

182 

qu 

10 

31 

l^ 

31 

19  E 

-]_ 

18   E 

176 

39 

30 

Wton 

IT.? 

21.1 

18.8 

48.0 

166 

126 

57.2 

3-.B 

21.1 

Acrft 

1093 

1186 

IISA 

2851 

10200 

7509 

3510 

2323 

1251 

NR  — No  Record 


To'ol  Oiichorge  lo  Acfe-Fe«t 


DAILY   MEAN  DISCHARGE 
UPPER  TRUCKEE   RIVER    HEAR   ^EYERS 


In  second-feet 


1957 

1958 

Oatc 

Oct.         Nov.         D«c 

Jan. 

FtD. 

Mor. 

Apr, 

Uo» 

June 

July 

Au9 

S.PI. 

1 

10 

7.8E 

T 

15   E 

163 

496  E 

167 

46 

12 

2 

10 

8.6 

11   E 

212 

424 

157 

42 

11 

3 

9.9E 

11 

23   E 

13   E 

264 

356 

156 

40 

10 

4 

9.9K 

9.9 

1 

13  E 

309 

306 

156 

36 

10 

5 

9.5E 

8.9 

13   E 

394 

347 

145 

33 

9.5 

6 

9.5E 

8.6 

21 

14  E 

427 

332 

150 

32 

10 

9.2 

8.9 

21   B 

16  E 

397 

290 

147 

31 

10 

9.2 

9.5 

20 

18 

397 

304 

128 

31 

14 

8.9E 

8.9 



19 

438 

261 

124 

12 

10 

10 

8.9 

22 

514  E 

304 

113 

28 

10 

1 1 

8.4E 

9-9 

8.4 

20  E 

26 

512  E 

285 

103 

26 

10 

7.3 

9.5 

17 

J- 

29 

293 

230 

25 

10 

13 

''■J 

9.5 

14 

20 

36 

285 

1" 

88 

23 

11 

7.8 

9.2E 

12 

20 

46 

338 

82 

22 

10 

15 

13 

9.5 

13 

22 

55 

464 

347  E 

78 

21 

9.9 

16 

22 

9.2 

13 

21 

67 

586  E 

73 

24 

9.2 

17 

16 

8.9E 

13 

20 

88 

688  E 

481  E 

70 

22 

8.9 

18 

14 

9.2E 

11 

19 

117 

852  E 

588  E 

68 

43 

8.6 

19 

13 

8.4E 

19 

127 

881  E 

515  E 

67 

45 

8.6 

20 

12 

8.6 

15 

22 

147 

822  E 

410 

67 

30 

8.4 

21 

11 

8.  IE 

16 

24 

165 

797  E 

414 

62 

24 

8.6 

22 

10 

8.4E 

17 

21 

154 

756  E 

466 

86 

21 

8.6 

23 

10 

8.6 

18 

20 

111 

1120  E 

470 

92 

19 

15 

24 

10 

9.9 

45 

20 

95 

925  E 

350 

68 

18 

13 

25 

9.9 

9.9 

62 

19 

93 

797  E 

295 

63 

17 

12 

26 

10 

10 

43 

19 

99 

727  E 

293 

58 

16 

10 

27 

9.9 

9.5 

34  E 

18 

111 

685  E 

301 

56 

15 

9.5 

28 

10 

8.9 

25 

18 

119 

631  E 

256 

55 

15 

8.5 

29 

11 

8.9 

18 

113 

613  E 

203 

ti 

14 

JO 

10 

9.9 

17  E 

132 

605  E 

174 

13 

31 

10  E 

9.2 

16  E 

592  E 

44 

13 

U.on 

9.3 

17.3 

20.3 

69.6 

564 

351 

94.1 

26.3 

10.2 

Ac-Fl 

571 

959 

1250 

1110 

31680 

20900 

5781 

1615 

608 

To'Ql   DikCharg«   in   Acra-Fttt 
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TABLE  1.13 


DAILY  ELEVATION" 
EAOLE  LAKE   NEAR   SUSANVILLE 


Oot« 

19  57 

1958                                                                                                                        1 

Oci, 

Nov 

Otc- 

Jon. 

Fob. 

Mor. 

upr. 

Ho> 

June 

July 

Aug. 

S.P.. 

1 

^.Ob 

4.10 

4.10 

4.30 

4.55 

5.35 

5.80 

6.65 

7.00 

7.05 

6.80 

6.40 

2 

t.Oti 

4.15 

4.10 

4.30 

4.55 

5.35 

5.85 

6.65 

7.00 

7.05 

6.80 

6.40 

3 

4.05 

4.10 

4.10 

4.30 

4.60 

5.35 

5.90 

6.65 

7.00 

7.00 

6.80 

6.35 

4 

t.OO 

4.10 

4.05 

4.30 

4.65 

5.35 

5.90 

6.70 

7.00 

7.00 

6.80 

6.35 

5 

4.10 

4.05 

4.05 

4.30E 

4.65 

5.35 

5.90 

6.70 

7.00 

7.00 

6.75 

6.35 

6 

4.05 

4.05 

4.05 

4.30E 

4.65 

5.40 

5.95 

6.75 

7.00 

7.00 

6.75 

6.35 

7 

4.10 

4.05 

4.05 

4.35E 

4.70 

5.40 

5.95 

6.75 

7.00 

6.95 

6.75 

6.35 

a 

4.10 

4.10 

4.05 

4.35E 

4.70 

5.40 

5.95 

6.75 

6.95 

6.95 

6.70 

6.30 

9 

4.10 

4.05 

4.00 

4.35E 

4.70 

5.40 

5.95 

6.80 

6.95 

6.95 

6.70 

6.30 

10 

4.10 

4.05 

4.00 

4.35 

4.70 

5.40 

6.00 

6.80 

7.00 

6.95 

6.70 

6.25 

II 

4.10 

4.05 

4.00 

4.35 

4.75 

5.40 

6.00 

6.90 

7.00 

6.95 

6.65 

6.25 

12 

4.10 

4.05 

4.00 

4.35 

4.75 

5.40 

6.00 

6.90 

7.15 

6.95 

6.65 

6.20 

13 

4.10 

4.10 

4.00 

4.35E 

4.75 

5.40 

5.05 

6.95 

7.15 

6.95 

6.65 

6.20 

14 

4.10 

4.15 

4.00 

4.35E 

4.75 

5.45 

6.05 

7.00 

7.15 

6.90 

6.65 

6.20 

15 

4.10 

4.15 

4.05 

4.35E 

4.80 

5.50 

6.10 

7.00 

7.15 

6.90 

6.65 

6.20 

16 

4.10 

4.15 

4.10 

4.40E 

4.80 

5.50 

6.10 

7.00 

7.15 

6.90 

6.60 

6.20 

17 

4.10 

4.10 

4.15 

4.40E 

4.80 

5.50 

6.10 

7.05 

7.15 

6.90 

6.60 

6.15 

le 

4.10 

4.15 

4.25 

4.40E 

4.85 

5.50 

6.15 

7.05 

7.15 

6.85 

6.60 

6.15 

19 

4.10 

4.15 

4.20 

4.45E 

4.90 

5.50 

6.20 

7.05 

7.15 

6.85 

6.60 

6.15 

20 

4.15 

4.15 

4.25 

4.45E 

4.90 

5.55 

6.25 

7.05 

7.15 

6.85 

6.60 

6.15 

21 

4.10 

4.10 

4.25 

4.45E 

4.95 

5.60 

6.30 

7.05 

7.15 

6.85 

6.55 

6.15 

22 

4.10 

4.10 

4.30 

4.45 

4.95 

5.60 

6.40 

7.05 

7.15 

6.85 

6.55 

6.15 

23 

4.05 

4.10 

4.30E 

4.45 

5.00 

5.65 

6.40 

7.05 

7.15 

6.85 

6.55 

6.15 

24 

4.10 

4.10 

4.30E 

4.45 

5.05 

5.65 

6.45 

7.05 

7.15 

6.80 

6.55 

6.10 

25 

4.15 

4.10 

4.30 

4.50 

5.20 

5.65 

6.45 

7.05 

7.10 

6.80 

6.50 

6.10 

26 

4.15 

4.10 

4.30 

4.50 

5.25 

5.65 

6.50 

7.05 

7.10 

6.80 

6.50 

6.10 

27 

4.15 

4.10 

4.30 

4.50 

5.30 

5.70 

6.50 

7.05 

7.10 

6.80 

6.45 

6.10 

29 

4.10 

4.10 

4.30 

4.50 

5.35 

5.70 

6.55 

7.05 

7.10 

6.80 

6.45 

6.10 

29 

4.10 

4.10 

4.30 

4.55 

5.70 

6.60 

7.05 

7.05 

6.80 

6.45 

6.10 

30 

4.10 

4.10 

4.30 

4.55 

5.75 

6.60 

7.05 

7.05 

6.80 

6.45 

6.10 

31 

4.15 

4.30 

4.60 

5.80 

7.00 

6.80 

6.40 

•      Individual   dally   readings,    12:00  Noon, 


PLATES 
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